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この カタ ログ に 掲載 の 商品 の 価格 は メー カー 希望 小売 価格 で す 。 消 費 税 は 含ま れ て お り ま せん 。 
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形 名 
形 名 検索 は P.4:5 を 


ご 覧 くだ さい 。 





に AL 36A18x2 


マー ク の 説明 は 
P.15 を ご 覧 くだ さい 。 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 
価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


信 記 載 の 価格 は 希望 
な お 、 下 線 の つい た 価格 は 改訂 価格 で す 。 
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@ メ リッ トマ ー ク pp ( 純 9 の SO 分 


@ 森 体 色 


@ 住宅 密集 地 や リフ ォ ー ム 現場 作業 に 最適 
@ 全長 136mm の コン バ パクト ボディ & 


人 @ 新 製品 マー ク セン ター パラ ンス で 作業 効率 アッ プ 
2020 年 4 月 以降 @ 大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス 付 (P.22) 
発売 の 製品 で す 。 


WHP 18DBL 
之 玩 (2LXPK)\86,700 
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川 売価 格 で す 。 消 費 税 は 含ま れ て お り ま せん の で 別途 お 支払 いく だ さい 。 
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SI 単位 に つい て 


SI 単位 と は 新 計 量 法 (平成 5 年 施行 ) に 定 
め ら れ た 国際 単位 系 (S)) の こと で す 。 
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CD 7SA ンー の ルン 147 DH 28PB/28PBY ロー タリ ハン マドリ ル 52 
CD 12F チッ プ ソ 切断 機 147 DH 28PBY2 ロー タリ ハン マドリ ル 51 
才 名 と へ へ 呈 CD 14DBL/18DBL コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ タ 146 DH 28PC/28PCY ロー タリ ハン マドリ ル 52 
プ ョ へ N CD 3605DA コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ タ 146 DH 28PCY2 ロー タリ ハン マドリ ル 1 
CD 3607DA コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ タ 146 DH 28PD ロー タリ ハン マドリ ル 52 
※ 赤 色 は 新 製品 (2020 年 4 月 以降 ) お よび 近日 発売 、 発 売 予 定 CE 14DSL/18DSL 記 交 2 142 DH 28PEC プリ リン ご トリ ルレ 1 
上 /\ "CE6SA ハン ド シ ャ 142 ”  DH28PFY 思い 57 
AP 150 水中 ボン プ 220 CF 13/16 鉄筋 カッ タ 143 DH 28PMY ロー タリ ハン マドリ ル 52 
AP 400 工事 用 水中 ポン プ 220 CF 18DSAL/18DSL ” コー ドレ ス 鉄 筋 カッ タ 143 DH 28PMY2 ロー タリ ハン マドリ ル 1 
AW 14DBL/18DBL コー ドレ ス 高 圧 洗浄 機 219 CG 25SC/30SC 草刈 機 214 DH 30PC2 ロー タリ ハン マドリ ル 52 
CG 36DB(L) コー ドレ ス 刈 払機 216 DH 35 ハン マドリ ル 57 
| 仙 = 倫 。 関 了 征 コー ドレ ス 凶 払機 216  DH36DMA コー ドレ スハ ンマ ドリ ル 5 
B 6S/13R/13RH 卓上 ボー ル 盤 68 CH (N) 植木 バリ カン 212 DH 36DPA コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 48 
B 13S/13SH 卓上 ボー ル 盤 68 CH 35SH/40SH/45SH 植木 バリ カン 212 DH 36DPB コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 48 
B 23R/23RH/23RL 。 卓上 ボー ル 盤 69 CH 40SG/45SG 植木 バリ カン 212 DH 36DPE コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 48 
B 23S/23SH/23SL 卓上 ボー ル 盤 68 CH 3656DA コー ドレ ス 植 木 バ リカ ン 211 DH 36DPF コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 9 
BM 36DA コー ドレ ス 磁 気 ボー ル 盤 70 CJ 10DL コー ドレ スミ ニ ソ ー 159 DH 36DSA コー ドレ スハ ンマ ドリ ル 56 
BCL-10UB コー ドレ ス USB ア ダ プ タ 204 CJ 18DA キー ドレ スジ グッ リー 159 DH 40MC ハン マドリ ル 57 
BG-100 ベル ト グ ラ イ ンダ 102 CJ 14DSL/18DSL コー ドレ スジ グ ソ ー 159 DH 40MEY ハン マドリ ル 57 
BGH-100 ベル ト グ ラ イ ンダ 102 CJ 36DA コー ドレ スジ グ ソ ー 158 DH 40SC ハン マドリ ル 57 
BGM-50 ベル ト グ ラ イ ンダ 102 CJ 65VF シン ルン 159 DH 40SE ハン マドリ ル 57 
BL 36200 背負 式 電 源 21 CJ 90VST2 電子 ジグ ソー 159 DH 42 ハン マドリ ル 57 
BM 25 磁気 ボー ル 盤 72 CJ 110MV 宮 手 ジ ク ソ ー 159 DH 45MEY/52MEY ハン マドリ ル 58 
BM 40M2 磁気 ボー ル 般 7 CJ 160V 電子 ジグ ソー 159 DM-13A 電気 ドリ ル 41 
BM 40Y/60Y 自動 磁気 ボー ル 盤 72 CK 12 02222 160 DN 14DSL/18DSL コー ドレ スコ ー ナ ドリ ル 31 
BS 15Y (S) 造作 角 の み 176 CK 14DSAL コー ドレ スナ イフ カッ タ 160 DS 9DVF3 コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 30 
BS 30SA 深 穴 角 の み 176 CK 18DA コー ドレ ス ボ ー ド カッ タ 160 DS 10DAL コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 30 
BSL-14A 電池 アダ プ タ 13 CK 18DSAL コー ドレ スナ イフ カッ タ 160 DS 12DA コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 3 
BSL 18UA (SA) コー ドレ ス USB ア ダ プ タ 204 CL 10SA 全 ね じ カッ タ 144 DS 12DD コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 29 
BT 13R/13RL タッ ピン グ ボ ー ル 盤 69 CL 14DSAL コー ドレ ス 全 ね じ カッ タ 144 DS 12DVF3 コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 30 
BT 13S/13SL タッ ピン グ ボ ー ル 盤 6 CL 14DSL コー ドレ ス 全 ね じ カ ッ タ 144 DS 14DBL2 コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 78 
BT 23R/23RL タッ ピン グ ボ ー ル 盤 89 CL 18DSAL コー ドレ ス 全 ね じ カ ッ タ 144 DS 14DBSL コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 29 
BT 23S/23SL タッ ピン グ ボ ー ル 盤 89 CL 18DSL コー ドレ ス 全 ね じ カ ッ タ 144 DS 18DBL2 コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 28 
CM 4/4YA5YA カッ タ 169 DS 18DBSL コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 29 
IE 徹 リン 婁 穫 。 CM681/12Y カッ タ 169 DS36DA コー ドレ ス ド ライ バド リル の 
C 4YA2 集 じ ん 丸 の こ 129 CN 14DSL/18DSL コー ドレ スニ プラ 142 DV 12DA コー ドレ ス 振 動 ドラ イ バ ド リル 46 
C 4YB 集 じん 丸 の こ 130 CN 16SA 還 及 142 DV 12DD コー ドレ ス 振 動 ド ライ バド リル 46 
C 4YC 集 じん 丸 の こ 129 CN 60 ニア クラ 142 DV 12V 振動 ドリ ル 47 
C 5MEY 深 切り 電子 丸 の こ 126 CP 14719 2 148 DV 14DBL2 コー ドレ ス 振 動 ド ライ バド リル A5 
C 5MEYA 深 切り 電子 丸 の こ 126 CR 10DL 店 に 2: 層 ーッ ツー 163 DV 14DBSL コー ドレ ス 振 動 ド ライ バド リル 46 
C 5REY 深 切り 電子 リフ ォ ー ム 用 丸 の こ 126 CR 12DA AA 163 DV 16V 振動 ドリ ル 47 
C5YB2 集 じん 丸 の こ 129 CR 12VY パー 164 DV 18DBL2 コー ドレ ス 振 動 ドラ イ バ ドリ ル 45 
C 5YC 集 じん 丸 の こ 130 CR 13V2/13VB 電子 セー パソ ー 164 DV 18DBSL コー ドレ ス 振 動 ド ライ バド リル 46 
CS5YE 深 切 り 電子 集 じ ん 丸 の こ 129 CR 13VBY2/13VC 。 電子 セー バ ソ ー 164 DV 19V 振動 ドリ ル 47 
C 6MB4 丸 の こ 125 CR 13VEY 号 子 セ ニ パ ンー 164 DV 20VF 振動 ドリ ル 47 
C 6MBYA2 深 切り 丸 の こ 125 CR 14DBL = コーポ レス セー ガツ ウー 183 DV 21V 電子 振動 ドリ ル 47 
C 6MEY 深 切り 電子 丸 の こ 125 CR 17Y 還 語 言 2 冒 164 DV 36DA コー ドレ ス 振 動 ド ライ バド リル 45 
C 6MVYA2 深 切 り 電子 丸 の こ 125 CR 18DA コー ドレ ス セ ー バ ソー 163 DV 3620DA コー ドレ ス 振 動 ドリ ル 47 
C 6RSHD 卓上 スラ イド 丸 の こ 136 CR 18DBL コー ドレ ス セ ー パ ソー 163 DW 12SA(S) 椎茸 ドリ ル 42 
C6SS 丸 の と 画 "CFP36DA コー ドレ ス セ ー バ ソー 163  DW30730B/30YA 電気 リル 41 
C 6UB4 造作 丸 の こ 125 CS 30SB 電気 チェ ン ソ ー 141 DW 65YA 座 掘り ドリ ル 1 
C6UEY 深 切 り 電子 造作 丸 の こ 男 55 ES 員 ビ 
C6Y1 7 和 5 an 。 CS35Y 電気 チェ ン ソー 人 == = ( = う 革 
C 7FC/7FCH 卓上 丸 の こ 138 CS 40SB 電気 チェ ン ソー 141 EC 1245H3 釘 打 機 用 エア コン プレ ッ サ 193 
C 7MB4 丸 の こ 126 CS 40Y 電気 チェ ン ソー 141 EC 1445H3 釘 打 機 用 エア コン プレ ッ サ 193 
C 7RSHD 卓上 スラ イド 丸 の こ 136 CS 3630DA コー ドレ スチ ェ ン ソー 141・215 ET 14DM2 スー パー チャ ー ジ ャ ( 多 機能 充電 器 ) 8 
C 7SS 丸 の と 12 CS 3630DB コー ドレ スチ ェ ン ソー 141・215 ET 36A AC/DC ア ダ プ タ 
C 7UB4 造作 丸 の こ 126 CS 3635DB コー ドレ スチ ェ ン ソ ピ 141・215 
chTC mp 6 。 CT8OFA 小形 ほぞ 取り = 個 = ii 
C8FC 卓上 丸 の こ 198 CT12OF ほそ ぞ 取 り 200 FAW 80SA 家庭 用 高圧 洗浄 機 220 
C 8FSE/8FSH 卓上 スラ イド 丸 の こ 137 CU 15SC メタ ルソー 切断 機 147 FAW 95/105 家庭 用 高圧 洗浄 機 220 
C 8UA 造作 丸 の こ 12p CV12DA コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル 156  FAW110/110SB 家 許 用 高圧 洗浄 機 220 
C 10FD3 ベン チ 丸 の こ 138 CV 14DBL/18DBL コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル 15 FCG 10DL コー ドレ ス 芝 生 パ リカ ン 211 
C10FE テー ブル 丸 の こ 138 CV350V マル チ ツ ー ル 15 FCH 14DSL/18DSL コード レス 植木 パリ カン 211 
C 10FSH 卓上 スラ イド 丸 の こ 137 王 計 4 「) 基 FCS 25SA 電気 チェ ン ソー 215 
C 12BA 丸 の こ 127 FCS 30SA 電気 チェ ン ソー 215 
C 12RSH2 卓上 スラ イド 丸 の こ 137 D 6SB/6SH 電気 ドリ ル 41 FCS 35SA 電気 チェ ン ソ ー 215 
C 13MA 丸 の こ 127 D10-DS2 ドリ ルス タン ド 43 FGP 10DL コー ドレ スミ ニ グ ライ ンダ 93 
C 14DBL コー ドレ ス 丸 の こ 124 D 10SC 電気 ドリ ル 4 FML 23SF2/23SR 芝 刈 機 714 
C 14DYBL コー ドレ ス 集 じん 丸 の こ 129 D 10VH2 変速 リル 42 FML 28SF 芝 刈 機 214 
C 15FC 卓上 丸 の こ 138 D 10YB 電子 コー ナド リル 30 
C 15MA 丸 の こ 127 D 13 電気 ドリ ル 41 Si ei (っ 人 
C 18DBAL コー ドレ ス 丸 の こ 122 D13-DSE Nsezsm 胡 2 44 G 10B3 電気 ディ スク グラ イン ダ 77 
C 18DBL コー ドレ ス 丸 の こ 124 D 13SB 気 ド リル 4 G 10BYE 電子 ディ スク グラ イン ダ 80 
C 18DYBL コー ドレ ス 集 じん 丸 の こ 129 D 13VA2713VC 電 了 ドリ ル 42 G 10BYEQ 電子 ディ スク グラ イン ダ 80 
C 3605DA コー ドレ ス 丸 の こ 123 D 13VE 電子 ボー ラー 43 G 10MH 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
C 3605DB コー ドレ スリ フォ ー ム 用 丸 の こ 123 D 13VF 変速 リル 42 G 10ML 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
C 3605DC コー ドレ ス 丸 の こ 123 D 13VK ー 段 変速 ドリ ル 42 G 10SH5 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
C 3605DYA コー ドレ ス 集 じ ん 丸 の こ 128 D 3613DA コー ドレ ス ド リ ル 42 G 10SH6 電気 ディ スク グラ イン ダ 77 
C 3605DYB コー ドレ ス 集 じん 丸 の ご 128 DB 3DL2 コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 30 G 10SL5 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
C 3605DYC コー ドレ ス 集 じん 丸 の こ 128 DB 10DL コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 30 G 10SL6 電気 ディ イス ク グラ イン ダ 77 
C 3606DA コー ドレ ス 丸 の こ 122 DB 12DD コー ドレ ス ド ラ イ バ ド リル 29 G 10SP4(SS) 電気 ディ スク グラ イン ダ 7 
C 3606DRA コー ドレ ス 卓 上 スラ イド 丸 の こ 135 DC 1207120VA ダイ ヤ モ ンド コア ドリ ル 65 G 10SQ2 電気 ディ スク グラ イン ダ 7 
C 3606DRB コー ドレ ス 卓 上 スラ イド 丸 の こ 135 DG-6 電気 ドリ ル 4 G 10ST 電気 ディ スク グラ イン ダ 77 
C 3607DRA コー ドレ ス 卓 上 スラ イド 丸 の こ 135 DH 12DD コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 50 G 10VE 電子 ディ スク グラ イン ダ 8 
CB 12-ST2 定置 式 スタ ンド 151 DH 14DBL コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 50 G 10YE2 電子 ディ スク グラ イン ダ 81 
CB 12FA2/12VA2 ロー タリ バン ド ソ ー 151 DH 14DSL/18DSL コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 50 G 13B 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
CB 13FB 向 二 ジウ 三 151 DH 18DBDL/18DBL "コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 49 G 13BYE 電子 ディ スク グラ イン ダ 0 
CB 14DBL(S) コー ドレ スロ ー タ リバ ンド ソー 軸 DH 18DPA コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 49 G 13BYEQ 電子 ディ スク グラ イン ダ 80 
CB 18DBL(S) コー ドレ スロ ー タ リバ ンド ソー 5 DH 19DPB コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 49 G 13S5 電気 ディ スク グラ イン ダ 79 
CB 18F3/18FA3 ロー タリ バン ド ソー 151 DH 18DPC コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 49 G 1386 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
CB 22FA2 ロー タリ バン ド ソー 151 DH 18MB ロー タリ ハン マドリ ル 52 G 13SH5 電気 ディ スク グラ イン ダ 79 
CB 32FB/40F ロー タリ バン ド ソー 152 DH 19PB ロー タリ ハン マドリ ル 52 G 13SH6 電気 ディ スク グラ イン ダ 78 
CB 3612DA コー ドレ スロ ー タ リバ ンド ソー 150 DH 18PG ロー タリ ハン マドリ ル 52 G 13SP 電気 ディ スク グラ イン ダ 79 
CB 75F バン ド ソー 20 DH 24PG/24PH ロー タリ ハン マドリ ル 52 G 13SQ2 電気 ディ スク グラ イン ダ 79 
CC 12SF/14SF 高速 切断 機 148 DH 24PG2 ロー タリ ハン マドリ ル 51 G 13VE 電子 ディ スク グラ イン ダ 81 
CC 16/16SB 高速 切断 機 148 DH 24PH2 ロー タリ ハン マドリ ル 51 G 13YE2 電子 ディ スク グラ イン ダ 81 


G 14DBBVL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 14DBVL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 14DSL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 14DSL2 コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 15SP 電気 デイ スク グラ イン ダ 79 
G 15YE2 電子 ディ スク グラ イン ダ 81 
G 18BYE 電子 ディ スク グラ イン ダ 80 
G 18BYE(S) 電子 ディ スク グラ イン ダ 80 
G 18DBBAL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 75 
G 18DBBVL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 75 
G 18DBBVL(L125) コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 18DSL コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 75 
G 18DSL2 コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 75 
G 18SP 電気 デイ スク グラ イン ダ 79 
G 18SWA 電気 デイ スク グラ イン ダ 79 
G 3610DA コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 74 
G 3610DB コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 74 
G 3613DA コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 3613DB コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
G 3618DA コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ 76 
GK 21S2 叉 物 研磨 機 100 
GK 130F 研磨 機 199 
GK 150F 自動 研磨 機 199 
GL 7 ツー ルポ スト グラ イン ダ 97 
GP 2SA(S) ハン ドグラ イン ダ 93 
GP 2V(SC) 電子 ハン ドグラ イン ダ 93 
GP SV 電子 ハン ドグラ イン ダ 93 
GP 4SA ハン ドグラ イン ダ 93 
GP 5V 電子 ハン ドグラ イン ダ 93 
GP 7Y 携帯 電子 グラ イン ダ 93 
GP 13 携帯 電気 グラ イン ダ 93 
GP 36DA コー ドレ スハ ンド グラ イン ダ 93 
GP 36DB コー ドレ スハ ンド グラ イン ダ 93 
GR 21/26/31 集 じん 装置 付 グ ライ ンダ 96 
GT 13/15715SH 卓上 電気 グラ イン ダ 95 
GT 21/21SH 卓上 電気 グラ イン ダ 95 
GT 26SH/26SK 卓上 電気 グラ イン ダ 95 
GT 31SH 卓上 電気 グラ イン ダ 95 
| 短 還 本 。 
H 25PV クレ シル ンマ 8 
H 41MB2 ハン マ 人 
H 41ME の Na ジミ 人 
H 41SA3 ハン マ 58 
H 41SE ハン マ 58 
H 45MEY ハン マ 促 
H 45MR 0 の 人 
H 45SR/50SA ハン マ 59 
H 60MEY UN 促 
H 65SB3 ハン マ 59 
H 70SA ハン < ィ 59 
H 90SG ハン マ 59 
| 劉 放 陸 
M 6SB トリ マ 172 
M 8V2 電子 ルー タ 172 
M 12BA ルー タ 172 
M 12SE ルー タ 172 
M 12V2 電子 ルー タ 172 
M 3612DA コー ドレ スル ー タ 171 
M 3608DA コー ドレ スト リマ 171 
| 負 N 陸 。 
N 14DSL/18DSL コー ドレ スタ ッ カ 168 
N 2504HM/2504HMB 高圧 タッ カ 165 
N 2504M/2504MB タッ カ 187 
N 2507HM/2507HMB 高圧 タッ カ 165 
N 2507M/2507MB タッ カ 187 
N 2510HM/2510HMB 高圧 タッ カ 165 
N 2510M/2510MB タッ カ 187 
N 3604DJ コー ドレ スタ ッ カ 188 
N 3610DJ コー ドレ スタ ッ カ 198 
N 3804HMF 高圧 フロ ア 用 タッ カ 165 
N 3804MF フロ ア 用 タッ カ 166 
N 3804MF(S) タッ カ 187 
N 5004HMF 高圧 フロ ア 用 タッ カ 165 
N 5004MF フロ ア 用 タッ カ 186 
N 5008HM 高圧 フロ ア 用 タッ カ 165 
N 5008MM フロ ア 用 タッ カ 187 
NC 50H 高圧 ロー ル 釘 打 機 (コン クリ ー ト 用 ) 179 
NH 18DSL コー ドレ ス ば ら 釘 打 機 189 
NH 90AB ば ら 釘 打 機 187 
NH 90H 高圧 ば ら 釘 打 機 165 
NH 125AC ば ら 釘 打 機 187 
NH 125AD ば ら 釘 打 機 187 
NH 125HD 高圧 ば ら 釘 打 機 165 
NP 14DSAL コー ドレ スピ ン 釘 打 機 168 
NP 18DSAL コー ドレ スピ ン 釘 打 機 188 
NP 35A ピン 釘 打 機 166 
NP 35H 高圧 ピン 釘 打 機 166 
NP 55HM 高圧 ピン 釘 打 機 166 
NP 55M ピン 釘 打 機 166 
NT 50HMF 高圧 フロ ア 用 釘 打 機 165 
NT 50MF フロ ア 用 釘 打 機 187 
NT 55HM2 高圧 仕上 釘 打 機 165 
NT 55M2 仕上 釘 打 機 196 
NT 3640DA コー ドレ ス 仕 上 釘 打 機 168 


NTG-150 軽便 グラ イン ダ 97 
NU 75A 釧 抜 機 167 
NV 32A/38AB2 ロー ル 釘 打 機 190 
NV 50A1/50AF3 ロー ル 釘 打 機 190 
NV 50AG2 ロー ル 釘 打 機 161 
NV 50AH/50AJ/50AK ロー ル 釘 打 機 190 
NV 50H2 高圧 ロー ル 釘 打 機 178 
NV 50H2(S) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 50HR2(N) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 50HR2(S) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 50MF/50MH ロー ル 釘 打 機 190 
NV 65AF3/65AJ ロー ル 釘 打 機 180 
NV 65HR2(N) 高圧 ロー ル 釘 打 機 178 
NV 65HR2(S) 高圧 ロー ル 釘 打 機 178 
NV 75AF ロー ル 釘 打 機 181 
NV 75HR2(S) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 90AB3 ロー ル 釘 打 機 181 
NV 90HR2(N) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 90HR2(S) 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
NV 100H 高圧 ロー ル 釘 打 機 179 
| 押 = 馬 。 
P 14DSL/18DSL コー ドレ ス か ん な 174 
P 20SF か ん な 174 
P 35 か ん な 174 
P 35Y 曲面 の か ん な 174 
P 50SA か ん な 174 
P 100R3 小形 自動 か ん な 197 
P 100RA3 小形 自動 か ん な 盤 197 
P 100RL 自動 か ん な 盤 197 
P 150FB 自動 か ん な 盤 197 
PDA-100J 電気 ディ スク グラ イン ダ 76 
PDA-100N 電気 ディ スク グラ イン ダ 77 
PDH-100J 電気 ディ スク グラ イン ダ 76 
PDH-100N 電気 デイ スク グラ イン ダ 77 
PDH-180C 還 気 デイ ベク クラ イン シタ 79 
PDH-205A 電気 デイ スク グラ イン ダ 79 
PF 60F2 超 仕 上 か ん な 盤 パ ベビ ー 超 仕上 ) 198 
PF 90F/100F オー トリ ター ン 超 仕上 か ん な 盤 198 
PG 21B 仕上 溝 切 175 
PG 21BA 小穴 カッ タ 175 
PG 21BB 造作 溝 切 175 
PG 46B 胴 縁 カッ タ 175 
PG 46BB 造作 溝 切 175 
PH-65A ハン マ 59 
PR-38E ハン マドリ ル 57 
PU 100F 万 能 木工 機 198 
| 押 s 偽 。 
R 7DA コー ドレ スク リー ナ 106 
R 10DAL コー ドレ スク リー ナ 106 
R 10DL コー ドレ スク リー ナ 106 
R 12DA コー ドレ スク リー ナ 106 
R 14DAR 14DSAL " コー ドレ スク リー ナ 106 
R 18D18DSAL コー ドレ スク リー ナ 107 
R 14DSL(S)/18DSL(S) コー ドレ スク リー ナ 107 
R 18DB/(S) コー ドレ スク リー ナ 105 
R 18DTB 語 志 ドレ スク リ 三 す 105 
R 30Y3/(S) 小形 集 じ ん 機 119 
R 36DA/(SC) コー ドレ スク リー ナ 105 
RB 14DSL/18DSL コー ドレ ス ブ ロ ワ 121 
RB 36DA コー ドレ ス ブ ロ ワ 121・216 
RB 36DB コー ドレ ス ブ ロ ワ 121 
RB 40SA/40VA 帳 昌 121 
RG 700 産業 用 集 じ ん 機 110 
RH 600T 区 言 ド カン 204 
RP 80SB/150SB/250SB (乾湿 両用 〉 集 じ ん 機 109 
RP 80YB/150YB (乾湿 両用 ) 集 じん 機 109 
RP 80YD/150YD/250YD (乾式 専用 ) 集 じ ん 機 110 
RP 350SE (乾湿 両用 ) 集 じん 機 109 
RP 350YA (乾式 専用 ) 集 じん 機 110 
RP 3608DA コー ドレ ス 集 じん 機 (乾湿 両用 ) 108 
RP 3608DB コー ドレ ス 集 じ ん 機 〈 乾 式 専用 ) 108 
RSC 5YB3 丸 の こ ご 集 じん セッ ト 130 
RW 120/200S2 木工 用 集 じん 機 119 
| 坦 =: 革 。 { 
S 18V 電子 ディ スク サン ダ 103 
SB 8V2/10V2 ベル ト サ ン ダ 103 
SB 3602DA コー ドレ スベ ルト サン ダ 102 
SP 13V/18VB 電子 ポリ ッ シ ャ 1 
SV 12SD/12SE オー ビタ ル サ ン ダ 99 
SV 12SG/12SH ミニ サン ダ 99 
SV 13YB アンタ ムン 1 
SW 16V パワ ー ブ ラ シ 219 
| 外 馬 。 
UA 545H2 エア タン ク (補助 タン ク 〉 195 
UA 3810A エア タン ク (補助 タン ク 〉 195 
UB 12DA 語 二 レレ 多 三 ク ライ ド 203 
UB 18DA コー ドレ ス サ ー チ ライ ト 203 
UB 18DDL 当 王 ドレ スネ スラン タン 203 
UB 18DEL コー ドレ スト ー チ ライ ト 203 
UB 18DGL 語 計 ドレ ス 上 三 クラ イト 203 
UB 18DJL コー ドレ スワ ー ク ライ ト 203 
UB 18DKL コー ドレ ス ヘ ッ ド ライ ト 203 


UC 3SFL 


13 


UC 3SL/7SL 急速 充電 器 13 
UC 10SL2 急速 充電 器 13 
UC 12SL 急速 充電 器 12 
UC 14YH 充電 器 3 
UC 18YDL 急速 充電 器 12 
UC 18YDL2 急速 充電 器 12 
UC 18YFSL 急速 充電 器 12 
UC 18YG 充電 器 13 
UC 18YGH 充電 器 13 
UC 18YKSL 充電 器 12 
UC 18YL 急速 充電 器 13 
UC 18YML2 急速 充電 器 12 
UC 18YSL3 急速 充電 12 
UC 18YTSL マル チ ボ ポート 充電 12・21 
UC 18YTSL(S) マル チ ボ ポー ト 充 電器 12・21 
UC 24YH/24YHA 充電 13 
UC 24YJ 充電 器 13 
UC 36YSL 急速 充電 器 12 
UF 18DSAL 記 デ ドレ スク アン 205 
UF 18DSDL コー ドレ ス フ ァ ン 205 
UG 25M3 レー ザー 墨 出し 器 206 
UG 25MB3 レー ザー 墨 出し 器 206 
UG 25MG レー ザー 墨 出し 器 207 
UL 1810DA コー ドレ ス 冷 温 ホ ル ダ 205 
UL 18DA コー ドレ ス 冷 温 庫 205 
UM 15/15SA15V か く は ん 機 209 
UM 22/22V か く は ん 機 209 
UM 36DA コー ドレ ス か く は ん 機 209 
UP 20 研磨 機 用 注水 ポン プ 199 
UR 18DSDL コー ドレ スラ ジオ 204 
UR 18DSML 店 == ド レラ ン オ 作 レ レビ 204 
US 13 磁気 ドリ ルス タン ド 72 
US 18DA コー ドレ スス ピー カ 204 
UT 5V/8V/14Y タッ パ 44 
UV 28M/32M コン クリ ー ト バイ ブレ ー タ 208 
UV 3628DA コー ドレ スコ ンク リー トバ イブ レー タ 208 
UW 30/30SB 補助 ロー ラ 20U 
| 旬 浪 。 65《Kw 
VB 13Y/16Y 鉄筋 カッ ト ベ ンダ 145 
VB 3616DA コー ドレ ス 鉄 筋 カッ ト ベ ンダ 145 
VC 18DBL コー ドレ ス 有 圧着 機 143 
VTP-25 二 段 変速 振動 ドリ ル 47 
| 旬 り 印 
W 4SE ボー ド 用 ドラ イ バ 32 
W 4SE2 ボー ド 用 ドラ イ バ 32 
W 5SE ボー ド 用 ドラ イ バ 32 
W 5SE2 ボー ド 用 ドラ イ バ 32 
W 36DYA コー ドレ ス ボ ー ド 用 ドラ イ バ 32 
WF 3H 高圧 ね じ 打 機 191 
WF 4AR3/(S) ね じ 打 機 191 
WF 4AS ね じ 打 機 191 
WF 4H3/(S) 高圧 ね じ 打 機 191 
WF 4HS 高圧 ね じ 打 機 191 
WF 14DSL コー ドレ ス 連 結 ね じ ド ライ バ 32 
WH 7DL コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 10DAL コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 10DCL コー ドレ スコ ー ナ インパ クト ドラ イ バ 727 
WH 12AB2 エア イン パク トド ライ バ 191 
WH 12DA コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 12DD コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 12H2 高圧 エア イン パク トド ライ バ 191 
WH 12VE イン パク トド ライ バ 24 
WH 14DB コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 14DCL コー ドレ スコ ー ナ イン パク トド ライ バ 22 
WH 14DDL2 コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 19 
WH 14DKL/18DKL コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 20 
WH 18DB コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 19 
WH 18DDL2 コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 19 
WH 18DYA コー ドレ スコ ー ナ イン パク トド ライ バ 21 
WH 36DA コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 19 
WH 36DC コー ドレ スイ ン パ クト ドラ イ バ 19 
WHP 14DBL/18DBL 。 コー ドレ ス 静 音 イ ン パ クト ドラ イ バ 21 
WM 10DBL 電子 パル ス ド ラ イ バ 21 
WM 14DBL 電子 パル ス ド ラ イ バ 21 
WP 12VA オイ ル パ ル ス ド ラ イ バ 24 
WR 12VE イン パク トレ ンチ 37 
WR 18DBAL2 コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 35 
WR 14DBDL2 コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 5 
WR 14DSHL コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 35 
WR 14DSL コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 3/ 
WR 14VE/16SE イン パク トレ ンチ 37 
WR 18DBDL2 コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 35 
WR 18DSHL コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 5 
WR 22SE/25SE イン パク トレ ンチ 37 
WR 36DA コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 35 
WR 36DC コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 35 
WS 20G/22G ン ャ ョ レン チ 38 
WT 3G/3GP 電動 ドラ イ バ 31 
WT 5GP 電動 ドラ イ バ 31 


| =  、 欠 印 _ 


Y-65/Y-100 


キャ スタ ー 


200 








業界 初 レン 


小形 ・ 軽 量 で 取り 回 し 抜群 & ' 
AC 品 を 超え だ ハイ スピ ー ド 切断 ピー 








M 3612DA 8 





コー ド が 政 魔 に な ら ず 
作業 が スム ー ズ ! 





ピッ トブ レ 軽 減 &, 業界 最速 
締 付 スピ ー ド で 軽快 な 取り 回 し ! 





カラ ー プ レー ト ( 衣 売 ) で 
自分 好み の カス タマ イズ 






全 方 位 、 六 か がり な し ! 旭 半 在 デ 
, 茨 か 」 & 対 応 ぞ デル か 
5 マル チ ボ が ル / 627"_ / 馬 


GregtS 


※1 2020 年 12 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて 調 ーー ーー 誤 参 本 冬 
NO 企 。 『 上 時 ] ー に お い (当社 調べ )( コ ー ド レス ルー タ ) ※2 当社 AC 品 : 電 子 タ 
当社 調 36V コ ー ド レス イン パク トド ライ バ ) ※4 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電 5 MIN 二 す の M 12V2 と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で 電池 の 状態 や 条件 に より 異な り ま す 3 2020 年 9 月 現在 。 国 内 電動 工具 カ お いて 
電動 工具 こ お い て (当社 調べ )(36V コ ー ド レス ロー タリ ハン マ ドリ ル ) ※ ら 5 2 生 2 績 動 - 上 ー ガ カー 2 還 の 上 0 
2 在 。 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド スプ 
円 ドレ ス 口 ) 





Q\ 
wa 


2// ーー アカ 
か / 
7 いい い の 7 
mm 2/ 
IIIIIUN 














肖 


軽く て スリ ム な ガン ハン ドル 括 結 記 着 和幸 み 0 
クラ ス 最 速 穴あけ スピ ー ド | 生生 半 絡 は 


] Er っ 話 
9 


サイ クロ ン 
十 


HEPA / 
フィ ル タ / 





ルン 


DU リリ 


SS 
ca 


出っ張り が な い | 
スリ ム 形 状 / 








クラ ス 最 小 ・ 最 軽量 & ク ラス No.1 の 
低 騒 音 ・ 低 振動 * 


連動 作 み Grega7 リ 迷 評 み Greg7 リ / 
Bluetooth" 対 応 集 じん 機 と 充 放 電 回 数 1.500 回 ぁ zxg 王 
ワン タッ チ で 連動 !! 人 訓 肖 お 買い 上 げ 日 か ら 2 年 間 保 証 信 


Bluetooth" 和 蓄電 池 (BSL 36A18B) ' コー ドレ ス 丸 の こ 他 o 吉 編 
本 *C4s。 パパ ワー が Greg77/ 志 共 が Greg77 
5 芝 動 可能 充電 直後 の 電圧 は 、MAX41V!! 実用 充電 19 分 は 業界 最速 !“" 


※6 36V:63 モ デル 、18V:75 モ デル 。( カ ラー バリ エー ショ ン 含 む ) ※7 2020 年 5 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V マ ル チ ボ ルト 著 電 池 ) ※8 取扱 説明 書 に 従っ た 正常 な ご 使用 状態 で 故障 し た 場合 に 、 保 証書 記載 
内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳 し く は 、 保 証書 を ご 確認 くだ さい 。 ※9 2020 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (急速 充電 器 ) 。BSL 36A18 使 用 時 。 ※BluetoothB と その ロゴ マー ク は 、Bluetooth SIG,INC. の 商標 で す 。 

















セー バ パソ ー 
CR 18DA 


セー バ パソ ー 


ロー タリ ハン マドリ ル ロー タリ ハン マドリ ル CR 18DBL 


DH 18DPA DH 18DSL 
ロー タリ ハン マドリ ル に 
DH 18DBL 


@ @⑥ @ 

イン パク トド ライ バ 

WH 18DDL2 
イン パク トド ライ バ 
WH 18DB 














ロー タリ ハン マドリ ル 


⑤ ⑨ @ DH 18DPB 卓上 スラ イド 丸 の こ 
イン パク トド ライ バ C 3606DRB 
WH 18DKL 


ロー タリ ハン マドリ ル 
ーー DH 18DBDL 
静音 イン パク トド ライ バ 

WHP 18DBL 


電子 バル ス ド ラ イ バ 
WM18DBL 
















ロー タリ ハン マドリ ル 
DH 36DPF 





仕上 釘 打 機 
NT 3640DA 


6 祭 @ 卓上 スラ イド 丸 の こ 
コー ナイ ン パ クト ドラ イ バ ず * c 3606DRA 


WH 18DYA 


ルー タ 
M 3612DA 


ドラ イ バ ドリ ル 
DS 18DBL2 ロー タリ 
ハン マドリ ル . 











ドラ イ バ ド リル 
DS 18DBSL 








振動 ドラ イ バ ド リル 
DV 18DBL2 


振動 ドラ イ バ ド リル 
DV 18DBSL 


磁気 ボー ル 盤 
BM 36DA 


イン パク トレ ンチ 
WR 18DBDL2 


ロー タリ ハン マドリ ル 
DH 36DPB 


イン バク トレ ンチ 
WR 18DBAL2 










ハン マドリ ル 
DH 36DMA 






イン バク トレ ンチ 
WR 18DSHL 


BSL 36A18 


ロー タリ ハン マドリ ル 
DH 36DPA 












@@@⑥@9@ 
イン バク トド ライ バ 
WH 36DC 


ドリ ル 
ボー ド 用 ド D 3613DA 


W 36DYA_ 





@⑤ @ 
イン パク トド ライ バ 
WH 36DA 





ピン 釘 打 機 
鉄筋 カッ タ NP 18DSAL 
CF 18DSAL 


振動 ドラ イ バ ド リル 
DV 36DA ー 





電池 の 重 さ を 気 に せ ず  s> 間 還 m 


ラク な 作業 が 可能 人 に 


イン パク トレ ンチ 
WR 36DA 







振動 ドリ ル 











ブロ ワ DV 3620DA 
こ RB 18DSL 
、 _ クリ ー ナ プ プ グン ン レ 
R 18DA 4 / = = コ 
こ 2 RT18DSAL = 2 あ ん 
cs 。 R 18DB / 
バッ テ ! プ R 18DTB [ 末 体 の み | 
9 = クリ ー ナ | 本体 の み | 
W 36 AD MNO 植木 バリ カン 
m コー ド NO. ー FCH 18DSL(35) ka 
W \4.600 (コー ド No.0037-6294) FcH 18pSLGS) 
UL 18DA の USB ア ダ プ タ | 本 体 の み 
※ マ ル チ ボ ルト 製品 対応 (36V 製品 の み )。 チ ェ ン ソー (CS 3630/35DB) 、 か く は ん 機 (UM 36DA) 、 冷温 ホル ダ [本 体 の み ] BSL 18UA(SA) 
コン クリ ー ト バイ ブレ ー タ (UV 3628DA) 、 鉄 筋 カ ッ ト ベ ンダ (VB 3616DA) UL 1810DA 
0 に は ご 使用 で きま せん 。 


丸 の こ 吉 
C 18DBL 丸 の こ 
C 18DBAL チッ プ ソ ー カ ッ タ 
CD 18DBL 


集 じん 丸 の こ の 2 
CJ18DA_ び プ ん ん だ 4S/7 77e 大 7 



















C 18DYBL 





全 ね じ カ ッ タ 
CL 18DSL 


全 ね じ カ ッ タ 
CL 18DSAL 
















の @ @ CJ 18DSL 
C 3606DA ー ンー 
こ 丸 の こ P 18DSL 
C 3605DA 





ロー タリ バン ド ソ ー 
集 じ ん 丸 の こ CB 18DBL(S) 
C 3605DYA 


コー ナド リル 
チッ プ ソ ー カ ッ タ DN 18DSL 
CD 3607DA 


! ー と と 2 ディ スク グラ イン ダ 
えと ー 暫 6237 
ジンク ソ ー 

CJ 36DA 


鉄筋 カッ ト ベ ンダ 
VB 3616DA 











ロー タリ バン ド ソ ー > 々 ーー 
CB 3612DA ベル ト サ ン ダ 


リル SB 3602DA 


ディ スク グラ イン ダ 
G 3610DA 


ディ スク グラ イン ダ 
G 3613DA 


ディ スク グラ イン ダ 
G 18DBBAL 


ディ スク グラ イン ダ 
G 18DSL 








ディ スク グラ イン ダ < 
(カラ ー バ パリ エー ショ ン 含 む ) 0 























































1 | 時 還 4 ぐふ 還 
マデ 馬 ニブ ラ 
ら も 使え る っ て 凄 n! 。 ノ / "< 共 Pe 
クリ ー ナ = 8 
PAISCJ CE 18DSL 
/ 集 じん 機 マル チ ツ ー ル 
RP 3608DB CV 18DBL 
ラ 上 蜂 っ 
て い 。 
ヽ 9 IN / ナイ フカ ッ タ 
kN が デ フ 
い 和 AN 4 052 CK 18DSAL 
っ 5 - グ 央 
A 
間 ) -- 。 集 じん 機 人 
ンク リー トバ 詞 RP 3608DA ば ら 釘 打 機 [本 体 の み | 
コン クリ ー ト バイ ブレ ー タ NH 18DSL 
UV 3628DA 
CS 3635DB 
ラジ オ [本体 の み | 
UR 18DSDL 
チェ ン ソ ー ラジ オ 付 テレ ビ [本 体 の み | 
CS 3630DB ES UR 18DSML 
スピ ー カ | 本 体 の み 
US 18DA 
ん RB 36DB ッ こ 
生 BSD 7 マル チ : * ル ト 製 品 が 
植木 バ リカ ン レ 4 e で 
_ CH 3656DA ン AC 100V で ビ 
高圧 洗浄 機 
4 車 続 使用 可 和 
UM 36DA AW 18DBL た 回 選 
UB ーー ファ ン | 本体 の み | と 
UF 18DSAL 2 





ファ ン [本 体 の み 
UF 18DSDL 


ワー クラ イト 


UB 18DGL AC/DC アダ プ タ 


ワー クラ イト | 本 体 の み | 


ッ ー テ ライト aol UP SD ET 36A y34.800 


本 





























UB 18DA 
ッ ド ライ ト [ほる] トー チラ イト [ ま a] ※ マ ル チ ボ ルト 製品 対応 (36V 製品 の み )。 デ ィ ス ク グ ライ ンダ (G 3610DA/DB、G 3613DA/DB、G 3618DA) 、 
UB 18DEL チェ ン ソ ゾー (CS 3630/35DB)、 か く は ん 機 (UM 36DA)、 コ ンク リー トバ イブ レー タタ (UV 3628DA) 、 
刈 払機 (CG 36DB/(L))、 ベ ルト サン ダ (SB 3602DA) 、 鉄筋 カッ ト ベ ンダ (VB 3616DA) に は ご 使用 で きま せん 。 
過酷 な 作業 を 連続 的 に 行う と 、 温 度 保護 で 停止 する 場合 が あり ます 。 0 
これ は 保護 機能 に こよ る も の で 故障 で は あり ませ ん 。 








7/ 公 び 人 


び が たと AS 77e パ が と モア 


イン パク トド ライ バ 
WH 12DD 





イン パクト ドライバ 
WH 12DA 





ドラ イ バ ド リル 
DS 12DD 













イン パク トド ライ バ 
WH 10DAL 


ーー テー 


し rr ワ だ 7 


電子 パル ス ド ラ イ バ 
WM 10DBL 


ー ニ ーー 覧 
「=/7 イッ / ん 


リチウム イオ ン 電 池 (スラ イド 式 ) 。 悦 編 y 
BSL 1240M / BSL 1215 


= 快 さ 抜群! 


訪 形 軽 量 で 取り 回 し や すい 










ドラ イ バ ド リル 
DS 10DAL 





ドラ イ バ ド リル 
DB 10DL 





ミニ グラ イン タダ 
FGP 10DL 


ミニ ソー 
CJ 10DL 


リチウム イオ ン 電 池 ( 差 込み 式 ) 
BCL 1030C 






ロー タリ ハン マドリ ル 
DH 12DD 





セー パソ ー 
CR 10DL 


寺 マル チ ツ ー ル 
CV 12DA 


We で てこ 


/ Y 2 # セー バ ゾ ソー 
和 CR 12DA 
芝生 バリ カン | 
FCG 10DL 7 / 
/ 
ン レン / 
クリーナ クリ ー ナ クラ イト 
R 10DAL R 12DA UB 12DA (本 体 の み ) 
R 10DL 









リチウム イオ ン 電 池 ・ 製 品 の 互換 性 






























































































































































































































































































































































































































































| 製品 名 デー [ 
( 7 内 は 旧 形 マル チ ボ ル ト マル チ ボ ル ト 18V スラ イド 式 | 14.4V スラ イド 式 ( 7 内 は 旧 形 マル チ ボ ル ト マル チ ボ ル ト 18V スラ イド 式 | 14.4V スラ イド 式 
【BSL36A18】 | 【BSL36B18】 | 【BSL18XX】 | 【BSL14XX】 【BSL36A18】 | 【BSL36B18】 | 【BSL18XX】 | 【BSL14XX】 
【BSL36A18B】| 【BSL36B18B】 【BSL36A18B】| 【BSL36B18B】 
WH36DADC e に CE14DSL 台 (@⑯ 介 側 
WH14DDL2 @ 科 CE18DSL @ @ 〇 人 @ @ 
⑥ 
イン パク トド ライ バ | (WH14DDL) @ CF18DSL @ ⑤⑥ 人 5 
(WH18DDL) CF18DSAL ⑥ ⑤ 人 の 
WH14DB/DKL @ CL14DSAL @ @ @ 人 
- 2 CL18DSAL ⑮ @⑱ @⑱ @ 
コー ナイ ント ド ライ バ ー ーー - 人 
WH18DYA 5 CL18DSL 人 人 ⑱ 人 @ 
、 |WHP14DBL @ 鉄筋 カッ ト ベ ンダ |VB3616DA 人 ⑤ 8 
蘭 言 イノ ツ ト ド ライ バ WP1spBL @ CD3605DA 人 人 - - 
電子 バル ス ド ラ イ バ EEEEE ー ー ー チッ ツブ リー カッ タ ーー ニ こ - の 
DS36DA 紛 @ CD18DBL 人 5 @ ※1 5 
DS14DBL2 - < - @ チッ プ ソ ー 切 断 機 | (CD14DFL) - 倫 
DS18DBL2 @ @ @ - CB3612DA 人 @ - - 
ドラ イ バ ド リル IDS14DBSL = = こ @ ロー タリ バン ド ソ ー | CB14DBL (S) @ @ 人 @ 
DS18DBSL = CB18DBL (S) い 但 @⑧ 側 
(DS14DBEL) 偽 量 語 CV14DBL 5 @ 
20 DN14DSL 人 @ CJ36DA 名 @ - - 
IDN18DSL |  @ |  @ |  @ | - ッ グ ソー CJ14DSL - - - @ 
連結 ね じ ド ライ バ 員 CJ18DSL 人 の @⑱ @ _ 
(WF18DSL) > CJ18DA 人 ⑤ 人 > 
、 、 、 |WaepYA と CK14DSAL 黄 @ 夫 @ 
122A 肖 rrrrnrm @ ルル CK18DSAL ⑤ 〇 ⑨ @ 
WR14DBDL2 隔 CR18DADBL の の 6 @⑯ = 
WR18DBDL2 E CR14DBL E 5 @ 
(WR14DBAL2) (7 (CR14DSL) - - - @ 
ーー 、 WR18DBAL2 5 (CR18DSL) @⑥ @ 人 
イン パク トレ ンチ FTWR14pBpU) 還 C3605DYA @ @ 5 
(WR18DBDL) - 、 _ C3605DYB の @ = 
人 索 じ ん 丸 の こ C14DYBL ー = (の 
人 C18DYBL ⑮ E @ ※1 
= ( 】 栓 語 語 
- - - - @⑨ 
@ 丸 の こ 人 加 細 ※ 1 門 
ー ⑳ 〇 W ※2 - 
振動 ドラ イ バ ド リル ⑨ @ - 
- リフ ォ ー ム 用 丸 の こ |C3605DB バ @⑱ 5 E 
(DV14DBEL) ⑮ C3606DRA @ @ 6 
(DV18DBEL) - 卓上 スラ イド 丸 の こ |C3606DRB 介 人 @ - - 
振動 ドリ ル DV3620DA C3607DRA 1 ) - - 
高速 ドリ ル (D18DBHL) - ルー タ M3612DA 仙 @ - - 
DH36DPE/DPF = トリ マ M3608DA ⑩ 介 6 s 
- P14DSL - - - し 
@ MM P18DSL @ の @ = 
ンマ ド 5 仕上 釘 打 機 - - 
ロー タリ ハン マドリ ル Hsppgppc = NP14DSAL E の 
DH18DPA 5 ピン 釘 打 機 NP18DSAL @ @ 供 
DH18DBDL = (NP14DSL) = = ) 
N3604DJ/10DJ 人 @ - - 
- タッ カ N14DSL = 8 人 ⑮ 
本 (DH36DBL) 還 二 き N18DSL の し @ = 
ロー タリ ハン マドリ ル (HE 部 36V スラ イド 式 【BSL3660 *】 (専用 電池 ) ば ら 釘 打 機 rrEpcT ー の の - 
磁気 ボー ル 盤 BM36DA 人 @ 但 - - コン クリ ー ト バイ ブレ ー タ |UV3628DA @⑥ 9 - - 
G3610DADB @ 人 で - - か く は ん 機 UM36DA @ @ - - 
|G3613DZDB|  @ |  @⑯ |  - | - @ 0 
分 @ - ラジ オ UR18DSDL 柚 @ 介 
G14DBBVL 3 @ US18DA 人 人 側 
G18DBBVL 人 の ⑯ - UL18DA @ @ ⑯ 
G18DBBVLL12) 人 〇 e (UL18DSL) 人 @ @ ※1 人 
ディ スク グラ イン ダ |G18DBBAL @ ⑨ 8 UF18DSAL @ @ @ 
G14DBVLDSL - に 人 UF18DSDL ⑨ ⑨ ⑱ ⑤⑮ 
(G18DBVL) 徐 〇 BSL18UA ⑬ @ 人 @ 人 
(G18DBVLL125) 便 〇 - UB18DA @ 人 ⑮ 人 @ @ 
IG18DSL |  @ |  ⑨ |  @ | - @ @ 
en グラ イド 
G14DSL2 人 UB18DGL 人 ⑨ @ 人 
G18DSL2 - トー チラ イト UB18DEL @ @ ぐ ⑩ の 
ベル ト サ ン ダ SB3602DA - ラン タン UB18DDL @ 電 人 側 
RB14DSL @⑤ 植木 バリ カン CH3656DA 価 し 】 - - 
5 誠 IRB18DSL |  @ |  @ |  @ | - - - 
RB36DA (Ce36DA(U) @ 人 ⑮ s = 
RB36DB - 刈 払機 (CG36DTA(L) 0) @ - - 
RP3608DDB 5 (CG18DSCL) ⑯ ②⑤ 人 。 
R36DA/(SC) = (CG18DSCLS) 人 人 @ 人 の 5 
R14DADSAL @ CS3630DA 還 人 
R18DA = チェ ン ソ ー CS3630DB 人 ⑩ 人 5 5 
クリ ー ナ R18DB/(S) - CS3635DB 柚 吉 - - 
R18DTB - 本 AW14DBL 8 - 介 
RepsAL |  @ |  - | @ |  :- |AW18DBL @ @ 
R14DSL (S) 9 植木 バリ カン (CH36DL) 
5 の ーー ミー の 敵 緒 0 GBD 36V スラ イド 式 【BSL3626* 、BSL3620 *】 
中 才 還 CN18DSL ⑮ ブロワ (RB36DL) 
〇 は HiKOKI ブ ラン ド の み 互 換 性 あり ※1:BSL 1850C に は 取り 付け 不可 ※2:HiKOKI ブ ラン ド は BSL 1850C に も 取り 付け 可 ※* 在庫 僅少 品 
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リチウム イオ ン 電 池 (スラ イド 式 )・ 充 電 徐 の 互換 性 





リチウム イオ ン 電 池 


Bluetooth" 機 能 搭載 


rms 
GBD 時 BSL 36B18B 








4.0Ahn 











コー ド No. 0037 -5634 


\29,000 


TS と 計 従 来 の 36V 製 品 (BSL 3620、BSL 3626、 
BSL 3660 対 応 製品 ) に は ご 使用 に な れ ま せん 。 





Bluetooth" 機 能 搭 












































mm 
BSL 36A18 人 る) 




















「 て 日 @) > ぉ コー ド No. 0037-5632  \25,500 
販 っ 当 BSL 36B18 @ り SD 
“ 語 23 有 SL 3660 計 記 製 品 ) に は ど 使用 に な れ ま せん .。 
3 コー ド No. 0037-1749  \24,500 


s ョ 回 佐 来 の 36V 製 品 (BSL 3620、BSL 3626、 
BSL 3680 対 応 製品 ) に は ど 使 用 に な れ ま せん 。 








介 _I 


| BSL 36C18 


※ う 











1.5Ah 








コー ド No. 0037 -4342 


\20,000 


si 当 作 来 の 36V 製 品 (BSL 3620、BSL 3626、 
BSL 3660 対 応 製 品 ) に は ご 使用 に な れ ま せん 。 








6.0Ah 








コー ド No. 0033-9971 


\48,000 


6.0Ah リ チ ウ ムイ オン 電池 (BSL 3660) は 、 
DH 36DBL/DH 36DBDL 専 用 で す 。 





代 』 BSL 3626' 








2.6 Ah 











本 5 証 )「No. 0032-8038  \39,000 











2.5Ah 











コー ド No. 0037 -3894 


\22,500 





大 胃 BSL 3620" 








2.0Ah 











コー ド No. 0033-4996 


\22,500 












※ 1 


BL 36200(SA) 


BSL 2530' 


ネ 





25.2v 


18V 








21Ah 

















3.0 Ah 


冷却 対応 











※ う 








6.0Ah 


冷却 対応 








急速 充電 器 (UC 36YSL) 付 \172,000 


コー ド No. 0032-8035 


コー ド No. 0033-8889 


\28,000 


\24,500 





BSL 1850C 


硬 ア ジー 








5.0Ah 


冷却 対応 











コー ド No. 0037-6028 


\22,000 





BSL 1840' 





4.0An 











コー ド No. 0033-4428 


\21.800 








中 者 BSL 1830* 








3.0Ah 


冷却 対応 








コー ド No. 0033-0041 


\20,000 





い ※4 











3.0Ah 


冷却 対応 








コー ド No. 0033-9781 


\17,400 














2.5Ah 











コー ド No. 0033-5787 


\17,000 


旧 形 充電 器 UC 18YML で は 充電 し な いで くだ さい 。( 電 池 寿 命 が 著 し く 低下 し ます ) 
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※3 
コー ド No. 0033-8886  \19,500 
BSL 1450" 3 上 ド No. 0033-5785  \18,.800 
BSL 1440" ーー ド No. 0033-4427  \17,400 
| に 3.0Ah の 
BSL 1 430 コー ド NO. 0032-6788 \1 6,000 
※4 
w BSL 1430C" ュー ド No. 0033-9779  \14.800 
Se ネ 2.5Ah の 
BSL 1425 Em 「o. 0033-5783  \14.600 
※ ク 2 
上 m 昌 BSL 1415 二瀬! や 0032-9586 \13.000 
BSL 1240M 4.0An | コー ド No. 0037-4364  \11,800 
BSL 1215 1.5An | コー ド No. 0037-4363  \7,200 




























発電 機 で の 使用 可能 








発電 機 で の 使用 可能 

















発電 機 で の 使用 可能 





発電 機 で の 使用 可能 


UC 18YFSL 






























| 旧 形 | 
UC 18YML2 


(現在 販売 し て こおり ませ ん ) 


UC 18YKSL 








UC 36YSL 





UC 12SL 


で 
ァ 





充電 器 / 充 電 時 間 


UC 18YDL2 


BSL 36B18B… 約 40 分 BSL 1830C… 約 30 分 
BSL 36A18B… 約 25 分 BSL 1825… 約 25 分 
BSL 36B18… 約 40 分 BSL 1460… 約 30 分 
BSL 36A18… 約 25 分 BSL 1450… 約 25 分 
急速 充電 器 BSL36C18… 約 15 分 BSL 1440… 約 20 分 
\17,000 BSL 1860… 約 30 分 BSL 1430… 約 15 分 
BSL 1850C… 約 25 分 BSL 1430C… 約 30 分 
BSL 1840… 約 20 分 BSL 1425… 約 25 分 





UC 18YDL 


急速 充電 器 
\17,000 


冷却 機能 付 
急速 充電 器 
\13.000 


急速 充電 器 
\16,000 


電器 
\9,000 


急速 充電 器 
\22,000 


急速 充電 器 


\6,900 





【 充 電 時 間 】 


【 充 電 時 間 】 


BSL 36B18B- 
BSL 36A18B… 
BSL 36B18・ 
BSL 36A18・ 
BSL 36C18 
BSL 1860・ 
BSL 1850C- 
BSL 1840- 
BSL 1830… 


【 充 電 時 間 】 
BSL 36B18B| 
BSL 36A18B・・ 
BSL 36B18・・ 
BSL 36A18・ 
BSL 36C18・ 
BSL 1860・ 
BSL 1850C 
BSL 1840・ 
BSL 1830・ 


【 充 電 時 間 】 


BSL 36B18B- 
BSL 36A18B・ 
BSL 36B18・ 
… 約 35 分 
BSL 36C18 
BSL 1860- 
BSL 1850C- 
BSL 1840- 
BSL 1830 


BSL 36A18- 


【 充 電 時 間 】 
BSL 36B18B・・ 


BSL 36A18B・ 
BSL 36B18・ 
BSL 36A18・ 
BSL 36C18 


BSL 1860- 


BSL 1850C- 


BSL 1840- 
BSL 1830 


【 充 電 時 間 】 

BSL 36B18B: 
BSL 36A18B・: 
BSL 36B18・: 
BSL 36A18・: 
BSL 36C18・: 
BSL 3660- 
BSL 3626- 
BSL 3625- 
BSL 3620- 
BSL 2530- 
BSL 1860・: 
BSL 1850C 


【 充 電 時 間 】 
BSL 1240M 


BSL 1215… 


(14.4 - 18V・ マ ル チ ボ ルト 対応 ) 


BSL 1830… 


* 約 40 分 
約 25 分 
* 約 40 分 
* 約 25 分 
* 約 15 分 
* 約 30 分 
* 約 25 分 
* 約 20 分 


* 約 120 分 
* 約 75 分 
* 約 120 分 
* 約 75 分 
* 約 45 分 
* 約 90 分 
* 約 75 分 
* 約 60 分 
* 約 45 分 


* 約 60 分 
* 約 35 分 
* 約 60 分 


* 約 22 分 
* 約 40 分 
* 約 35 分 
* 約 30 分 
* 約 22 分 


* 約 240 分 
* 約 150 分 
* 約 240 分 
* 約 150 分 
* 約 90 分 
* 約 180 分 
* 約 150 分 
* 約 120 分 
* 約 90 分 


(14.4 -36V・ マ ル チ ボ ルト 対応 ) 


* 約 80 分 
* 約 50 分 
* 約 80 分 
* 約 50 分 
* 約 30 分 
* 約 60 分 


… 約 25 分 


* 約 25 分 
* 約 20 分 
* 約 30 分 
* 約 60 分 
* 約 50 分 


… 約 60 分 
… 約 22 分 


※1「 輸 送 に 関す る ご 注意 ] は 、 裏 表紙 を ご 覧 くだ さい 。 
※2 蓄電 池 BSL 1415/1425/(I 旧 形 ) 1420 は 旧 形 充電 器 UC 14YSL、UC 18YML 
で は 充電 し な いで くだ さい 、。( 電 池 寿 命 が 著 し く 低 下 し ます ) 
※ う お 買い 上 げ 日 か ら 2 年 間 ま た は 充電 回 数 1.500 回 以内 (BSL 3660 は 1.000 回 以内 ) の 電池 を 
保証 し ます 。( た だ し 、 い ずれ か 先 に 到達 する まで の 期間 ) 取扱 説明 書 に 従っ た 正常 な ご 使用 状態 で 
故障 し た 場合 に 、 保 証書 記載 内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳 し く は 、 保 証書 を ご 確認 くだ さい 。 
2 年 保証 は 、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、 
BSL 36B18B の み 対 象 で す 。 


BSL 1830C- 
BSIL 1825- 
BSL 1460・ 
BSL 1450・ 
BSL 1440・ 
BSL 1430・ 
BSL 1430C- 
BSL 1425・ 
BSL 1415… 


UC 18YTSL 【 充 電 時 間 】 

BSL 6B18B… 約 52 分 BSL 1460… 約 38 分 
UC 18YTSL(S) GBD BSL 36A18B… 約 32 分 BSL 1450… 約 32 分 
※ 最 大 個 の 意 電 池 を BSL 36B18… 約 52 分 BSL 1440… 約 26 分 
0 BSL 36A18… 約 32 分 BSL 1430… 約 20 分 
10 8V 電 池 対 応 ) BSL36C18… 約 20 分 BSL 1430C… 約 30 分 
BSL 1860… 約 38 分 BSL 1425… 約 25 分 
の BSL 1850C… 約 32 分 BSL 1415… 約 15 分 
本 用 マル テ ボ ー ト BS 1840.- 約 26 分 〈UC18YTSLS)02 人 
9 BSL 1830… 約 20 分 BSL 1240M… 約 60 分 
\28,000 Bi aoc. 約 0 分 BsL 1215.… 約 22 分 

BSL 1825… 


【 充 電 時 間 】 
UC 18YSLS BSL 36B18B… 約 52 分 BSL 1830C… 約 30 分 
BSL 36A18B… 約 32 分 BSL 1825… 約 25 分 
BSL 36B18… 約 52 分 BSL 1460… 約 38 分 
BSL 36A18… 約 32 分 BSL 1450… 約 32 分 
_-_ BSL36C18… 約 20 分 BSL 1440… 約 26 分 
BSL 1860… 約 38 分 BSL 1430… 約 20 分 
\15,.000 BSL 1850C… 約 32 分 BSL 1430C… 約 30 分 
BSL 1840… 約 26 分 BSL 1425… 約 25 分 
BSL 1830… 約 20 分 BSL 1415… 約 15 分 


BSL 1830C- 
BSL 1825-・ 
BSL 1460 
BSL 1450 
BSL 1440 
BSL 1430・ 
BSL 1430C・ 
BSL 1425・ 
BSL 1415 


BSL 1830C- 
BSL 1825・・ 


BSL 1460 
BSL 1450 
BSL 1440 
BSL 1430・ 


BSL 1430C- 


BSL 1425・ 
BSL 1415- 


BSL 1830C- 
BSIL 1825-・ 
BSL 1460・ 
BSL 1450・ 
BSL 1440・ 
BSL 1430・ 
BSL 1430C… 
BSL 1425・ 
BSL 1415- 


BSL 1840- 
BSL 1830・ 
BSL 1830C- 
BSL 1825- 
BSL 1460・ 
BSL 1450 
BSL 1440 
BSL 1430・ 
BSL 1430C- 
BSL 1425・ 
BSL 1415 
BL 36200・ 


: 約 45 分 
* 約 35 分 
* 約 90 分 
* 約 75 分 
* 約 60 分 
* 約 45 分 
* 約 45 分 
* 約 35 分 
* 約 22 分 


* 約 40 分 
* 約 35 分 
* 約 40 分 
* 約 35 分 
* 約 30 分 
* 約 22 分 
* 約 40 分 
* 約 35 分 
* 約 22 分 


* 約 90 分 
* 約 75 分 
* 約 180 分 
* 約 150 分 
* 約 120 分 
* 約 90 分 
* 約 90 分 
* 約 75 分 
* 約 40 分 


* 約 40 分 
* 約 30 分 
* 約 30 分 
* 約 25 分 
* 約 60 分 
* 約 50 分 
* 約 40 分 
* 約 30 分 
: 約 30 分 
* 約 25 分 
- 約 15 分 
- 約 3 時 間 





BSL 1415… 





* 約 30 分 
* 約 25 分 
* 約 30 分 
* 約 25 分 
* 約 20 分 
* 約 15 分 
* 約 30 分 
* 約 25 分 










































(10.8V 専 用 ) 





* 在 庫 僅少 品 


※4 BSL 1430/1830 と 比較 する と 放電 電圧 が 約 0.5 こ 0.7V 低く 、 ト ルク で は 約 5 こ 10% 落 ち ま す 。 
( 注 ) 製品 に 付属 の 充電 器 は 、 在 庫 状 況 に より UC 18YDL2 また は UC 18YDL の いずれ か に な る 場合 
が ご ざい ます 。 


リチウム イオ ン 電 池 (差込み 式 )・ 充 電 徐 の 互換 性 





リチウム イオ ン 電 池 充電 器 / 充 電 時 間 | 
差込み 式 














18V 3.0 Ah UC AA 記 (14.4 - 18V 対 応 ) 
EBM 1830* コー ド No. 0032-6239 \23,000 " 【 充 電 時 間 】 
amasdes 2 me| 急 充 電器 EBM1830… 約 2 分 EBM1430R- 約 21 分 


\16,000 EBL 1430R.… 約 21 分 





BCL 1030M: | 30 記 | ュ コード No. 0033-1678 \18,200 




































































UC 10SL2 (10.8V 専 用 ) 
【 充 電 時 間 】 
BCL 1030: 3.0Am | コー ド No. 0033-7383 \12,400 急速 充電 器 BCL 1030M… 約 60 分 BCL 1030C… 約 60 分 
\10,500 BoL 1030…- 約 60 分 BCL 1015…- 約 30 分 
【 充 電 時 間 】 
BCL 1015: 15An | コー ド No.0032-9368  \8,000 MIR 2 
BCL 715 15n | コー ド No.0033-5681  \7,000 UC 3SFL (3.6V 専 用 
プン ン 【 充 電 時 間 】 


EBM 315… 約 30 分 





EBM 315 1.5An | コー ド No.0032-6298  \5,200 














UC 3SL (3.6V 専 用 ) 
ーー 電器 【 充 電 時 間 】 
EBM 315… 約 18 分 





* 在 庫 僅 少 品 


(リチウム イオ ン 電 池 除 く )・ 充 電器 の 互換 性 


電 池 充 器 ノ 充 時 間 
@D [ 虹 | UC 24YHA (明和 販売 し て お り ませ ん ) 軸 二 UC 24YH (現在 販売 し て お り ませ ん ) 
っ アン 




















9 9A IEEEPc 証 9UAIEEDHt2 


EB 陳 ) EB 2430R* | 


















充電 時 間 
』 EB 1230X | 約 21 分 







24V( ス ライ ド 式 電池 ) 
上 

















EB 24B* 冷却 機能 付 充電 回 | EB 1233X | 約 23 分 
\29.200 \25,500 \24,500 EB 1433X | 約 27 分 
コー ド No.0037-3474 コー ド No.0032-2755 コー ド No.0031-3260 充電 時 間 R 電 池 約 21 分 (2.0Ah は 約 16 分 ) 





届 24DV.DH 24DVA, | 24DV.DH 24DVA, | 1 20D, | 
CR 24DV 専 用 スラ イド 式 CR 24DV 専 用 スラ イド 式 DH 20DV 専 用 カセ ッ ト 式 





約 27 分 (2.0Ah は 約 18 分 ) 
約 20 分 
約 18 分 
約 28 分 














EB 2430R | 約 18 分 ー Bs 電池 
EB 2433X | 約 18 分 MG EB 24B 


C》 [ 果 | UC 24YJ ( 静 在 販 売 し て お り ませ ん ) EB_1830H 























還 連 | 了 尻 充 吾 。) MOB 電 池 | 約 14 分 
BL 充電 時 間 S 電 池 約 9 分 
* * EB 1230X | 約 27 分 
UE NN IO EB 1233X | 約 30 分 @》 UC 18YGH \Zooo 


EB 1433X | 約 27 分 
R 電 池 約 27 分 (2.0Ah は 約 18 分 ) 
電池 約 27 分 (2.0Ah は 約 18 分 ) 
EB 24B | 約 20 分 
EB 18B 約 18 分 


コー ド No.0031-7325 











コー ド No.0032-4731 コー ド No.0032-1689 
(C18DMR・CR18DMR 専 用 ) 


























充電 時 間 






























































時 3. EB 1830H | 約 28 分 S・[ 電 池 約 30 分 
[電池 軌 2V - 限 罰 電 MrB 電 池 | 約 14 分 MrB・BL・RS・HS 電 池 | 約 50 分 
S 電 池 約 9 分 軌 2V| - BMl 夫 電 R-H・HL・X 電 池 約 70 分 
EB 0 EB 1430R* EB 1430H* EB 14B* 
\19.000 \19.000 \19.000 \18.000 9 上 形 ] UC 16YI ( 児 在 販売 し て お り ま せん ) 
コー ド No.0037-3472 コー ド No.0032-2066 コー ド No.0031-8076 コー ド No.0031-5131 ER ⑥) UC 18YG \e.5oo 
,、 EBM 1830 | 約 22 分 
EEL 1430R 21 人 還 
EBM 1430R | 約 21 分 
EB 1230X | 約 21 分 充電 時 間 


























フラ ッ ト 電 池 フラ ッ ト 電 池 EB 1233X | 約 23 分 S・[ 電 池 約 30 分 











EET3 
EB 199 







































EB 1230R* EB 1230HL' EB 1230H EB 1433X | 約 21 分 MLB-BL 電 池 | 約 50 分 
\19.000 \17.400 \17,400 \17,400 冷却 機能 付 充電 器 R 電 池 約 21 分 (20Ah は 約 16 人 の) 世 論 MI 一 由 Bl 電 
呈 | に ド No. 0032-6075 コー ド No.0032-1637 コー ド No.0031-9730 コー ド No.0031-8075 電池 約 27 分 (2.0Ah は 約 18) 

EB 18B 約 18 分 ニニ ヽ 

ョ 2 Os 記 7 》 [BUC 14YH ( 天 和 販売 し て お り ませ ん ) 

区 計 ] 連名 M| - 還 天 沈 吉 ”。 MrB 電 池 | 約 14 分 。 2 
5 5 電池 約 9 分 

EB 12M" EB 12B B 形 (現在 販売 し て お り ま せん ) 充電 時 間 
\18.400 \16.400 の ひ 滞 ET 14DM2 Pa EB 1230X | 約 27 分 








EB 1233X り IM 30 
EB 1230X | 約 18 分 EB 1433X 27 ク 
EB 1233X | 約 20 分 H・R 電 池 | 約 27 分 (2.0Ah は 約 18 分 ) 


EB 1433X | 約 27 分 紀 二 -B 電 池 | 和 
419220AHB 約 13) 還 軸 贅 W 電 3 的 5 が 
R 電 池 


14.4V・3.0Ah は 約 21 分 
14.4V:2.0Ah は 約 14 分 
約 20 分 (2.0Ah は 約 16 分 ) 


14.4V・3.0Ah は 約 27 分 言 3 た い 1 
14.4V・2.0Ah は 約 18 分 0 を 27 


























コー ド No.0031-0065 コー ド No.0031-0062 
[ 冷 対応 電池 間 


EB 930R EB 930H* EB 920RS* 


\15,200 \15.200 \13.800 ia コー 
コー ド No. 2 2672 コー ド No.0031-8074 コー ド No.0032-2673 人 多 機 | 








人 充電 ・ 電 源 の 1 台 2 役 ( 注 ) H 電 池 















































































ーー ーー MB-S 電 池 | 的 12 分 下記 点 を ご 注意 くだ さい 
電池 アダ プ タ 時 14.4V は 約 14 分 。 。 6 過 放 昌 を し な い 。 
14.4V リ チ ウ ムイ オン 電池 (スラ イド 式 ) は 別売 尻 宮 | - 昭二 人 パワ ー が 落ち は じ め る と ころ で 使い 終わ っ て くだ さい 。 
の 電池 アダ プ タ BSL-14A を 使え ば 、12V コ ー MM2N ラ 8 の 電池 温度 を な る べく 
ドレ ス 製 品 と 14.4V リ チ ウ ムイ オン 製品 (差し 10 て 30C で 使う 。 
時 EB 本 込み 式 ) に 取付 け て ご 使用 に な れ ます 。 週 向 や 直射 晶 光 で 電池 過度 を 上 げ 過 ぎ な い 。 失 地 等 で 
\16.4 \14, * ム へ ト BB し キロ = 下さ を 電池 温度 を 下げ 過ぎ な い 。 
GBSRG NBGG3ORG4 冷却 機能 付 急 速 充電 器 と 冷却 対応 茜 電池 が 作業 を サポ ー ト 5 に ぬら し 
[適用 製品 田 急 速 充 電器 内 部 に 水 が 入る と 錆 が 発生 し 故障 の 原因 に な り ま す 。 
12V フ ラッ ト 電 池 製 品 UC14YSL・UC18YL・UC14YL・UC24YH・UC24YHA 形 @ 衝 撃 を 与え な い 。 
14.4V リ チ ウ ムイ オン 電池 製品 浴 能 付 )・ 多 機能 充電 器 会 
ee を 全 ロロ (冷却 機能 付 4 IIIA MA 付 ) 当 10% 位 残す 
電池 アダ プ タ ーーーー 一 社 独自 の 充電 制御 機能 と 冷 序 機能 が 、 冷 却 対応 電池 の 充 (追放 電 領 域 ) 0 
"ウノ プン 7 電 時 間 の 短縮 と 充 放 電 回 数 を 大 幅 に アッ プ さ せま す 。 使用 範囲 1 Ss 
EB 7M* BSL-14A DS 12DVF3 / ( 旧 形 )DS 12DVB / @ 赤 電 時 間 を 20% 短 縮 | に < 
\13.200 \11.000 コー ド No.327055 DV 12DV / R 9D / DH 15DV / AA (マイ ナス 5 で 以下) の 充 弟 | . 
ーー CL 13D / CL 10D2 電 待 機 時 間 員 に 短縮 8 ドド 
コー ド No.0031-3290 コー ド No.0031-0060 \5,100 @ 夫 放電 回 数 を 伸ばす 最適 充電 制御 方 式 電 





田 


@ 従 来 の コー ドレ ス 工 具 用 茜 電池 が 充電 可能 
(従来 電池 は 冷却 対応 し て いな い 旋 充電 時 間 、 充 放電 回 数 は 急速 充 主 = 


電器 UC24YJ で 充電 し た 時 と 同じ に な り ま す 。) (UC 14YSL 除 く ) 

イ V 充 電 制 御方 式 (電池 の 保管 方 法 〉 
当社 独自 の イ V 充 電 制 御方 下記 方 法 で の 保管 を お 薦め し 
内 TP ます 。 
く 、 電 池内 の ガス 発生 、 発 熱 「 訪 生 画 の 状態 で 保管 し て 
を 最小 限 に お さえ て 、 電 池 寿 くだ さい 。 
命 を 延ばし ます 。 に 
( 注 ) 電池 充 放 電 回 数 は 電池 の 使用 輸 ニッ ケル 水素 電池 
に ・ 水 の 侵入 等 ) に 影 満 充 電 の 状態 で 保管 し て 









































SWB 















急速 充電 器 Ia SSR 
詩 晶 / 
捕 硬 の 流れ 宮 池 を 使い きっ て か ら 保 
(冷却 機能 付 ) 党 UXG く 注 S0。 1 う 


* 在 庫 僅少 品 







新 製品 コー ナー 


| -2020 年 10 月 以降 - 










人 @ ビッ ト 振 れ を 軽減 し 、 
カム アウ ト し に くい 
@ 業界 最速 “' 締 付 ス ピー ド 
軽快 な 取り 回 し 
人 @ 3 灯 LED ラ イト 搭載 


プラ シン イデ ーー ター 
ZZ アクア フ ア フ アア 
と ラテ ング ニオ ンー ンー ノン 


アー 
2 人 5 の 2 
WH 36DC \68,100 CP19 ) アク レッ シブ グリ ー ン ) (スト ロン グ ブ ラッ ク ) (フレ アレ ッ ド ) (ディ ー ブ オ ー シ ャ ン ブ ル ー) (フォ レス ト グ リ ー ン ) 
コー ドレ ス 振 動 ド リル 
人 @ 業界 初 \2D 形 ハン ドル タイ プ の 


e 作業 が 止ま り に くい 
| 36v 当社 初 電子 クラ ッ チ 搭 載 






























人 @ 業界 初 \2D 形 ハン ドル タイ プ の 


@ 作業 が 止ま り に くい 
| 36v 当社 初 電子 クラ ッ チ 搭 載 


ノン デー @ ス リム 、 軽 量 で 上 向き 作業 に 最適 
ンク 。 ク ラス 昌 半 あ け ス ピー 陸 


3ev 議論 


人 @ スリ ム 、 軽量 で 上 向き 作業 に 最適 
2 科 。 條 サイ クロ ン 方 式 集 じん シス テム 搭載 

























































13mml 2 千 了 | | 
ーー ニー ュー ニーーーー | 20mm | mm 
| 本 エ 40mm| ピン 2 ・ ' 
フラ シン イデ ーー ター ZZ アフ アフ アア 
ZZ アフ アフ アフ アア と ラン グー オッ ンー ンー ノン 





/ あ 稼 雪 っ な 2 アル 光 





ぢ 1 プラ シン マイ データ ー ーー 1 プラ シレ イデー ター 
フフ アア アア フ ア ア アー wm >、 フク Z ア アア アフ アア 
アン オン ニン ノン / み オー ンー ノン / 
0 Ss ジグ 7 7 /7 プ ーー 
四 5Ah 6 Wa 年 
USER VIBRTION PROTECTION REFICTIVE FORCE CONTROL USER VIBRTION PROT ビ ECTION REFCTIVE FORCE CONTROL 


DH 36DPE \93,800 〔P48) 












則 昌 @ 小 形 ・ 軽 量 ・ 最 適 バ ラン ス 


人 スリ ム 、 軽量 で 上 向き 作業 に 最適 借 小 形 ・ 軽 量 ・ 最 適 バ ラン ス 4 ハハ の 。, 
@ ク ラス 最速 穴あけ スピ ー ド 3 人 @ 防 振 ハン ドル 搭載 で 疲れ に くい 上 li" 條 4 @ 防 振 ハ ンド ル 搭 載 で 疲れ に くい 





[コン クリ 


[コンクリート | 
| 18 18mm | 













| 18mm | 


| 切替 | 















@, ンク フラ シン イデ ーー 一 フラ シン イデ ーー ( 7 en プラ シン イデ ーー 
ら 年 アア アア フ ア ア ZZ アア アア フ ア ア 9 年 アア アア フ ア ア ZZ アア アア フ ア ア 
ナン テン 作用 て ーー 近日 発売 の 5. 80Ah ノン ゲン 人 AN、Y ニコ クン 人 





DRH18DPB Y\74.900 CEz5 ) | DH 18DPC \92.800 Ca5 ) | DH 18DPA \73,900 CE49) 


コー ドレ ス 磁 気 ボ ー ル 盤 


DH12DD \45,500 CEs6J 


















o 打 臣 カ 2 役 切 和 失 村 アン 計 議 "コードレス で 電源 の 取れ な い | 且 ン クー 識 $3 員 向 約 1.6 倍 アップ" 過重 力 約 2.6 倍 アンプ 
| コン クリ ー ト 梁 衝 で 本 
詳 | 36v 上 @27mm ま で 対応 本 ン 和 本 補 





























_ 27mm | 60 
フラ テ シ ン イデ ーー ター 
ZZ アア アア フ ア ア 


チン グー オン ンー ンー アン 





G18DSL2  \51.300 G14DSL2  Y\44,400 





DH18PG  Y\26.000 





















人 @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 で 追加 工 ・ 仕 上 げ 研 削 作業 に 最適 

人 @ ス ピン ドル ロッ ク 機 構 付 で 軸 付 トイ シ の 
交換 が 簡単 

人 @ 小 形 ・ 軽 量 で 使い や すい 

















e 最 強 * ぐ の 研削 性 能 
を e 作業 環境 に 応じ た 
| 36v 議 還 還 





人 @ AC 斉 SM 
ai 


人 @ 圧倒 的 な 吸込 仕事 率 
155W (R 36DA) 4 


@ 吸引 力 が 持続 する 
| 36v 2 段 サ イク ロン 指 載 
(R 36DA(SCO)) 














ブレ ー キ 付 シク フン グン 2 訂 
と ク クア テン / 





[研磨 ベル ト 幅 | 

























20mm ーー ャ 1 ' 
GP 365DA Yo9, 600 人 ”. フラ シン イデ ー タ ー ea 6 い 
| パドル スイ ッ チ | ce シク ググ | R 36DA \46.800 





SB 3602DA Y160,000 (Eio2) 1R 36DA(SC) \49,800 


コー ドレ ス 集 じん 丸 の こ 
@ 静音 化 68dB 人 @ クラ ス 最 小 ・ 最 軽量 *7 人 @ コー ドレ ス 集 じん 機 
@ ト リガ スイ ッ チ で / @ クラ ス No.1※7 の 低 騒 音 ・ 低 振動 RP 3608DB (別売 ) と 無線 連動 可能 


こま め に ON ・ CR @ ダ スト ボッ クス の み で も 


GP36DB  \58,.600 CEss〕 | GP2V(SC) \51,100 









e 静 音 化 68dB 
(R 18DB) / / 
es 到 引 カ が 持続 する 
| 18v 1 段 サ イク ロン 搭載 
(R 18DB(S) ) 





























7 / 2 | の と 羽 邊 _」 
と 2 ク イア テン / | 125/100mm | 
1 
72 ーー * 1 
バ % 4 / / / い 
年 4 4 / 全休 (2 と プラ ラク イデ ー タ ダー 
R 18DB \43,600 > ーー ング 





R 18DB(S) \46,100 間 18DTB \42.600 RB36DB  Y\13,000 C 3605DYB Y\72,900 

*] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※ 1 2020 年 9 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド レス イン パク トド ライ バ ) ※ 2 2020 年 12 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調 

べ ) (D 形 ハン ドル タイ プ コ ー ド レス ドリ ル / 振 動 ド リル ) ※ 3 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(DH 36DPE/DPF : 36V コ ー ド レス ロー タリ ハン マドリ ル ) (DH 18DPC :18V コ ー ド レ 

14 スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル ) ※ 4 当社 従来 製品 G 18DSL、G 14DSL と の 比較 。 ※ 5 当社 従来 製品 ハン ドグラ イン ダ GP 3V と の 比較 。 ※ 6 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) 
(36V コ ー ド レス ペル ト サ ン タダ / ペ ルト 眉 20mm ク ラス ) ※ 7 2021 年 2 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド レス ブロ ワ ) ※ 8 数 値 は 参考 値 で す (材料 や 条件 に より 異な り ま す ) 








コー ドレ ス 集 じん 丸 の こ 


條 コー ドレ ス 集 じん 機 
RP 3608DB (別売 ) と 無線 連動 可能 
人 集 じん 機 接続 で 、90% 以 上 *%! の 











新 製品 コー ナー 


深 切り 電子 集 じん 丸 の こ 





125/100mm 
プラ シン イデ ーー 
ZZ アア アア アフ アア 
用 稼 当 < 





フラ シン イズ デー ター 


人 @ クラ ス 最 小 ・ 最 軽量 “2 で 取り 回 し や すい 
@ 集 じ ん 機 接続 で 、90% 以 上 放 の 集 じ ん 効率 





ガイ ド バ ー 長 さ 
_300mm 





P129 


@ 高 トル レク モー ター で パワ フル 切断 
2 本間 ラジ シレ スモ ー タ ー で て 


| 36v 長寿 命 を 実現 






ググ 


る っ 。 


CS 3630DB \61.800 


IN1 コ ん / 


4 肌 M 誠 006| 伯 


い 


の 3 @ 高 トル レク モー ター で パワ フル 切断 
レク 本 間 に フラ シレ スモ ー ター で 高 効率 ・ 


| 36v 長寿 命 を 実現 


ガイ ド パ ー 長 さ ンコ 
_350mm_ 


ピン ェ る シン ググッ テン 
ラタン ニー ンー アノ 4 






クノ タク ク ンク P141 ) P141 ) 
CS 3635DB Y\63,800 





ンク クン 
C 3605DYC Y\71.000 C 5YE \35,800 
2 科 。 人 操作 性 & 切 断 速 度 ア ッ プ 人 @ 操作 性 & 切 断 速 度 ア ッ プ 
人 曲線 切断 で も 外れ に くい 人 曲線 切断 で も 外れ に くい 
| 18v ブレ ー ド 保持 ブレ ー ド 保持 





還 0 
時 mm | 





CJ 18DA  \66,800 





ノン シテ @ 当社 独自 の ワリ ワンハンド オペ レー ショ ン 
WAC 品 を 超え た *% ク ラス No.1 8 


プラ ンク イデ ー タ ー 
リン ンク ジグ 
テン ン ニオ アー クー アノ 4 












M3608DA \59, 800 
コー ドレ ス 包 払機 


@ モー ター 後方 配置 構造 で 
振り や すく ぐ 、 刈 りや すい 








@ 取 り 回 し や すい トッ プク ラス 7 
Sov 還 


230mm 





CG 36DB 


*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 *2 
125mm 深 切り 電子 集 じ ん 丸 の こ ) 





P159 


妥 1Z1 


ーー * 1 
\63,800 比 
CG 36DB(L) \63,800 


詳細 は P.24 を ご 覧 
※3 2020 年 12 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に 
り 異 な り ま す 。 ※5 当社 AC 品 : ト リマ M 6SB と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電 池 の 状態 や 条件 に より 異な り ま す 。 ※6 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に 


90mm | 10 mm 
Ei 
3.2 mm 


CJ 90VST2 \19.500 
高圧 ば ら 釘 打 機 


使用 可能 釘 | 頭 径 の 11.1 mm まで 


@ ZN80 釘 対応 
@ ゆ や 12mm ド リフ トピ ン 対 応 





NH125HD Y\37,800 


@ 既存 製品 に 





ム | 


Bluetooth 





BSL 36B18B \29.000 


くだ さい 。 








※1 数 値 は 参考 値 で す (材料 や 条件 に より 異な り ま す ) 
お いて (当社 調べ )( コ ー ド レス ルー タ ) 


人 天井 の 角 穴 開口 に 最適 
@ 作業 後 す ぐに 手 を あけ られ る 


EE 


石こう ボー ド 





30mm 





近日 発売 


CK 18DA 


使用 可能 釘 | 頭 径 の 11.1 mmm ま で 


介 ZN80 釘 対応 


人 @①12mm ド リフ トピ ン 対 応 





P185 


マル チ ボ ル ト 蓄 電池 (BIluetooth" 搭 載 ) 


電池 を 装着 する だ け で 
無線 連動 機能 搭載 集 じ ん 機 と 





\64,300 


NH125AD Y\29.800 


@ 段 付 チ ッ プ の 採用 で 軽 切断 を 実現 





e@ 業界 初 ** の コー ドレ ス & 
小形 ・ 軽 量 で 取り 回 し 抜群 


| 36v | 條 AC 品 を 超え た * ま 4 ハイ ス ピー ド 切 断 


軸 径 
12mm 





フラ シン イデ ーー 
ン ZZ ア アフ アフ アア 
の ラチ ング ニオ ンー ニン 









M 3612DA Y79.800 





@ 2 段 変速 ギヤ で 高 粘度 材 か ら 
低 粘度 材 まで 対応 


フラ シン イズ データ ー 
ZZ アア クア フ ゲ アア 
メン グー オン ニン ニンフ 4 





UM36DA  \59,800 





人 @ ブ レー ド 取 付け 角度 6* で 食い つき が よく 
スピ ー デ ィ ー な 切断 

介 丸 厚 1.3mm で 重 負荷 作業 に 強い 

人 バイ メタ ル 採 用 で 長寿 命 で 経済 的 








と mkoo 一 ・ 四 
/ 押 呈 請 請 還 語 請 CE 
(P134 )(P226 ) SS 
集 じ ん 丸 の こ 用 チッ プ ソー 
企 質 宗 業 系 サイ ディ ング 用 (P165 )(P228 ) 
100mmx14P/125mmX16P | セー バ ソ ゾー ブレー ド (解体 用 ) 


年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (230mm チ ッ プ ソー 搭載 品 /36V コ ー ド レス 刈 払機) 


安心 の メリ ッ ト マ ー ク (一 例 ) ※ こ の 表記 以外 に も 多数 ご 


電子 制御 
op 電子 回 路 内 蔵 、 定 速度 制御 、 週 負荷 保護 、 
低速 起動 、 定 トル ノン 制 御 な ど が 可能 。 


フィ ー ド バッ ク 制 御 
低速 城 で 負荷 を 受け て も 、 回 転 数 の 低 
下 を 抑え る こと が で きる 。 


ブレ ー キ 付 
ル -# My スイ ッ チ 〈OFF〉 で モー ター に 
ブレ ー キ が か か り 停 止 し ます 。 


無 段 変速 
スイ ッ チ 方 式 ま た は ダイ ヤル 方 式 で 、 無 
段階 の 回 転 ス ピー ド が 得 ら れる 。 








⑮⑤ 


正 逆 転 可 能 
正 転 - 逆 転 レ バー また は ボタ ン 操 作 で 、 
回 転 を 正 転 ( 右 ) 逆 転 ( 左 ) に 切替 可能 。 


必 


キー レス チャ ッ ク 
計 計 チャ ッ ク ハ ンド ル を 使わ ず に 、 ス リー ブ を 
手 で 回 す だ け で 先端 工具 が 着脱 で きる 。 


いり 





追い 締め 機構 
本 体 と ビッ ト が 固定 され て いる た め 、 停 
止 後 手動 で の 確認 締め が で きる 。 


スリ ッ プ フラ ッ チ 付 
作業 中 に 鉄筋 な ど に あたっ た 時 、 自 動 的 
に クラ ッ チ が 働き 反動 を 防ぐ 。 


時 





樹脂 樹脂 ボディ 
ボデイ 軽量 樹脂 製 ボ ディ ー で 取り 回 し が ラク 、 
手 ざ わり も よく 、 快 適 な 作業 を サポ ー ト 。 


P ボタ ン 操 作 で スピ ンド ル が 固定 で き 、 先 
端 工具 の 着脱 が 容易 。 


スイ ング 機構 付 
ブレ ー ド を 振り 子 状 に 動か すこ と で 切断 
材 に 良く 食い 込み 、 作 業 効率 アッ プ 。 


オー ビタ ル 機 構 付 

ブレ ー ド を 椿 円 運動 させ る こと で 切断 材 
へ の 食い 込み を 強化 、 切 粉 の 排出 も よく 
な り 効 率 の 良い 作業 を 実現 。 


イン バー タ ( 周 波数 変換 器 ) 
交流 電源 を 、 希 望 す る 周波 数 の 交流 電流 
に 変え て モー ター の 回 転 数 を 変え る 。 


プラ イミ ング ポン プ 付 

| 走 動 時 に 燃料 を キャ ブレ ター まで 上 げ 、 
スト レス の な い ス ムー ズ お な 始動 が 可能 。 
ビス ドン リ ジ シグ 式 

ピス トン 捕 動 部 に 特殊 材料 を 使用 し 、 給 
油 回 数 を 少な くす る こと が で きる 。 


C チ ャ ン ネ ル 打 込み 可 


C チ ャ ン ネ ル (C 形 鋼 ) へ の 打込み が 可 
能 。 厚 み は 表 記 の 数 値 ま で 対応 。 


集 じん 機 取 付 可 


弊社 の 集 じん 機 に 接続 可能 。 切 粉 を 効率 
よく 集 じ ん で きる の で 後 掃除 も や ラク に 。 


6 


ーーーーーー テ 





に 






| 
計 
⑲⑫ 
ヽ エ 


引 に 


中 








1 
に 
AL 
さ 


臣 


We 








し) 表す 。 説明 は 該当 商品 掲載 ペー ジ 下 段 で ご 確認 7 記 


ー 重 絶縁 
二 重 絶縁 構造 に より 、 接 地 


口 | (アー ス ) せ ず に 使用 で き 便 利 。 


ライ ト 付 
LED( 発 光 ダ イオ ー ド ) や 豆 球 
で 手元 や 刃先 な ど を 明る く 照 射 。 


二 自 変 
2 コ 2 回 転 数 
を 高速 低速 に 切替 が 可能 。 


寺 証 多段 変 
上 イス イッ テ の で 」 
ーー 自転 数 多段 作 に 切替 が 可能 


トル ク 切 替 ク ラッチ 付 
ね じ サ イズ に 合わ せ て 
締付け トル フ が 調整 可能 。 


前 強力 形 
強力 な パワ ー で 、 ひ と クラ ス 
9 0 フー で の と 


と 

細身 の 径 (の 56mm) が 手 に 

フィ ッ ト し 、 作 業 時 の 疲れ を 低減 。 
輸 ブロ ワ 機 構 付 


員 エ ア を 噴射 し て 切断 
作業 時 の 切 粉 を 吹き 飛ば す 。 


ケー ス 付 
本 体 お よび 付属 品 を コン パク ト 
に 収納 。 持 ち 運び に 便利 。 


8 ロ I 





※2 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )( の ご 妨 外 径 
※4 当社 AC 品 : 電 子 ル ー タ M 12V2 と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電 池 の 状態 や 条件 に よ 


お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スト リマ ) 
画 ご 使用 いた だ け な い コー ドレ ス 製 品 一 覧 表 


( 無理 に 取付 ける と 故障 の 原因 に な り ま す 。 た だ し 青 字 記 載 の 製品 は 、 
HiKOKI ブ プラ ンド で は ご 使用 いた だ け ま す 。) 


BSL 36A18、BSL 36A18B マ 
ファ ン (UF 18DSDL) 


BSL 36B18、BSL 36B 18B マ 
(※ は 、 BSL 1850C も ご 使用 いた だ け ま せん 。 また 、 その 他 の 丸 の こ ご 、 
集 じ ん 丸 の こ 、 チッ プ ソ ー カ ッ タ に 取付 ける と 電池 底面 が ベー ス に 
接触 する た め 、 最大 切込み 深 さ が 若 干 浅く な り ま す 。) 
高圧 洗浄 機 (AW 18DBL ) 
丸 の こ (C 18DSL / C 18DSL2 ま / C 18DBL ま / C 18DBAL%) 
集 じ ん 丸 の こ (C 18DYSL ま /C 18DYBL*) 
チッ プ ソ ー カ ッ タ (CD 16DSILF / CD 18DBL% 
シャ ー(CE 14DSL / CE 18DSL ) 
ニブ ラ (CN 14DSL / CN 18DSL ) 
マル チ ツ ー ル (CV 18DBL ) 
高速 ドリ ル (D 18DBHL ) 
ロー タリ ハン マドリ ル (DH 18DBL / DH 18DBDL ) 
ディ スク グラ イン ダ (G 18DSL / G 18DBVL / G 18DBBAL / G 18DBBVL ) 
クリ ー ナ (R 18DSAL ) 
ワー ウラ イト ( MB 16DE ) 
ファ ン ( UF 18DSL / UF 18DSAL / UF 18DSDL ) 
冷温 庫 (UL 18DSL*) 
ラジ オ (UR 18DSL / UR 18DSL2 / UR 18DSAL / UR 18DSDL ) 
ラジ オ 付 テレ ビ (UR 18DSML ) 
( 注 )① 上 記 製 品 以外 で も 付属 の フッ ク が 干渉 し て 蓄電 池 が 取付 か な い 
場合 が あり ます 。 フ ッ ク を 取り は ず す か 代用 の フッ ク を 別途 
お 買い 求め くだ さい 。 
②BSL 36A18B、 BSL 36B18B : マル チ ツ ー ル (CV 18DBL) の ダ 
イヤ ル 1、 2 は 工具 の 消費 電力 が 小さ く 集 じん 機 と 連動 で きま せん 。 
か ん な (P 18DSL) は 、 切り くず が 詰まり や すい た め ホ ー ス 


※/ 2021 


(の 38mm) を ご 使用 くだ さい 。 





HISTORY OF 7986 
じじ OR に ささ 世 AM ク 39Nmn 
yi PACT 2 

BIV に RS PR 「 











座 暫 「 
WH 12DM 
最大 トル ク 10ON.-m 









7998 


WH 12DH 
最大 トル ク 98N-m 


2075 












2 8 ) 量 大 トド ルク 177N.m 8 





0 12DM2 
最大 トル ク 120N-m 


進化 の 歴史 を 


これ が 
ドラ イ バ の 最 


選べ る カラ ー プ レー ト (別売 ) 











議 スマ ホ で カス タマ イズ 


旨 HIKORKI TOOLS 








IMPACT COLOR 

DRIVER PLATE 

5 X 5 時 フ 5 スマ ー ト フォ ン に アプ リ を ダウ ン ロ ー ド し て Bluetooth@ で 連携 する と 、 
記 スイ ッ チ の 遊び や 回 転 数 な ど を 自由 に 調整 で きる 。 

NE Se PATT 上 ド N ら (別売 の Bluetooth 蓄 電池 、HiKOKI TOOLS ア プリ の ダウ ン ロ ー ド が 必要 で す ) 


5 つの 設定 を 5 役 較 で 変更 で きる ! 


ーー 


シク クタ 


チタ ニウム スカ イブ ルー シグ ナル バイ オレ ッ ト ライ トコ ゴール ド 
シル バー レッ ド 















2020 Eo 





8 ビッ ト 押 
tmn すす /2 軽減 


ビ ピット 振れ を 軽減 し し カム アウ ト し に くく 、 片 手 操作 で も ビス が 倒れ に くい 。 
トリ ガ の 操作 性 を 向上 させ 低速 回 転 時 で も 使い や すい 。 


X4※5- 


業界 最速 締 付 スピ ー ド と 最 呈 適 トル ク 200N- Tm で 仕事 が は か どる ! SS 







デリ 
ま 


し 】 


3 2 し た ボ デ 


、 拓 = ガイ ノ 2 ーー ら ,。 







2 業 最 短 の へ ッ ド 長 さ を 実現 し た 新 イ ン パ クト ドラ イ バ は 、 業 界 最 軽量 も 同時 に 実現 。 
当社 従来 製品 より も コン パク ト に な っ た ボディ は 狭い 場所 で も 使い や すく 、 
取り 回 し も ラク ! 日 々 の 作業 の 中 で の 負荷 を 軽減 し ます 。 





ボル トモ ー ド を 新 搭載 し た 4 つの モー ド 切 替 で 作業 効率 アッ プ 。 OO 
f へ NNN 
新 搭載 の ボル トモ ー ド で 、 ガ ン ガ ン 締 め た い ボ ルト も デリ ケー ト な ボル ト も 効率 よく 締付け 。 と ee 
用 途 に 合わ せ て 切替 で きる 4 つの モー ド が 、 適 材 適 所 の ベス ト パ フ ォ ー マ ンス を 発揮 し 、 
多彩 な 場面 で 作業 効率 アッ プ に 貢献 し ます 。 


※1 イン パク トド ライ バ の 歴史 を 紹介 する た め 、 発 売 当時 (I 旧 ブラ ンド ) の 写真 を 掲載 し て お り ま す 。 当社 は 2018 年 に ブラ ンド 変更 し まし た 。 
※2 当社 従来 製品 WH 36DA と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 取 り 付 ける ビッ ト に より 異な り ま す 。 

※3③ 2020 年 9 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド レス イン パク トド ライ バ ) 

※4 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 ※5 金物 ビス の 7.0X120L、 ラ ワン 材 





Google Play 
で 手 に 入れ よう 





HiKOKI TOOLS ア プリ の 歓 能 9Bluetooth 


Bluetooth 蓄 電池 の | 無線 連動 / 電 池 残 量 ス イッ チ 」 を 長押 し し 、 検 索 中 (青色 点滅) の App Store ま た は Google play に て 「HiKOKI 








ひ リ スト 人 営 理 機能 アプ リ が か ゝ が TOOLS」 を 検索 いた だ く か 、 ス マ ホ の バー コー ド 
) $ SN こ / こ ヽ 人 コー 
Bluetooth 敬 電池 、 対 応 電動 工具 を リス ト 管 理 で きる ! NNN プリ か ら 接 続 し て くだ さい 。 接 続 が 完了 する と 、 ラ ンプ カ リー ダー で 読み 込ん で ダウ ン ロ ー ド くだ さい 。 
@ 製 品 情 才 確認 0 SS App Store Google Play 
RI 月 品 に 『 
っ た sh 時 ー : 検索 開始 は 連動 中 豚 陸 - 習 ] 
1 戸 内 王 連 し 応寺 具 
情報 を 得 婦 で きる 「  ) ( 5 投入 法 の 
CAN 。 さら に 詳し い 
" 導 台 ビ 無線 連動 / LIL IL IT 史 = 情報 は こち ら ! 
カス タマ イス 機能 電池 残 星 ス イッ チ ' ら 長押 し いつ 2 秒 長押 し い 





対応 電動 工具 を カス タマ イズ で きる ! 
(対応 機種 WH 36DC/2020 年 9 月 現在 ) 
※「App Store」 は Apple Inc. の サー ビス マー ク で す 。「Google play」 は 、Google Inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。※ ア プリ は 無料 で す が 、 ア プリ ダウ ン ロ ー ド や 動画 閲覧 に は 通信 料 が か か る た め パ ケッ ト 定 額 料金 の 加入 を 確認 し て くだ さい 。 
一 部 端末 、 通 信 状 況 に よっ て は 作動 し な か っ た り 、 反 応 に 時 間 が か か る こと が あり ます 。※Bluetooth や "と その ロゴ マー ク は 、Bluetooth SIG,INC. の 商標 で す 。 
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"4 動画 和 を 視聴 で きま す … 
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作 を. 1 36v EN ニコ 
IMIULTI VOLT 200N・m 画 お 29 


@ ビッ ト 振 れ を 軽減 し 、 カ ム ア ウ ト し に くい 
@ 業界 最速 “ “2 締 付 ス ピー ド 








522 トル ク ンク ンク ンク 
| 18v ルン ンジ ン 


@ トリ プル ハン マ 搭 載 
@ 4 モー ド 切 替 機 能 付 


=/7、 イ </、/ 


3 


(名 六 耐水 ) 





ーーー127ーーーー 


@ 業界 最短 ・ 最 軽量 ^ で 軽快 な 取り 回 し 
@S 灯 LED ラ イト 搭載 @⑯ 4 モー ド 切 替 機 能 付 
@ 大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス (P.22) 


WH 36DC 


(2XP) \68,100 銀 
(2XPB)\68,100 参 
(2XPR)\68,100 銀 
(2XPD)\68,100 銀 
(2XPG)\68,100 銀 


BSL 36A18X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(2XN) \60,100 依 
(2XNB)\60,100 依 
(2XNR)\60,100 依 
(2XND)\60,100 依 
(2XNG)\60,100 依 
BSL 36A18X2 個 ・ ケ ー ス 付 ・ 充 電器 別売 
(NN)  \23,200 食 
(NNB) \23,200 依 
(NNR) \23,200 急 
(NND) \23.200 依 
(NNG) \23.200 依 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 





に WH 14DDL2 
人 g ウ 的 3 較 ら を z A 交 7 (2LYPK)\62.700 @@⑨@ 







(R: 


(D : ディ ー プ オー シャ ン ブ ル ー) (G : フォ レス ト グ リ ー ン ) 














@ 大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス (P.22) 


WH 18DDL2 


NN 
人 ON ) ケー ス 別 売 
(2LYPK)\68,.600 @@ ら ⑥ 


BSL 1860X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





ssszzez [リブ デ 
に /7 マ </, マ / ロ 


\25, 800 @@@ 











別売 部 品 カラ ー プ レー ト (ね じ 2 本 付 ) ぐ 3 


BSL 1460X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


2 ドル グ 
@ トリ プル ハン マ て 搭載 


@ 4 モー ド 切 替 機 能 付 
@ 大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス (P.22) 


人 《( 損 放 耐水 ) 





24 1 








(ビッ ト 別 売 ) 


\24.800 


























表 用 X 1 枚 、 暴 用 X 1 枚 人 ケー ス 別 売 
計 2 枚 入 2 
チタ こ 9 ムシ ル (- スカ イブ ルー シグ ナル レッ ド パ バイオレット ライト ゴ ー ル ド 
\840 ド N ー ド No ー ド No ー ド No ド No ル 樹脂 ラン ノイ ーー 7/7//Z ど 
0037-6446 0037-6447 0037-6449 0037-6448 0037-6445 @ プ 69 に 3 画 レン ン ン の 2N 夏 砂 イプ < 
MULTI VOLT 29 還 EDU 名 の 耐水 ) 
@ 大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス (P.22) 
WH 18DB es 
| XS9000GED ん 
X 
急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 32 分 ) ・ ケ ー ス 付 影 2 壮 (2XP) \70.600 欠 (NN) \25,800 参 
本 体 | (NN) \22,000 中 0 (2XPB) \70,600 参 E 湯 (NNB) \25,800 参 
人 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 BSL 36A18x2 個 革 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 
テン ーー で 脂 7 と 
(@ の ⑳8 間 の 錠 とら の ⑱E3 ロ 回 人 2。 プイ 写 sea 








最大 トル ク 




















































































































普通 ボル ト  :M5-M16 ソフ 0。 900 | ウフ) 0> っ ooo| oO 和 mm 本 2 績 人 ② ワ 2 |66023120mmm 和 ビス 生 人 
WH 36DC か ね じ 1 200 (パワ -) 0<3.400*9 (パワ -) 0<4100 2.5Ah(MV) | 約 460 本 |2.5Ah(MV) | 約 160 本 電池 力 バー 
テク ス ね じ 。 :og35>e6 | 2040| |( ぷ ルト)0<2800 |( ボ ルト) 0~4100 MBX16mm 小 ね じ 締 付 |94.3X65mm 林 ね じ 績 付 (ラワン 秒 」 
コー スス レッ ド ( 木 ね じ ): 22 こ 125 (テクス )0~<3.700 |( テ クス ) 0<2200 | 12.5Ah(MV) | 約 4.200 本 |2.5Ah(MV) | 約 760 本 
情 の 5.4x90mm 木 ね じ 締 付 ( ラ ワン 材 ) | _M8x 16mm 小 ね じ 締 付 
に 提 W (ソフ ト ) 0< 9001( ソ フト ) 0<1.900 5.0Ah(MV) | 約 520 本 |5.0Ah(MV) | 約 3.800 本 
WH 18DDL2 Ip M4 ン M8 (ソー マル ) 0<2.900 (ソー マル )0~4.000 6.0Ah 約 630 本 6.0Ah 約 4.600 本 電池 カバ ー 
テク ス ね じ : の 3.5 ン の 6 (パワ -) 0<2.900 | (パフ ー) 0<4.000 4.3x65mm 木 ね じ 締 付 (ラワン 材 ) 計 4 
6.0Ah 約 1.070 本 計 
普通 ボル ト  :M5<M16 (ソフ ト ) 0 9001( ソ フト 0>1800 | BK65m ナ ゲ ジ ピス 季 信 ( 艇 科 8 X16mm ホ ね じ 締 人 
WH 14DDL2 高 カ ボル ト : M5 ン M14 ( ノ - マ ル ) 0<2.800 | (ソー マル ) 0<3.900 電池 カバ ー 
小 ね じ : M4 と て M8 (パワ -) 0<2.800 | (パワ -) 0<3.900 6.0Ah 約 1.830 本 6.0Ah 約 3.720 本 |" 
テク ス ね じ : の 3.5 て の 6 (テク ス ) 0<2.800 | (テク ス ) 0<1.900 
普通 ボル ト : M5>M16 の 5.4x90mm 木 ね じ 締 付 M8x 16mm 小 ね じ 締 付 
高 カ ボル ト  :M5<M12| 172 に _ 5.0Ah | 約 330 本 | 5.0Ah | 約 5.000 本 | ぉ 。。」、 
rr EE | し :M4<M8 | 1.754) | や JO0 DS 3865mm 未 ね じ 生 付 ー 200 
コー スス レッ ド ( 木 ね じ ) : 22 て 125 SOAIi 約 610 本 e 
普通 ボル ト : M5<M16 (ソフ ト ) 0<> 900|( ソ フト ) 0<2000 の 5.4x90mm 木 ね じ 締 付 ( ラ ワン 材 ) | の 6.0X120mm 金 物 ビス 締 付 ( 杉 材 ) 
WH 36DA ねじ WM 180 (ソー マル )0<2900 (ノー マル )0~4.100 1 6 2.5Ah(MV) | 約 460 本 |2.5Ah(MV) | 約 160 本 電池 カバ ー 
テク ス ね じ : の 3.5 ン の 6 (1.837) (パワ ー) 0<2.900 (パワ ー) 0<4.1001 M8x16mm 小 ね じ 締 付 94.3X65mm 木 ね じ 締 付 ( ラ ワン 材 )| “「 
コー スス レッ ド ( 木 ね じ ): 22 こ 125 テクス) 0<2.900 | テクス ) 0<2200 | 12.5Ah(MV) | 約 4.200 本 |2.5Ah(MV) | 約 760 本 
* 1 お 買い 上 げ 日 か ら 2 年 間 ま た は 充電 回 数 1.500 回 以内 (BSL 3660 は 1.000 回 以内 ) の 電池 を 保証 し ます 。 (た だ し 、 い ずれ か 先 に 到達 する まで の 期間 ) 取扱 説明 書 に 従っ た 正常 な ご 使用 状態 で 故障 し た 場合 に 、 保 証書 記載 
内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳しく は 、 保 証書 を ご 確認 くだ さい 。 年 保証 は 、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18B の み 対 象 で す 。 
※1 2020 年 9 月 現在 。 Ne デカ ー 


に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド レス イン パク トド ライ バ ) 
( 注 )IP56 適合 商品 は 、 ほ こり や 水 に よる 影響 を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が 、 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
工具 本 体 ! こ 甘 電 池 を 装着 し た 状態 で 、 工 具 本 体 の み IP56 の 保護 等 級 に 適合 し ます 。 介 電 池 の 防 じん ・ 耐 水 を 保証 する も の で は あり 


トー 1 一 】 
業 層 ト 付 フル - (4S ブレ ー キ 付 無 段 変速 の esa 樹脂 樹脂 ボディ ケー ス 付 
ホテ ィ 








※2 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 


※3 デフ ォ ル ト 値 。 0 て (1.900<3.600) に カス タマ イズ で きま す 。 
水中 や 雨中 で の 使用 ・ 放 置 は し な いで くだ さい 。 





過度 な ほ 
ませ ん 。 


と り の 中 、 
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ーーー128- 一 一 
@ 大 容量 小物 入れ 付 。5 ーー 
ケー ス (P.22) ド 
(ビッ ト 別 売 ) 
WH 14DB 


BSL 1460X2 個 


Mi 
喘 


フラ シン マイ デー ター 


(2SC) \53,800* 


BSL 1430X2 個 






(2YC) \53,800 
急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 38 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \21,000 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 


回 の @ 品 品 


* 在 庫 僅少 品 





コン パク ト ハイ パワ ー 
134 話 135R 計 


締 付 モ ー ド 3 段階 (ソフ トバ ワー/ テ クス ) 





rp7ZTTr ア 7 
14.4v ング クジ グ EE 





os lk 
135N・m 


@ 電気 工事 ・ 設 備 工 事 に | 


134 








@ 取り 回 し や すい 28.5 
コン パク ト ボ ディ 
@ 59 段階 の 締付け モー ド で 
各種 ね じ の 締付け に 対応 時 
(2LS 
仕様 ) 
216 
(2ES 
0 仕様 ) 


(2LS) \39,300 
BSL 1240MX2 人 
急速 充電 問 UC 12SL ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(2ES) \32,500 
BSL 1215X2 個 
急速 充電 問 UC 12SL ( 約 2 分) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \19,000 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


本 体 
の み 
@ の 3 じじ 較 の ング 








EE | 
110N・m 


@ 電気 工事 ・ 設 備 工事 に 


@ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ 


WH 12DA 


中 
@ の ④ ロ 


BSL 1215X2 個 





スト レー ト 形 | 


WH 7DL 


BCL 715X ク 2 個 


(2ES) \25,800 
急速 充電 器 UC 12SL ( 約 22 分 ) ・ ケ ー ス 付 
(NN) \12.,300 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


樹脂 
ボディ 





(ビッ ト 別 売 ) 








EET 計 | 
110N・m 


@ 強力 トル ク で 高速 締付け 


WH 10DAL 


2 記 
(@C 人 3 
WH 18DKL* 





し ェ /7 で ゥ /、 ず / 


GS ツ 


BCL 1030CX ク 2 個 
21 


BCL 1030X ク 2 個 














(2LCSK)\22,200 








(2LMSK)\34,000 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) 、\14,800 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


(2LSK)\35,000* 


急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 















209 
(ビッ ト 別 売 ) 





樹脂 
ポ ボディ 


* 在 庫 僅少 品 


最大 トル ク | 人 @ 速 度 を 微 調整 し や すい トリ カ 式 無 段 変 速 ス イッ ツチ 採 用 
(2LSCK) \58,000 多 @, 


急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 


\22.000 の 
・ ケ ー ス 別売 






最大 トル ク 

の を 18v EN 
1 2 

* 在 庫 僅少 品 


@C9SC] 





樹脂 
セア 6 





282 | 
BSL 1830x2 個 
(NN) 
菩 電 池 ・ 充 電器 
ピス トル 形 |「 ーー 21 一 一 一 
WH 14DKL “ 


急速 充電 器 UC 7SL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 











(2LSCK) \53,800 多 @ る 


142v 
157N・m 
) 54 















































本 体 (NN) \11.000 BSL 1430x2 個 
の が | 革 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 ] 急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 ょ 在庫 健 少 上 
= ホル スタ (別売 部 品 ) は P.30 を (NN)  \21.000 の る 
@ の @④D 還 5 ee @ の ④ 品 
の 隔 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 質量 呈 問 ES 
形 名 締 付 能 力 mm |Nmlketem| mt 回 / 分 min-1 打 撃 / 分 | | kg 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 標準 付属 品 
普通 ボル ト : M5<M16| 」 ム っ の 3.8X65mm ナ ゲ シ ビ ピス 締 付 ( 杉 材 | _M8X16mm 小 ね じ 締 付 
WH 14DB 人 旨 導 PRIPOU2M 90<3.300 |1.413oAn| 約 920 本 3.0Ah| 約 2.500 林 | 電池 カバ ー 
並 通 ボ ・ 呈 = シン ピス 縮 付 ( ラ ワ * 
に (ソフ 0<1.300 ソフ ト )0<2.500| 8200 
WH 12DD al し : M4 ン M8 (パワ ー) 0<3.200 |( パ ワー)0~4.000 1.1 4oAn| 93.8X50mm 1 5Ah| の 3.8X50mm | 電池 カバ ー 
テク ス ね じ : 93.5 こ の 5 (テク ス )0<3.200 |( テ クス )0<4.000 約 500 本 約 175 本 
普通 ボル ト : M5 こ M12 ナ ゲ シ ピス 締 付 ( ラ ワン 材 ) 
WH 12DA | 高 カ ボル ト : M5~M10 0^2.700 0<3.200 11 EL ゅ 4.5x90mm 電池 カバ ー 
小 ね じ : M4 ン と M8 約 30 本 
普通 ボル ト : M5<M12| 」]o ナ ゲ シ ピス 締 付 ( ラ ワン 材 ) 
WH 10DAL | 高 カボ ルト : M5<M10 | ,」」20) 0^2.700 OcB2000 LOI の 4.2x75mm 電池 カバ パー 
小 ね じ : M4 と M8 約 220 本 
短 通 ボル ト : M3>M8 馬 ナ ゲ シ ピス 締 付 ( ラ ワン 材 ) 小 ね じ 締 付 電池 カバ ー 
WH 7DL | 高 カボ ルト :M3<M6 | ,25gi 0<2.400 0-3.000 |058| 」。Au| の 3.8x45mm | 。Au|  M6x12mm 0 
小 ね じ  :M3<M8 ' 約 150 本 “ 約 4.200 本 NO タフ フ バ ビッ ト 
普通 ボル ト : M5<M14| 」。 っ ナ ゲ シ ビス 締 付 ( 杉 材 小 ね じ 締 付 
WH 18DKL | 高 カ ボル ト : M5~ て M12 (1 650) 0<2.500 0<3.200 1.5| soAn| 93.8x65mm 3 0Ah M8x 16mm 電池 カバ ー 
小 ね じ : M4 て と M8 約 950 本 約 2.400 本 
普通 ボル ト : M5<M14| っ ナ ゲ シ ビス 締 付 ( 杉 材 ) 小 ね じ 締 付 
WH 14DKL | 高 カ ボル ト : M5 て M12 11.600】 0<2.600 0<3.200 1.4|soAn| 93.8x65mm 3 0Ah M8x 16mm 電池 カバ ー 
小 ね じ 。 :M4<M8 | 約 710 本 約 2.000 本 




















※1 当社 従来 品 WH 14DSL2 と の 比較 。 締付け 条件 : ナ ゲ シ ビス ①5.3x120mm( ラ ワン 材 )( 敬 電池 の 充電 状態 や 作業 条件 に より 異な り ま す ) ※2 2LS 仕 様 (2ES 仕 様 は 1.0kg) 


20 ライ ト 付 (GS ブレ ー キ 付 ( み 無 邊 変速 正 逆転 可能 k | 0 


本 
ボディ 樹脂 ボディ 





ー ボ ン ブ ラ シン No. 
人 ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価 格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





| コー ドレ ス 司る 2A ン AM EAA) 
|18v 14.4v 


と 7 @ 低 双 音 70dB 是 @ 低 騒音 70dB 
ピュ 1 ーー 宅 密 ーー 
/// ン リラ 人 還 間 は HTM 衣 隊 HH 
最適 場 作業 に 最適 29 。 .。 
と @ 全長 136mm の @ 全長 136mm の ーー 
低 上 四 ^ ゝ コン パク ト ボ ディ & コン パク ト ボ ディ & 
セン ター バラ ンス で 作業 効率 アッ プ セン ター バラ ンス で 作業 効率 アッ プ 
縮 付 【 ナ 時 の 反動 低減 、 @ 大 容量 小物 入れ 付 @ 大 容量 小物 入れ 付 ケー ス 付 
k 2 5 
カム アウ ト の 軽減 
静か で 快適 な 作業 | 1 回 転 2 打撃 方 式 
1 打撃 の 打撃 力 を 抑制 し 、 WHP 18DBL 


打撃 数 を 2 回 に する こと で 、 
低 反 動 で 快適 な 作業 を 実現 。 

















。 低圧 


天 
田 





小形 パル ス ユ ニッ ト の 動き 


遼 外側 の ライ ナ の み 回 転 。 


回 ライ ナ ヒ メ イン シャ フト の シー ル 
部 が 合致 し 、 高 圧 が ブレ ー ド に 
か か る こと で シャ フト を 回 転 さ 


せ 、 ト ルク を 発生 。 


アン で 
メイ ン シ ャ フト 





ブレ ー ド 








信 (NN 
@ の の ロロ 


(2LXPK)\86,700 


6A18x21 
PTY BSL 3 八 1 XX 周 
和夫 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 


\42.900 
蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケー ス 別 売 













樹脂 
ポ ボディ 


!7 衣 画 水 ) 


プラ シン イデ デー ター 


ンク ング 
愛称 要 2 多 


FCTIVE CONTROL SYSTEN 





ゲ ア 





@CAEST] 


7/ 信 び ソバ / 





WHP 14DBL 


最大 トル ク 
宅 和 を 18v 14.4v 






(2LYPK)\79,800 


BSL 1460X2 個 
意 速 充電 益 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 


ーー 
樹脂 


と ど 6 








ラン ンマ デー ダー 
アア アア フグ ア 
クン レン ニン ノン 


ング / / み と っ 』 


マル チ ボ ポー ト 充電 コー ナイ ン パ クト ドラ イ バ 



























































































































































最大 トル ク 最大 トル ク 
1 宅 和 を 118v 4.4v 還 還 ーー 有人 を 118v 
@ 低 騒音 (67dD“)、 電 子 パ ルス 方 式 採用 @ マル チ モ ー ド で 最大 4 つの @ コン バク ト ボ ディ で 
@ 多 機能 、 作 業 に 合わ せ た 電池 を 同時 に 充電 完 狭い 場所 で も らく らく 作業 
最適 モー ド に 簡単 切 其 え ーーー 139 一 一 一 | @ USB 端 子 2 口 付 で スマ ー ト フォ ン の 充電 な ども 可能 
6 ョ @ AC タ ッ プ と し て も 使用 可能 
ーー 一 邊 ※ UC 18YTSL(S) の み 
10.8V 電 池 も 対応 」 
(10.8V 充 電 ポ ー ト X2 個 ) 四 
216 | 
\29,000 し 
(S) Y 28,.000 (NEW) (NEW) 16.5( セ ンタ ー ハ イト ) 
WM 10DBL 電子 バル ス ド ラ イ バ WH 18DYA 
(2LCSK)\52,000 和 アデ 王 (XP)  \64,900 
BCL 1015x2 個 (ピット 別 売 ) 14.4V ンク ァ ク ァ | 内 訴 W 和 電 BSL 36A18X1 個 
同 人 速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 WM 14DBL ング グッ 5.0Ah 急速 充電 器 UO 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケー ス 付 
本 体 (NN)  \32.800 9 (2LYPK) \73,600 0 本 体 | (NN) Y37.000 
電池 ・ 充 電 各 ケー ス 列 急速 充 電器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 電 池 ・ 充 電 苦 ・ ケ ー ス 列 
た 樹脂 シン ンー た 樹脂 た 樹脂 
(GII69| 東 | の | 画 | 肝 ル ドン ンジ ン 信 較 CGI プ |6 9 の | 画 | 還 和 人 下 | プ |69| 米 | 画 | 月 
の 二 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 加 準 付属 上 
形 名 和 付 能力 mm min (回 / 分 ) | minl 打 茎 / 分 の 5.4X90mm 木 ね じ 締 付 | の 4.3X65mm 木 ねじ 締 付 | 人 属 上 
た ( 絆 )0 こ 1.000 |( 弱 )0< 800 
ES (中 )0<1.700 (中 )0<1.700 5.0Ah 5.0Ah 了 
WHP 18DBL | 小 ね じ  :M4<M8 商 隊 約 360 本 約 830 本 | 電池 カバ ー 
テク ス ね じ : の 3.5 こ @6 ( 強 )0<2.800 | ( 強 )0<2.900 (MV) (MV) 
高 カ ボル ト : M5 ン MG (テク ス )0<2.800 (テク ス )0<2.900 
普通 ボル ト : M5>M10 lese (0~ 800 045x90mm ナ ビス 秋 ( ラ 7> 
コー スス レッ ド ね じ :22^120 0<1.700 0<1.700 ー 二 
WHP 14DBL | 示 お に:M4<Ms ( 強 )0 こ 2.800 |( 強 )0<2900 6.0Ah | 約 540 本 2 
テク ス ね じ : の 3.5 こ の 6 (テク ス )0~2.800 | (テク ス )0~2.900 
普通 ボル ト : M4>M10 ナ ゲ シ ピス 締 付 ( ラ ワン 材 ) 電池 カバ ー 
WH 18DYA | 高 カ ボル ト : M4~M8 0<2.000 0<3.200 の 3.8x50mm No.2 
小 ね じ 。 :M4<M8S 約 830 本 ラス ベッド 
の 略 天 最大 トル ク 回 転 数 に 
形 名 モー ド 締 付 能力 mm 0 minr [回 / 分 ) | kg | 標準 付属 品 
上 電子 バル スモ ー ド | PP 16 
. ボ ルト モー ド | 普通 通 ボ ルト : M4<M8 高 カ ポ ボルト:M4CM6 し せ … 2012041 し I 0<1.300 
WM 10DBL| テクス モー ド | 7 テク ス ね じ : 人 0KRWW TS po op "Mo0b0C( (bkbc 1 3 2 0 ンク 2 の 00 1.0 | 電池 カバ ー 
記 ドリ ルモード | 木工 : の 12 鉄工 : の 5 モル タル 穴あけ : の 6 | 16i160  ] 0O<2200 
電子 クラ ッ チ モー ド *x2 | 小 ね じ : M6 1e10 こ 11 0 本 0~1.140 
電子 バル スモ ー ド _ 木 ね じ : の 4.2x75 ' B 上 iD woU00 放 
攻 人 BODIUIGUUUNIOUN OOU 39fo6) | 0< 640 
WM 14DBL | テク スモ ー ド テク ス ね じ : 2 OIL シル / 言 
- ドリ ルモード とき リン 4 "人 工 : の 10 モル タル 穴あけ : の 6 11(112| | 0<1.100 
電子 クラ ッ チ モー ド | 小 ね じ : MG6 _2.3 マ て ニニ ーーーー (6 段 切替)_ 0 450 
形 名 ' | 質量 
UC 18YTSL リチウム イオ ン 電 池 14.4V(BSL14XX シ リー = 18V(BSL18XX シ リー ズ )、 マ ル チ ボ ルト 蓄電 池 | 間 相 8 AC コ ン セ ント 2 個 、| 2 心 ・| 1.5 
UC 18YTSL (S) | リチウム イオ >10.8V(BSL12XX シ リー の 、 14.4V(BSL14XX シ リー、 18V(BSL18XX シ ツリ ー ズ 、 マル チ ボ ル ト 鞭 電 凶 | 100V| 員 寺 滞 計 2.0A | 電流 容量 合計 10A"| 1m | kg 
作業 モー ド 電子 バル スモ ー ド ボル トモ ー ド テク スモ ー ド ドリ ルモード 電子 クラ ッ チ モー ド 
の 4.2X75 木 ね じ 締 付 | M10x30 ボル ト 締 付 | の 5X 19 テク ス ね じ 締 付 | の 15 木工 穴あけ | の 9655 鉄工 穴あけ | の 6X30 モル タル 穴あけ | M6X12 小 ね じ 績 付 
作業 内 容 (ラワン 材 ) (S10C) (C チ ャ ン 12.3+SPCCt1.6)| (米松 t18) (SPCC t1.6) (モル タル ) S10C) 
6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah 
WM 14DBL 約 470 本 約 1.800 本 約 384 本 約 1.080 個 約 288 個 約 192 個 約 2.400 本 
NNDDBL 1.5Ah 1.5Ah 1.5Ah 1.5Ah 1.5Ah 1.5Ah 1.5Ah 
( 強 ) の 3.8x50 約 300 本 | ( 強 ) MBx30 約 100 本 |  ( 強 ) 約 120 本 の 12 約 220 個 | 9@5 約 95 個 ー (10) *2(S45C) 約 1.670 本 
( 注 )IP56 適合 商品 は 、 ほ こり や 水 に よる 影響 を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が 、 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 過度 な ほこ り の 中 、 水 中 や 雨中 で の 使用 ・ 放 置 は し な いで くだ さい 。 工 具 本 体 に 殆 電池 を 装 
着 し た 状態 で 、 工 具 木 体 の み IP56 の 保護 等 級 に 適合 し ます 。 革 電 池 の 防 じん ・ 耐 水 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 パル ス 強 モー ド 。 ラ ワン 材 に の 3.8X50mm 木 ね じ 締 付け 時 。 打 撃 音 は 参考 値 で す 。 材 料 や 作業 条件 に より 異な り ます 。 ※2 通信 アダ ブタ セッ ト (別売 ) で 書 替え た 場合 に 使用 可能 。 2] 


※3 AC 機 器 は 、AC コ ン セ ント 2Z 個 の 合 


計 10A 以 下 で 使用 


し て くだ さい 。 


1 OA を 超え て 使用 する と 、 フ じ 涼 吉 器 の 砂 障 の 原因 


に な り ま す 。 








7/ 信 び 人 バ / 


コー ドレ スピ に と ルレ ジブ A ン 4 2 とんと ん) 
最大 トル ク 最大 トル ク | @ コン バク ト ヘ ッ ド で 狭い 場所 で も らく らく 作業 


@ コン バク ト ボ ディ 








@ 便利 な 電池 残 量 表示 付 
WH 10DCL 」 人 座 
WH 14DCL | 』 g は 0 (LMSK)\34.300 困 諾 肝 し ポ 
時 急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 
上 (LYPK) \64.900 | "16.5( セ ンタ ー ハ イト ) 体 (NN) _\21.800 18.5( セ ンタ ー ハ イト ) 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 昔 電 池 ・ 充 電 売 








体 | NN _ \37,000 WI 『 在 庫 侍 少 品 
2 @ の 時 語 eo 回 の @⑱P 馬 

















ン ム ビ 最大 トル ク 回 還 ム 数 打撃 数 評 語 *L レ チー 語 亜 % ロ 
形 名 締 付 能 力 mm N.mikgfrcml min-1[ 回 / 分 } min-1[ 打 撃 / 分 } 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 標準 付属 品 
普通 ボル ト :M4 ン M10 50 の 3.8X50mm ナ ゲ シ ビ ス 締 付 ( ラ ワン 材 ) 電池 カバ ー 
90oh 0 INOINI 2 6.0Ah 約 700 本 No.2 プ ラス ピッ ト 
普通 ボル ト : M4 て M10 30 の 4.0X50mm ナ ゲ シ ビ ス 締 付 ( 杉 材 ) 
WH 10DCL | 高 カ ボル ト : M4 こ M8 | ,SGei 0<2.100 0<3.000 |1.0|3.0Ah 約 250 本 No.2 プ ラス ピッ ト 
小 ね じ 1.5Ah 約 125 本 


















適用 機種 : WH 36DA、WH 36DC、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WHP 14DBL、 
WHP 18DBL、WH 14DB、WH 18DB、( 旧 形 ) WH 14DDL、WH 18DDL 


コン パク ト で 大 容量 

大 容量 小物 入れ 付 ケ ー ス 。 
300mm フ レキ シブ ル シ ャ フト 、 
ロン グ ビ ッ ト 、L 型 アダ プ タ 、 
ドリ ルビ ッ ト な ど 多 彩 な 先端 


樹脂 ケー ス コー ド No.329440 \4,500 
適用 機種 :WH 14DKL、WH 18DKL、 
(I 旧 形 ) WH 14DBL、WH 14DSL2 















工具 を 収納 可能 。 
~ 便利 な 小物 ケー ス 付 の 樹脂 ケー ス コー ド No.334231 \4,500 
H299mmxW353mmxD121.5mm 適用 機種 :WM 14DBL、( 旧 形 ) WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DDL、 
(コー ド No.372807) WH 18DDL、WH 14DBEL、WH 18DBAL2、WH 18DBEL、WM 18DBL 

別売 部 品 コー ドレ スエ 具 用 
画 ライ ト 付 フッ ク (ライ ト 白 色 ) 加 カラ ビ ナ 用 フッ ク 記 
@ 乾電池 式 ( 単 5x2 本 標準 付属) @ 腰 ベ ルト の カラ ビ ピナ に 取り 付け 可能 。 生 
) NO 242 適用 機種 : 14.4V/18V ス ライ ド 式 リチウム 隊 rc 
am イオ ン 電 池 、 マ ル チ ボル ト 千 電池 つく 


@ 消し 忘れ 防止 回 路 内 蔵 で 点灯 後 約 15 分 で 自動 消灯 し ます 
コー ド No.0032-2726* \1.200 


(BSL 36B18 除 く ) 対応 の イン パク ト 
ドラ イ バ プ レン チノ ドラ イ バ ド リル (WR 36DA、 

















適用 機種 : DS 9DVF3、 DS 12DVF3 WH 14DCL、WH 18DYA は 除く ) 

( 旧 形 ) WH 9DM、WH 9DM2、 WH 12DM、 WH 12DMR、 WH 12DAF2、 WH 14DMR、 コー ド No.0037-0586 \2,000 

WH 9DM、 WH 12DMR2、 WH 14DMRL、 WH 14DMR、 WR 9DM2、 靖 了 記 に お ii 

WR 12DM2、 WR 12VB、 WR 12DM、 DS 9DM、 DS 9DM2、 DB 12DM2、 画 ラチ ェ ッ ント ドラ イ バ 

DS 14DMR、 DS 12DM、 DS 12DM2、 WH 14DML、 WH 18DL、 WR 14DMR、 @ ラチ ェ ッ ト 機 構 搭載 ーーー 赴 EE < 

WR 18DL、 DS 14DMRL、DS 14DVB、 DS 18DL、 DV 14DL、DV 18DL、DV 12V @ 汎用 性 の 高い ビッ ト 10 本 を グリ ッ プ に 収納 。 で 
田 ライ ト 付 フッ ク 用 プレ ー ト  。 ラ イト 黄色 コー ド No.323896 \100 コー ド No.0040-2121 \2.400 が 1。 

(ON・OFF シー ル ) ライ ト 白 色 コー ド No.323897 。\80 旧 ラ チェ ン ツ ト ド ライ 15 まり) wo 

回 プロ テク タ コー ド No.0040-2518* \36,000 ” 








@ 相手 材 の 傷つけ ・ 汚 れ 防 止 に 。 
コー ド No.336373 \800 
適用 機種 : WH 14DKL、WH 18DKL、(I 旧 形 ) WH 14DDL、WH 18DDL| .。 


コー ド No.331095 \300 





別売 部 品 ホル スタ 、 汎 用 フッ ク 


男 コー ドレ ス 用 ホル スタ 
コー ド No.0040-2898“" 。\3,300 























適用 機種 : ( 旧 形 ) WH 14DBAL、WR 14DBAL 画 汎用 フッ ク [ 
コー ド No.331831 \1,.900 コー ド No.0030-7780“ \1,.250 
適用 機種 : ( 旧 形 ) WH 10DL * 在庫 僅少 品 











別売 部 昌 シス テム ケー ス ・ キ ャ スタ ー 
@ 積み 重ね て 連結 で きる ! 


宇 ヽ 結 財 ap 一 信 1 HI 
e 4 箇所 の ラッ チ で し っ か り 連 結 | 較 廊 cuelsg 組み 合わ せ 例 詳 計 


※ ー ス 内 寸 : ョ ノルン こん 0 
※(  ) 内 は ケー ス 内 寸法 トレ ー 付 ! の Oo (@70 







395(350) 一 ご へ 、 
時 。 











7 も ちろ ん 
シス テム ケー ス と 連結 可能 ! 
(ラッ チ 4 科 所 ) 





シス テム ケー ス 1 シス テム ケー ス 2 シス テム ケー ス 3 シス テム ケー ス 4 キャ スタ ー クッ ショ ン 
コー ド No.0040-2656 コー ド No.0040-2657 コー ド No.0040-2658 コー ド No.0040-2659 コード No.0040-2660 コー ド No.33928 1 
\4.600 \4.800 \5,200 \10.200 \11.400 \620 


※ シス テム ケー ス の 克 用 


還 トー 1 ニ 】 
22 ライ ト 付 人 』 フ レー キ 付 無 和 変速 下 逆 転 可 能 語 直 析 且 ホテ ィ ケー ス 付 
ホテ ィ 


先端 工具 組合 せ チ ャ ー ト | コードレス イン パク トド ライ バ 











適用 ね じ 先端 工具 
薄 鉄板 、 アル ミ 板 、 六角 軸 
FRP 板 、 合板 、 員 二 面 幅 
塩ビ 板 、 アク リル 板 、” 信人 料 6.35 
サイ ディ ング 等 ハイ ス ホ ー ル ゾー Imm 





市 販 品 











溶着 ダイ ヤ モ ン ド 
ドリ ルビ ッ ト ( 丸 軸 ) 
ーーーーF 5 1 
溶着 ダイ ヤ モ ン ド 
注水 セッ ト 2 ドリ ルビ ッ ト ( 六 角 軸 ) 










接続 工具 





「 


キー レス ドリ ルチャ ッ ク 
アダ プ ブタ 

















溶着 DD コア (六角 軸 ) 








PD 
六角 ソケット ガー ムタ イ 用 ソケット 
箇 _。 ) 


P コ ン 用 ソケット 12 角 タク ト 用 ソケット 


(WH 7DL は 使用 不可 ) 





6.35mm ソケット アタ ブタ 


ユニ バー サル ソケット アタ ブタ 











ガー ムタ イ 用 ソケット 


ュー 


P コ ン 用 ソケット 六角 タダ クト 用 ソケット 












6.35mm・8mm 
ソケット アダ プ タ 








地内 付き 小 ね じ - 木 ね じ - テ クス ね じ 





すり わり 付き 小 ね じ ・ 木 ね じ 


Sm、 


六角 ボル ト 





六角 穴 付き ボル ト 


スク エア ヘッ ド ビ ピス 


ーー タ 
① 両 頭 プ ラス ピッ ト 





ーー 一 = 一 
9 ドライ バッド ト 


= ニーーーーーー ビ 
マグ ネ チ ッ ク ホ ルター ビッ ト 


の 1 リト 
マン ポチッ ンス ヘ の ザ ョ クッ グッ ゅ ト 


フォ オーム (用 へ ヘ グ リヨン な 小 


P コ ン 用 ソケット 





ーー 
ヘ ク ザ コン ピット 





呈 丸 ーー 紋 
スク エア パパ ツ ド ビ w ツ トド ト 


木工 凶 ( イ ン パ クト ドラ イ バ 用 ) 


八角 軸 

二 面 幅 

6.35 
mm 





変換 アダ プ タ 
(6.35mmー8mm) 






































ーー ニー ニー ニーー ニ ーー 一 
木工 雛 ・ 鉄 工 名 市 販 品 
※ 但 し ソケット は 除く 
= 一 ーー ニー 
十字 錠 付 き ねじ: 木 ね 4 じ ・ テ クス ね じ ⑧ 両 頭 プラ スピ ビッ ト 
すり わり 付き 小 ね じ ・ 木 ね じ TorT 
G 半 に ーー 
六 畑 求 ルド 2 サコ し アソ ツ ケッ ト 
六角 軸 
ニー ッッ ーー ー 面 由 
フォ ー ム タイ ーー 
の P コ ン 用 ソケット 
人 
P コ ン ヘ グ ザ ゴ ン ピ ッ ト 
(0 mm 
六角 穴 付き ボル ト 木工 雛 (イン パク トド ライ バ 用 ) 





6 
ドリ ルチャ ッ ク 
アダ プ ブタ セッ ト 


(WH 7DL は 使用 不可 ) 


( 注 ) ボ ルト 締め は 、 ヘ グ ザ ゴン ソケット の 軸 が 折れ や すい た め 、 お 奨め で きま せん 。(I 旧 形 WH 14DH の み ) 


ティ / 人 ソバ / 














WH 7DL 


8 


( 旧 形 ) WH 6DC 


10.8v 
En 


1 


ニッ ケル 水素 電池 


※ ニ カド 電池 使用 可 
( 旧 形 ) WH 12DK 
( 旧 形 ) WH 12DMR 
( 旧 形 ) WH 12DM ( 昌 形 ) 
( 旧 形 ) WH 12DH WH 12DMR2 



























WH 10DCL WH 10DAL 
WM 10DBL WH 12DD 人 
WH 12DA ( 旧 形 ) 













( 旧 形 ) 
WH 12DAF2 WH 12DM2 


ニッ ケル 水素 電池 

※ ニ カド 電池 使用 可 

( 旧 形 ) WH 14DMR 
( 旧 形 ) WH 14DM 


( 旧 形 ) WH 14DH 


( 旧 形 ) WH 10DL 


ニッ ケル 水素 電池 


※ ニ カド 電池 使用 可 


wo 


( 旧 形 ) WH 8DYA 
( 旧 形 ) WH 9DM 
( 旧 形 ) WH 8DC2 WH9DM2 





















WH 14DDL2 
WH 14DB 
WH 14DKL 
WH 14DCL 
WHP 14DBL 










( 旧 形 ) 
WH 14DA 





先端 工具 の 一 覧 は P.24<27 を ご 覧 くだ さい 。\ 





2 


ュ 





チカ / KK/ 


最大 トル ク | 165N・m 


@ 全長 170mm の コン ノ ソ 


@ カム アウ ト し に くい 「ACS」 機 能 


パク ト ボ ディ 
き 載 " 


ン ラ シン イマ データ ー 
ン フ ZZ アク クア ノア ア 
/ 克 多 雪 だ 2 多 錠 


@ ブラ シレ スモ ー タ ー で 電圧 降下 に 強い (特許 ) 
| 


⑤ 1 





WH 12VE 
\39.800 

5m コー ド ケー ズ 休 
(N) \39,800 
10m コー ド ・ ケ ー ス 別売 
(SC) \41,300 


10m コー ド ・ ケ ー ス 付 


(SCB) \41,300 


10m コー ド ・ ケー ス 付 





回 69@ の ④ 品 皿 


</ 株 ーー 


ンー 


し =/、/ 





(ビッ ト 別 売 ) 


注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 


FCTIVE CONTROL SY ら TEN 


2 和 





で も 使用 可能 で す 。 





最大 トル ク | 30N・m 


@ オイ ル バ ル ス 機 構 で 低 有 騒音 
@ 小形 ・ 
@ 独自 の 冷却 フィ ン が 連続 作業 を サポ ー 


@ 連続 作 業 に 強い 


79dB*2 
軽量 


邊 締付け 速度 が 落ち に くい 3 











締付け 本 数 | 1 本 目 | 100 本 目 
締付け 時 間 | 3.8 秒 | 4.0 秒 





WP 12VA 
\62,000 


10m コー ド ・ ケ ー ス 付 


ロ I69@9CE3C] 


樹脂 
ボディ 


ト ( 特 許 ) 


194 





ンタ シ ンマ データー 
フフ アク クノ アフ アア 
/ 必 稼 当っ な ク 多 錠 





ー アア ペー ニン 


「/7、 で </、 イ / 


(ビッ ト 別 売 








注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 


で も 使用 可能 で す 。 















































2 了 六角 軸 "| 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 電源 | 電流 | 消費 電力 | 質量 | コー ド 5 
形 名 締 付 能力 mm 二 面 幅 mm |N・m ikgf・cm) min~ {回 / 分 min~ 打撃 / 分 V A W kg m 標準 付属 品 
あん 210 (最強 )0 こ 2.800 | (最強 )0<3.500 
6 ( 強 )0<2.600 | ( 強 )0<3.200 | 単 相 、 _ | フック 、 
に 4 2 月 ト ・ 
還 ( 弱 )0<1.300 | ( 弱 )0<1.800 
(最強 )0 こ 2.600 | (最強 )0<1.700 
木 ね じ :3.5<9.5 ( 強 )0<2.300 | ( 強 )0<1.400 | 単 相 2 
WP12VA な 6:4 に 8 000 | 09 eaow 目 (5 On200 el 9 の 0 2 // 
( 弱 )0<1.300 | ( 弱 )0< 850 
( 注 ) 電子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 傷 する 恐れ が あり ます 。 た だ し 、 ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー タ 制 御 の 無い エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 
*2 保証 期間 中 に 取扱 説明 書 に 従っ た 正常 な ご 使用 状態 で 故障 し た 場合 に 、 保 証書 記載 内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳 し く は 、 製 品 に 同 梱 の 保証 書 を ご 確認 くだ さい 。 








※1 当社 従来 機種 WH 12VC3 と の 比較 
※2 杉 材 に ナ ゲ シ ビス @4.5x90mm 締 付け 時 。 打 撃 音 は 参考 値 で す 。 材 料 や 作業 条件 に より 異な り ます 。 
※3 ラワン 材 に ナ ゲ シ ビス @5.98X120mm 締 付け 時 。 締 付け 時 間 は 参考 値 で す 。 材 料 や 作業 条件 に より 異な り ます 。 


別売 部 上 品 イン パクト ドライバ 締付け 穴あけ 用 部 品 一 覧 表 





















































































































































ーーーーーーーー 画 力 こ ぶ ビ ッ ト (5 本 入 ) 
本 S ノ ミ 1 
1 ma し @ チャ ッ ク を 傷め に くい 特殊 断面 形状 
明 此 こ ーー @ トー ショ ン & 力 こぶ 部 が 衝撃 を 分 散 し 、 ね じ 頭 や 刃先 の 破損 が 減少 
ね じ 束 が 1 / @ ね じ と の か み 合 わせ の よい 先端 形状 で 刃先 が 破 損 し に くい 
見 や すい ーー ニ つこ 
テー 形状 5 ーー 
生 剛 議 縛 
ゃ に ー L 
オー 大 角 電 適 用 ね じ 径 mm | 、 ュ 
UM ー 画 幅 | 品番 | 小 ね じ | ね ぉ し |mm| コー ド No. | 価格 適用 機種 
人 食い 込み 制御 [ 「 H mm タッ ピン ね じ 
EE - に カム アウ ト し に くい 65 | 0033-4001 | 1.250 
ウェ ー ブ 面 面 を と ら え る | 選 m 十字 部 の 肉 厚 増 で 強度 も アッ プ 1| 
' 3>5 |3.1>4.8 | 85|0033-5193 | 1.450 | (イン パク トレ ンチ 
SEA 0 は 使用 不可 ) 
@ ね じ 頭 が 見 や すい スリ ム な 先端 形状 
@ アン ビル を 傷め に くい 特殊 断面 形状 
@ トー ショ ン & 力 こぶ 部 が 衝撃 を 分 散 し 、 画 W ト ーション ビッ ト (3 本 入 
ね じ 頭 や 刃先 の 破損 が 減少 2 ee 
5 = ーー ーー ビー ラモー 山 @ 中 央 と 先端 付近 の くびれ の W ト ーション 効果 で 衝撃 を 吸収 し て 、 
| 6 ビッ ト の 先端 部 が 欠け に くい 
5 本 @ カム アウ ト が 少な く 、 ね じ 頭 を つぶ し に くい Es 9 ユエ ーー っ) ニー 了 
六 適用 ね じ 径 mm | 」、 @ ね じ れ 効 果 で 、 締 付 ト ルク が 安定 し ます ee 
二 面 幅 | 品番 | 小 ね じ 木 ね じ RA コー ド No. | 価格 適用 機種 上 ' L 」 
H mm タウ ヒン ね し 大 角 軸 適用 ね じ 径 
8.35 65 10033-5700 | 1.250 人 に ね し じ 径 mm 時 | _ 5 
に ゴ |No2| 3<5 |31<4.8 恒 5 引 908855701 旧 450| イン バク トレ ンチ 議 旨 還 昌 昌 了 RBBIIIEIEEEEE 
有 は 使用 不可 ) 0 2 
6.35 上 に 6510040-2609| 450 有 同 
/ No. と 5 13.1 ン 4. ン パ クト レン 
時 段 付 ビ ピット ( ら 本 人) ーーーーーーーーーー ニ ーー つ 商 。 110 | 0040-2610| 600 | は 合用 不可 
@ ボディ が 4.5mm と 細く 先端 が 見 や すい | 
@ 頭 の 小さ な ビス 締め で も 部 材 を キズ つけ に くい - 日 
六角 軸 適用 ね じ 径 mm | +。 
二 面 幅 | 品番 | 小 ね じ 計 選 5 生 コー ド No. 価格 適用 機種 
H mm タッ ピン ね じ 
6.35 [1 
了 No.2| 3<5 |3.1<4.8 | 100 | 0031-9390 | 1.600 | (インパク トレンチ 
は 使用 不可 ) 
適用 機種 WH 7DL、 WH 10DAL、 WH 12DA、WH 12DD、 WH 14DB、 WH 18DB、 WH 14DDL2、 WH 18DDL2、 WH 36DA、 WH 36DC、 WH 14DKL、 WH 18DKL、 WH 10DCL、 WH14DCL、 
コー ドレ ス WH 18DYA、WH 12H2、 WH 12AB2、 WH 12VE、 WM 10DBL、 WM 14DBL、 WHP 14DBL、 WHP 18DBL、 WP 12VA、(I 旧 形 )WH 6DC、 WH 9DM/12DM、 WH 10DL、 WH 12DAF2、 
100V エア WH 9DM2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、 WH 14DBL、 WH 14DBAL、 WH 14DBAL2、 WH 14DBEL、 WH 14DDL、WH 18DBAL2、 


イン パク トド ライ バ WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYA は No.2 の み 使 用 可 )、WH 14DH/14DM、 WH 14DML、WH 14DMR、 
レジ チ WH 14DSL、WH 14DSL2、 WH 18DL、WH 12VA/VB、 WH 12VC3、 WH 12VC2、 WH 12VC/VD、 WP 10A、( 変 換 ア ダ プ タ 使 用 )(I 旧 形 )WH 14DA、 
(イン パク トレ ンチ )( ビ ッ ト ア ダ プ タ 使 用 〉WR 14DBAL2、 WR 14DSL、( 形 )WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、 WR 14DH/14DM、 WR 14DMR、 WR 14DBAL、 WR 18DL 


還 トー 1 ニ 】 
I ロ |*w Os 業 加 (ルキ ブレ ー キ 付 と" 【 飲 esse RM 樹脂 ボディ [| 





* 在 庫 僅少 品 
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7/ 人 ソバ / 





































































































画 容 着 DD コア (イン パク トド ライ バ 用 ) (DD= ド ライ ダイ ヤ モ ン ド ) 


@ 乾式 専用 
@ コン クリ ー ト 等 の 穴あけ に | enーー ーー 
L1__ | 
還 ーー 





@ 回 転 モ ー ド で 静か な 作業 、 
水 を 使用 し な い 乾 式 な の で 、 リ フォ ー ム に 最適 








コア ドリ ル 形 状 で 衝撃 が 
緩和 され る の で 、 割 れ や す 
い キ ワ 穴 の 加工 が 可能 。 


数 個 の アン カー 用 穴あけ な ど 、 
ちょ っ と し た 時 に お 手持 ちの 
イン パク トド ライ バ で 簡単 容 孔 。 

















3 ご mm 雛 径 ・D 寸 法 適用 機種 
0033-2494| 4.900 
0033-2495| 4.900 
79 0033-2496| 4.900 
6.35 0033-2497 | 4.900 





0033-2498| 4.900 1 
0033-2499 (100V エ カレ ンチ 


盆 | 




















= [ は 使用 不可 ) 
12.5 0033-2501| 5.400 

99 | 65 12.7 0033-2502| 5.400 

89 | 55 14.5 |*0033-2503|6,200 





画 容 着 タダ イヤ モン ドド リル ビット ( 六 角 軸 ) (イン パク トド ライ バ ・ ド ライ バド リル 用 ) 








@ 混 式 専用 (必ず 注水 セッ ト を ご 使用 くだ さい ) p| 人 内 
@ 硬質 タイ ル 等 の 穴あけ に ツ 
L1 

3 


@ 欠け が 少な く 仕上 り が キレ イ 。 し か も 超 硬 ドリ ル の 
約 20 倍 長持ち (材料 や 作業 条件 に より 異な り ます 。) 


湿式 専用 


スパ イラ ル ボ ディ 採用 
先端 部 へ の 水 供給 を 促進 し 
長寿 命 ・ 高 スピ ビード を 実現 ! 


コア ドリ ル 採 用 

被 削 材 へ の 力 が 分 散 され 、 
欠け が 少な く 、 

キレ イ な 仕上 が り が 可能 








強化 ボディ 探 用 ーー ンー 
スリ ッ ト 採 用 側面 の 切り 欠け 採用 強化 ボディ 焼 入 ) を | ポイ ン バ パク トド ライ バ で 
先端 部 の スリ ッ ト 採 用 に ボデイ ィ 側面 の 採用 し 破 損 し に くく 、 別途 、 チ ャ ッ ク アタ ダブ 久 
より 注水 及び 切り 欠け に より 精度 の 高い 容 孔 が が 必要 に な り ま す 。 


切 粉 の 排出 を 促進 コア の 除去 が 容易 に ! 可能 に な り ま し た ! 















































別売 部 曲 イン パク トド ライ バ 締 付け 穴あけ 用 部 品 一 覧 表 
ェ ニー テニ ニーーー ニ ーー 遇 
画 両 頭 プラ スピ ッ ト ※ マ ク ネ ッ ト 付 中 
六角 電 適用 ね じ 径 mm| 」 
二 面 幅 | 品番 | 小 ね じ 二 取 際 コー ド No. 入 数 価格 | 適用 機種 
H mm タッ ピン ね じ 
983005 1 240 
0030-7641 10 1.500 
983006 1 280 
65 | 0030-7642 10 1.600 
0030-5776 ※10 2.000 
983007 1 370 
No.2| 3~>5 13.1<4.8 
110 | 0030-7643 10 2.200 
0030-5777 ※10 2.500 
DO9 983008 1 480 ロ 
納 150 |*0030-7644 10 2.800 
*0030-5778| ※10 3.400 
300 983009 1 730 
983010 1 240 
*0030-7645 0 1.500 
983011 1 280 
0030-7646 10 1.600 
983012 1 370 
983013 1 480 
*0030-7647 10 2.200 
*983015 1 410 
*983017 1 | s7o 1 
*983018 1 410 
*983019 1 520 
(955658 ・ 955659) @ 口元 す 法 
si 加 ==m 半 較 ポ 3mm | 4mm | 6mm 
明 0 Al55|170|90 
画 ドラ イ バ ビ ッ ト ョ 1 中 に 叫 0p 仙 朗 99c 骨 層 ( の 
六角 軸 適用 ね じ 径 mm | 寸法 
二 面 幅 | ね じ 径 | 小 ね じ 和 MA コー ド No. | 価格 適用 機種 
H mm 多国 じ 
| 955656 | 440 
3mml 2.5<3 12.7 て 93.1 
70 955657 | 460 
Ro9 50 | 955658 | 440 
剛 4mm [1 
廊 0 955659 | 460 
50 955673 | 460 
6mm 
70 955674 | 480 
50 | *303013 | 480 
8 4mm 
トー 70 | *303014 | 480 ( 旧 形 ) 
紀 50 | *303015 | 480 | WH14DA 
6mm| 5<6 |4.1<4.8 
70 | *303016 | 480 
PR B 100 H 
画 ヘ ク ザ ゴン ビッ ト 








955685 








O〉 
OO 
O1 


5mm 


955686 


S50 








盆 | 


955687 
996183 








(( 旧 形 )WP 12DM、 
WP 14DSL は 使用 不可 ) 


衝角 軸 二 面 幅 
H mm 






O〉 
1 の) 
O1 


盆 | 









寸法 mm 


上 L1( 有 効 長 ) 





65 つら 








雛 径 ・D 寸 法 


TrT1 


*0033-2506 


4.300 

















*0033-2507 | 4.300 

7.0 |*0033-2508| 4.300 
8.0 |*0033-2509 
10.0 |*0033-2510 





*0033-2511 
*0033-2512 
*0033-2513 










4.800 
6.800 














*0033-2514| 6.800 
30.0 |*0033-2515| 8.600 
35.0 |*0033-2516| 8.600 


















訓 
(100V, エ カレ ンチ 
WH 7DL は 使用 不 
可 ) 


ドラ イ バ ドリ ル 
(DB 3DL2 は 使用 
不可 ) 





画 容 着 ダイ ヤ モ ン ドド リル ピッ ト ( 丸 軸 ) (イン バク トド ライ バ - ド ライ バド リル 用 ) 
@ 混 式 専用 (必ず 注水 セッ ト を ご 使用 くだ さい ) 
@ 硬質 タイ ル 等 の 穴あけ に ーー 
@ イン バク トド ライ バ で の ご 使用 に は ドリ ルチャ ッ ク ア タプ ブタ が 必要 で す ヒー ビー | 


軸 径 
D1 


①10 


み 





ZI 
上 L1( 有 効 長 ) 
55 30 





D[ 半 還 還 還 較 証 証 記 | 























雛 径 ・D 寸 法 6 
5 コー ド No. | 価格 
5 *0033-1440| 3.800 
6.0 *0033-1441| 3.800 
7.0 *0033-1442|3.800 
8.0 *0033-1443| 3.800 
10.0 *0033-1444| 3.800 








適用 機種 


1 
(100\ エ カチ 
WH 7DL は 重用 不 可 

ドラ バド リル 
(DB 3DL2 は 全 可 





画 注水 セッ ト 2 (注水 タン ク 十 位置 決め ガイ ド ) 















*303032 
*303033 
*303034 
*305065 


4mm 37 0 









8 
人 





6mm 

















10mm 440 


( 旧 形 )WH 14DA 











二 44 コー ド No. | 価格 適用 機種 
[ 和 ] (100V、 エ ア 、 レ ンチ 
WH 7DL は し 
ら SC5 *0033-2517 | 2.300| ._ , 、 人 
ドラ イ バ ド リル 
(DB 3DL2 は 使用 不可 ) 








適用 機種 


コー ドレ ス 
100V・ エ ア 


レン チ 





WH 7DL、 WH 10DAL、 WH 12DA、WH 12DD、 WH 14DB、 WH 18DB、 WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、 WH 36DC、 WH 14DKL、 WH 18DKL、 WH 10DCL、 WH14DCL、 

WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、 WM 10DBL、 WM 14DBL、 WHP 14DBL、 WHP 18DBL、 WP 12VA、( 旧 珍 )WH 6DC、 WH 9DM/12DM、 WH 9DM2、 WH 10DL、 

WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、 WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、 WH 18DBAL2、 

イン パク トド ライ バ WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、 WP 12DM、WP 14DSL、 WH 8DYA(WH 8DYA は No.2 の み 使 用 可 )、WH 14DH/14DM/14VA、 WH 14DML、 WH 14DMR、 

WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、 WH 12VA/VB、 WH 12VC3、 WH 12VC2、 WH 12VC/VD、 WP 10A、( 変 換 ア ダブ タ 使 用 ) (| 旧 形 )WH 14DA、 (イン パク トレ ンチ )( ビ ッ ト ア ダ プ タ 使 用 ) 
WR 14DBAL2、WR 14DSL、(I 形 )WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、 WR 14DMR、 WR 14DBAL、 WR 18DL 


* 在 庫 僅少 品 
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別売 部 旧 イン パク トド ライ バ 締 付け 穴あけ 用 部 品 一 覧 表 
画 段 付き ドリ ル (イン バク トド ライ バ 用 ) 画 イン パク ト 用 ハイ ス ホ ー ル ソー 9 セツ ウト 滞 
@ 鉄板 の 穴あけ に D ーーー 剛 
L_ | 
L1 “ ロ 
L Ma 
人 寸法 mm 雛 径 ・D 寸 法 3 居 夫 量 還 碧 用 セン タ ドリ ル 征 : の 4mm 
Hmm | L |L1( 有 効 長 ) mm | 機種 丸 部 材質 : 刃 厚 : 0.5mm バイ メタ ル SKH51 
4.5・6・7・8 還 』 娠 
0 IS | 9iolile | "の 9 | 沙 板 アル ニ 枯 FRP 板 合板 塩ビ 板 72 リ 大 9 ティッ 6 
用 < PS 等 の 穴あけ に 。 
so | sa 17E810.12 | Gos7-448o | seoo 
半 ISSIS20822 の | 肖 mm 
Zeit 0 ーー ー ド No. 適 
生 |79| sg | 579113 | noa7-4481 | 8.e00| 円 目 Hm 年 天 有効 表 上 1 4 
12 0031-8973 WH10DAL、WH12DD 
ORSSINOII の SE 13 | 75 0031-8974 WH12VEMH14DDL2 介 
100 除 8 16・18.20・22・ 0037 -4482 12.800 14 0031-8975 WH 18DDL2 
2.600| WH 14DKL、WH19DKL 講 
16 0031-8977 WH 14DB、 WH 18DB キツ ウチ ン パ スリル 
画 快 穴 ド リル ビッ ツ ト ( イ ン バ パク トド ライ バ - ド ライ バド リル 用 ) ll 0031-8978 WH36DA、WH36DC の 穴あけ 
0 了 18 0031-8979 (旧東 
@ 1 本 で 多種 の 被 削 材 に 穴あけ 可能 6 ERO ii 
@ 直 硬 チッ プ 二 面 研磨 で 高 効率 穴あけ & 長 寿命 20 0031-8981 WMH 8DYA、 WH10DL 
D に 21 0031-8982 0 
木材 鉄鋼 モル タル L 語 | 間 ら ク 0031-8983 | 2 700 | 中 12DW12DM2 木材 の 穴あけ 
WH 12DMR、 WH 14DMR、WH 14DMRL 
L H の DD81 BE WH 14DSL2、WH 14DBAL2、 WH 18DBAL2 
六角 軸 二 面 幅 寸法 mm 雛 径 ・D 寸 法 8 = WH18DL 
Hmm | し L IL1( 二 誠 記 | mm | コー ド No.| 価格 | 適用 機種 上 25 12 [0081-8986 MM 8DBL 
3.0 |0033-5164| 1.000 26 | っ っ 0031-8987 
3 2 0033-5165 ク 27 0031-8988| 3.100 RE 
2 9 3.4 |0083-5166 28 0031-8989 1 
0033-5167 29 0031-8990 WH14DML 
0033-5168| 1, 30 0031-8991 MH14DSL ' 
0033-5169| 1. 加 31 0031-8992 MH14DDL サイ ディ ング ボー ド の 
8 0033-5170 (100V、 エ アレ ンチ 3 0031-89933.4001 WOE あけ 
遇 0033-5171 は 合用 不可 33 0031-8994 電 e 
0033-5172 | 2 0091-8995 WH 12VM12VB 
0033-5173 ドラ イ バ ド リル 35 0031-8996 WH12VC/12VD 
0033-5174 | 1, 36 0031-8997 WH 12VC2 7 
らち 0033-5175| 1.200 37 0031-8998 WMH12VC3 鉄板 の 穴あけ 
110 55 6.0 |0033-5176|1.200 38 0031-8999 WH10VA2 
介 諸 0033-5177 | 1.200 電気 工事 用 セッ ト A 0032-0099 | 14.900| の 21X2 本 、9 の 27 x2 本 、 の 33X1 本 
6.5 0033-5178| 1.200 設備 工事 用 セッ ト B 0032-0100|17.300| 925、928、930、932、935X 各 1 本 
※ そ の 他 電 気 ド リル (回 転 数 1.000 回 / 分 以下 ) で も ご 使用 に な れ ま す が 、 特 に イン パク トド ライ バ で の ご 使用 を 推奨 し ます 。 
画 モル タル 用 ドリ ル D[ 二 の ーー 
(イン パク トド ライ バド ライ バド リル 用 ) | 」 の 
@ モル タル ・ 軽 量 ブ ロッ ク 等 の 穴あけ に L H 把握 径 : 最小 1.0 人 
画 キー 4 アタ ダ タプ タ 呈 
六角 軸 二 面 則 (鉄工 氏 再 ク 最大 10mm に 95 | 
H mm 上 
2 |*0033-2743| 950| 向 = コー ド No. | 価格 適用 機種 
0 4.3 |*0033-2746| 1.000|(100V、 エ アレ ンチ 2 5 
攻 N ツ = 6 
綿 3 99 こつ 74 86 0 上 半 0032-9690 HP 14DBL、 WHP 18DBL、 WP 12VA、 
アタ プ タ | aoo6g7 |1soolWH7DL、 (B 形 ) WP 12DM、 WH 14DH、 
(ね じ 付 ) WH 14VA、 WP 14DSL は 使用 不可 








(タッ プ )  D ms== 拉 語 5 
に 蘭 紅 | 


( 下 穴 ドリ ル ) H チャ ッ ク ハ ンド ル ー ド リル チャ ッ ク (10VLB-D) 



































































































































































内 o ふ 還 トー で ーー 2 和 
画 タッフ ・ 下 ドリ ルセット mi 二 Ma 
(イン パク トド ライ バ ・ ド ライ バド リル 用 ) 画 ドリ ルチャ ッ ク ア タダ プ タ セ ッ ト H 
太 角 幸二 環 | 寸法 mm 芽 径 D ず 法 | NO | 伯 | 生 昌 箇 時 牛 間 病 朋 り Y 22NNR 把 提 径 : 最小 1.0 最大 10mm 
0 ーー “ Vo コー ド No. | 価格 適用 機種 
70 タッ プ M4 還 H mm 給 細 
cs5 計 較 衣 下 容 ド リル |0033-1426)2.0001 OO レル テ 635 | セッ ト | 0032-1822 |3.400 則 
9 の 3.3mm は 使用 不可 ーー 識 12VA、 WH 7DL、 ( 形 ) WP 12DM、 
有 議 70 タッ プ M5 アタ ダフ ブタ | 996194 |1.300|| WH 14DH、 WH 14VA、 WP 14DSL は 使用 不可 
113 下 穴 ドリ ル 10033-1427 [2.000 ドラ イ バ ド リル 
の 4.2mm の 
記さ ここ ここ AA し * 
L 1 | | 論 六角 軸 二 面 幅 L 寸法 TL 角 ヽ | に ド N 商 
記 近 待 ジ の ド ラ | 1 H か Oo. | 入 数 | 価格 | 適用 機種 
= 還 Pa 6.35 の [1 
人 入 電 一面 SMU 遇 筐 "D 寸 法 | コー トド No. | 価格 | 適用 機種 の 85 | ロバ パー トド フン | *0032-2147 | 5 |1.100| (インパ クト レン チ 
H mm 上 L1( 有 効 長 ) mm 剛 No.2 
は 使用 不可 ) 
還 9.0 959175 | 1.100 
“ 10.5 959176 | 1.100 の 
仙 | 7 | 50 [ [ 回 別売 部 韻 (I 旧 形 )DW18D コン パネ ビ ピット 
取付 軸 二 面 眉 mm| 寸法 D mm コー ド No. 価格 
1 10.5 | *303037 | 1.100| ag 男 人 0 9.0 313434 | 1.500 
暗 90 50 120 | *303038 |1.100| ii 語 J4pA 。 " | < 較 隊 愛 sm W Ge5 10.5 *313435 | 1.500 
15.0 | *303040 |1.300 83 | H 12.0 313436 | 1.500 
※* 在 庫 僅少 品 
適用 機種 WH 7DL、 WH 10DAL、 WH 12DA、WH 12DD、 WH 14DB、 WH 18DB、 WH 14DDL2、 WH 18DDL2、 WH 36DA、 WH 36DC、 WH 14DKL、 WH 18DKL、 WH 10DCL、 WH14DCL、 
コー ドレ ス WH 18DYA、 WH 12H2、 WH 12AB2、WH 12VE、 WM 10DBL、 WM 14DBL、 WHP 14DBL、 WHP 18DBL、 WP 12VA、(I 旧 形 )WH 6DC、 WH 9DM/12DM、 WH 9DM2、 WH 10DL、 
100V・ エ ア WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、 WH 14DBAL、 WH 14DBAL2、WH 14DBEL、 WH 14DDL、WH 18DBAL2、 


イン パク トド ライ バ WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、 WH 18DDL、 WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYA は No.2 の み 使 用 可 )、WH 14DH/14DM/14VA、 WH 14DML、 
WH 14DMR、 WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、 WH 12VA/VB、 WH 12VC3、 WH 12VC2、WH 12VC/VD、 WP 10A、( 変 換 ア ダ プ タ 使 用 )( 旧 形 )WH 14DA、 
(イン パク トレ ンチ )( ビ ッ ト ア ダブ プ タ 使 用 )〉WR 14DBAL2、 WR 14DSL、( 昌 形 )WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、 WR 14DMR、 WR 14DBAL、 WR 18DL 


レン チ 
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別売 部 上 品 イン パク トド ライ バ 締 付け 穴あけ 用 部 品 一 覧 表 


























































































































































































































画 ヘ グ ザ ゴ ン ソ ケッ ト 画 マグ ネ チ ッ ク ヘ グ ザ ゴン ソケット 還 P コ ン 用 ソケット 
時 ロ = ョ 9 
六角 軸 | 。| | 六角 寸法 mm 六角 軸 | 六角 
二 面 幅 | の | "| 二 面 由 コー ド No. | 妨 | 価格 | 適用 機種 二 面 幅 | 二 面 幅 コー ド No. | 価格 適用 機種 
H mm 計 jl 軸 豆 旧 所 間 間 昌 伸 購 H mm B mm 中 四 間 委員 則 時 負 届 5 
55| 5| 20|13.0| 0095-5677 |1| 510 | 
| 隊 WHP 14DBL 
WHP 18DBL 
100| 8| 60|14.0| 0031-0837 | 1|1.500 WP 12VA 
6.35 WM 14DBL 
骨 耳 NB0eEeBaai 5 也 12 |115| 14 | 48 |18.4|*0099-6189| 1.900 ( 旧 珍 ) WP 12DM 
6 | 10 WH 14VA 
100| 10| 60l1e0| 0031-0838 | 1 |1500 2 人 
は 使用 不可 
0099-6173 |1| 610 
ー8 
0031-0839 日 日 800 12 |115| 14 | 48 |184| *303031 |2.500| ( 旧 形 ) WH 14DA 
0095-5679 |1| 610 
N 
グ 
*0031-0840| 1 |1.500 
ゴ 
ン Ma 
ヶ 0031-0841 | 1 |1.500 ロコ 
ッ B 
ト L (くさ で び 式 ) 
0099-6176 |1| 700| / た だ し 、 
WHP 14DBL | 訳 生 記 員 
WHP 18DBL | 司 画 皿 晶 名 年 | 二 コー ド No. | 価格 適用 機種 
6.35 0030-9674 | 1 11.600| | は 角 - 面 上 H mm rm 
黄 17mm ま で 
前 間 上 間 上 昌明 [WP 12VA ] ね じ 式 |W1/2" 29 | *0099-6187| 4100| Frp Dar 
( 暑 )WP 14DSL WHP 18DBL 
0030-9675 | 1 |1600| | WP 12DM WP 12VA 
WH 14DH 6.35 WM 14DBL 
WH 14VA 夫 ね じ 式 | 14 30|*0099-6192| 4.100| | ( 胸 WP 14DSL 
0030-5068 | 1 |3.800| | は 使用 不可 | WP 12DM 
WH 14DH 
WH 14VA 
W1/ の | 21 |100| 24| 60| 29| 0030-9676 | 1 11600 WM 18DBL 
= に 還 
< くさ O 式 26 | *0099-6188| 3.100| | 全 二 不 本 | 
0031-2257 | 1 |3.000 
8 な 
ー ゴ | ねじ 式 IW1/2"| 21 170l24|o4|29| *303028 |5.400 人 
*0095-9085| 1 |1.900 
グ 画 ソケット アダ プ タ サル ソケット アダ プ タ (Sq 9.5 の み ) 
ン ゾ ソ ケ ッ ※ ネ ユニ バー サル ソケット アダ q 9.5 の 
08D 還 HU e 最大 傾斜 角 26" コー ド No.0030-7581 
ツ 
ク 上 二 ー ド ーー 員 ーー テラ M 
の *0095-9088| 1 |1.900 ee H H 
ン 5 | g |55| 3| 一 |12.5| 0095-9089 | 1 |1900 
の 
k| 6 | 10 | 55| 4| 一 |15.0|*0095-9090| 1 |1.900 + 
WP 12VA、( 旧 形 ) WP 12DM、 
8 | 13 |55| 7| 一 |190|*0095-9091| 1 |1.950 WH 14DH、WH 14VA、 
WP 14DSL は 使用 不可 
5 | 8g|75l5.5| 30|12.5|*0030-3018|1| 820 
へ 
の * 在庫 僅少 品 
a | ス |IW576'| 12 |75| 8|30| 18|*0030-3021| 1 | 990 
トー ン ( 旧 形 ) 
蘭 ッ WH 14DA 
ヶ | 8 | 13 | 75| 8| 30| 19|*0030-3022| 1 | 990 
ツ 
ト 
12 | 19 |115| 17| 48| 27|*0030-3027 | 1 |3.100 
※ は 仮 締め 用 








適用 機種 WH 7DL、WH 10DAL、WH 12DA、WH 12DD、 WH 14DB、WH 18DB、 WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 36DC、WH 14DKL、WH 18DKL、 WH 10DCL、 WH14DCL、 
コー ドレ ス WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WHP 14DBL、 WHP 18DBL、WP 12VA、( 旧 形 )WH 6DC、 WH 9DM/12DM、 WH 9DM2、WH 10DL、 
100V・ エ ア WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、 WH 18DBAL2、 
イン パク トド ライ バ WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYA は No.2 の み 使 用 可 )、WH 14DH/14DM/14VA、WH 14DML、 
レン チ WH 14DMR、WH 14DSL、 WH 14DSL2、 WH 18DL、WH 12VA/VB、 WH 12VC3、 WH 12VC2、WH 12VC/VD、 WP 10A、( 変 換 ア タダ プ ブタ 使用 )( 昌 形 )WH 14DA、 

(イン パク トレ ンチ )( ビ ッ ト ア ダ プ タ 使 用 〉WR 14DBAL2、 WR 14DSL、( 昌 形 )WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、 WR 14DMR、 WR 14DBAL、 WR 18DL 








2/ 


7/ 信 び ソバ / 


ドラ イ バ ド リル 





最大 1 一 
連続 作業 性 能 の 大 幅 向 上 ! る を 1 36v 
J 央 号 3 田 ロ @ 大 径 穴あけ が 可能 で 作業 用 途 が 大 幅 に 拡大 


連続 で 作業 し て も 止ま り に くい ! こ 記 時 フラ シレ スモ ー タ ー 拉 境 


人 の リア クティ プ ブフ ォ ー ス 


言 多 隔 還 = 雪上 届 ド G | 


MULTIOILT 





ン ン ノノ ンス イー ンク 
//// タ イタ ノン 4 





レル に ジス ン ル ム す 2) 
だ ラム で アル 4 2 ゴ :: 目 


欧 


い ( 飲 0 6 還 樹脂 
。1 ロ @ の 皿 ③ ロ 69D ロ IT 四 





用 別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に 
別売 部 品 の M4 ね じ セ ッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 


ン ラ シン イデ ーー ター 
ZZ アア アクア フ ア ア 
の メン バニ オン ンー ノノ 4 RERCTIVE FOROE CONTROL 


最大 トル ク | | クラ ッ チ フラ シン イマ データ ー 7 で 7- ア 
アク アア アフ ア 
14.4v 馬入 給 110N・m 0 の 2 ング グッ / 


@ 大 径 サイ ズ の 穴あけ も 楽々 こなす ハイ パワ ー 
@ 高 効率 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 
[RFC] 機 能 搭 載 ※2 
闘 ss。。 *1 














本 プラ シン マイ デー ター / 4 
EN て 36Nrm 36N・ 1 2 22 チン バー ナン ーー/ ン 4 REFCTIVE FORCE CONTROL 


@ 大 径 サイ ズ の 穴あけ も 楽々 こなす ハイ パワ ー 

@ 高 効率 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 

@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 
[RFC] 機 能 搭載 ※2 





DS 14DBL2 
6.0 (2LYPK) \67,700 


262 





BSL 1460X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN)  \29,.800 
の み 


8 の 所 人 品 加計 品 台 





(NN) ya0.800 
の み 


は の 所 交 品 加計 台 


















































別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に は 別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に は 
別売 部 品 の M4 ね じ セッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 別売 部 品 の M4 ね じ セッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 
レ 能力 mm チャ ッ ク 能 最大 トル ク 回 転 数 質量 | ロ 
鉄工 :20 / アル ミ :16 / 木工 : 102 ね じ (U1/2"-20) 
DS 36DA 木 ね じ : の 12X100 | スー パー ダイ ヤ コ ア (モル タル ) : 65 1 5 こ 13 | 低速 :13811.407} | 低速 : 0<500 キー レス チャ ッ ク | 2.3 | 寺 池 カバ ー、 
小 ね じ : M6 スー パー ウッ ドコ ヨ ア ( サ イデ ィング ) :220 高速 :80{816} 高速 : 0<2.100 13VLRXN ~ | サイ ド ハ ン ドル 
座 掘 り :76 ※1 
IE 証人 ね じ (U1/2"-20) 
木 ね じ : の 10X90 | スー パー ダイ ヤ コ ア (モル タル ) : 65 時 : 136{1.387} EE 削 / 二 。 
UE le スー パー ウッ ドコ ア ( サ イデ ィング ) : 170 | で" マ : 80{8161 2 | PHO ンド 
座 掘 り :76 ※1 
9 LLS 19 / アル ミ ! 18 / 未 T 65 0 ね じ (U1/2"-20) に ee 
DS 14DBL2 | 人 めじ:W6、 | スー パー ダイ ヤ コ ア (モル タル ) : 65 1.5~ こ 13 | 代 叶 : IE キー レス チャ ッ ク | 21 | 衝 いこ ルレ 
スー パー ウツ ド ICOW イ ティ ン ツ ) 120 ※1 13VLRX-N 
作業 内 容 (単位 :mm) 木 ね じ 締 付 ( 米 松 材 ) の 8X75 穴 あけ 鉄工 (軟鋼 板 ) の 10 鉄工 雛 ( 板 厚 1.6) 穴あけ 木 エ ( ラ ワン ) の 21 木 工 雛 ( 板 厚 30) 
DS 36DA aa 2.5Ah (MV) 約 700 個 
DS 18DBL2 王 ー 5.0Ah (MV) 約 580 個 
DS 14DBL2 6.0Ah 約 360 本 6.0Ah 約 150 個 








* 1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 剛性 体 締 付 トル ク ( パ ネ 性 の な い 剛 性 体 を 全速 回 転 か ら の 衝撃 に より 直接 締め 付け た 場合 の 測定 値 。) 
※2 の ず 一 いり アク ティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が か の かり 、 モ ー タ ー の 回 転 速度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 本 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 


フィ ー ド こ 間 間 上 0 回 トル ク 切 替 四 剖 キー レス 追い 締 め 。 誤 語 二 当 L 、 
28 っ cc 回 ーー ーー 回 … ロロ 問 ジ Ds 國 …" 














7/ 信 び ソバ / 


コー ドレ ス 上 中 を 49 月 の 
20Nn | 22c ンク グン グン 央 14.4v 且 光 容 クジ グン 
18v レン ンク クー| | クラ ッ チ | ンク ググ 


@ ブラ シレ スモ ー タ ー 採 用 で 作業 スピ ー ド 大 幅 アッ ズ @ ブラ シレ スモ ー タ ー 採 用 で 作業 スピ ー ド 大 幅 ア ッ ズ 











コン パク ト 化 を 実現 コン パク ト 化 を 実現 
ここ 「ーーー 175 一 一 一 ーー 
「=/7、 イ 5// イ / | も 
DS 18DBSL DS 14DBSL 
(2LXPK) \70,600 (2LYPK) \63,400 
DR 急速 電器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 











体 | (NN)  \22,200 体 NN) \21,200 | 
全体 蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 ] 売 ムー 蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス % | 売 し 7 バッ マレ テー り 
の レア 1 二 質 本 TLZNV 
お MI | 較 還 yr go 
急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 





還 刷 脂 Os 居 !】 の ハ 視 脂 

ji E3[」 勇 よ 在 庫 僅少 品 ニニ ーー ニー ニー 半 ょ 在庫 作品 

1O.8veP 人 の トーン ン 衣 10 ovlcP3lP【 ン ニン 
38N・m 20 段 の アン クン 38N・m 20 段 ノン クン 


ロ @ の 田 ④ ロ 








@ 電気 工事 ・ 設 備 工事 に @ 電気 工事 ・ 設 備 工事 に 
OH24 02 @ 取り 回 し や すい コン バク ト ボディ 
@ 穴あけ か ら 締付け まで 幅広 く 対応 @ ショ ー ト ヘッ ド で 狭い 場所 で も 使い や すい 
追い 締め 149 


機構 付 





ブラ シレ ス ンジ 有 有 
モー ター 搭載 


































































多 9 oO (ビッ ト 別 売 ) (ビッ ト 別 売 ) 
コン バ パクト | ハイ パワ ー 
1 4 の s* う かい DS 12DD DB 12DD 
休 0 (2LS) \39.300 全 0 (2LS) \37,300 
II BSL 1240MX2 個 BSL 1240MxX2 個 
mm ふ 急速 充電 器 UC 12SL ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 12SL ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 
スピ ヒー ディ ー ト 体 | (NN \19.000. ト 体 (NN \17000. 
三 」 呈 蓄電 池 ・ 充 電 ケー ス 別 売 蓄電 池 ・ 充 電 ー ス 別売 
Cs 高 の ハバ 局 脂 Gi 高 5 に | 
回 / 分 | 局 の 四 ロ OODC] 因 |@ の 田 @ ロ DOD 
9 能力 mm チャ ッ ク 能 力 | 最大 トル ク 回 転 数 | 「 
木 ね じ : の 10X90 | 鉄工: 13/ ア ルミ : 13 _ 低速 : 7017141、。 | 低速 :0 こ 400 | ね じ (U1/2"-20) Ei 
DS 18DBSL よじ : ue 木 エ : 50 5 て 13 | 高速 : 45(459)※! | 高速 : 0<1.800 | キー レス チャ ッ ク 13VLRU-N| | 電池 カバ 
木 ね じ : の 8X75 | 鉄工 :13/ ア ルミ :13 _.。 | 低速 :601612}。。 | 低速 : 0 こ 350 | ね じ (U1/2"-20) 
TOEETMZU 木 エ : 45 9T19 | 高速 : 40(408}“ | 高速 : 0<1.500 | キー レス チャ ッ ク 13VLRU-N| 「? | 電池 カバ 
木 ね じ : の 5.8X45 | 鉄工 : 10 / アル ミ : 12 | 低速 :38。 低速 : 0 こ 440 | ね じ (U3/8"-24) 本 
DS 12DD お E:Me 木工 : 29 08<10 | 音速 :15 が 高速 : 0 こ 1.700 | キー レス チャ ッ ク 10TLRM-N| 「「 | 加 池 カバ 
DBS2DD SE ーー て 200 | 六角 軸 二 面 幅 6.35 | 1.0 | 電池 カバ ー 
作業 内 容 ね じ 締 付 (SPP) 木 ね じ 締 付 (米松 材 ) | 穴あけ 木工 (ラワン ) | 穴あけ 木工 (米松 材 ) | 穴あけ 木工 (SPF) | 穴あけ 鉄工 (軟鋼 板 ) 
(単位 :mm) の 6 X75( 高 速 時 ) の 9X75( 低 速 時 ) |08X75( 低 人 時 | の 5.8X45 |921 木 工 角 ( 板 厚 30) | の 18 木工 鑑 ( 板 厚 18) | 9 20 木 工 備 ( 板 厚 76) | の 6.5 鉄 工 艇 ( 板 厚 16) 
DS 18DBSL | 5.0Ah(MV) 約 330 本 | 5.0Ah(MV) 約 170 本 = っ 5.0Ah(MV) 約 1.300 個 = 
6.0Ah 約 220 本 6.0Ah 約 270 個 還 
DS 14DBSL = 3.0Ah 約 100 本 3.0Ah 約 120 個 
DS 12DD ー 還 約 270 林 約 450 個 二 約 170 個 
DB 12DD 時 ー 中 約 270 本 約 450 個 本 














※ 1 剛性 体 締付け トル ク : バネ 性 の な い 剛 性 体 を 全速 回 転 か ら の 衝撃 に より 直接 締付け た 場合 の 測定 値 。 ※2 2LXPK 仕 様 (2LSCK 仕 様 は 1.9kg) *1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


画 大 5 29 








7/ 信 び 人 7 


コー ドレ ス 記 セ (人 A3 の の ら 


4 awn ze 
38N・m 20 段 









電気 工事 ・ 設 備 工事 に 一 ーーー 166 ーー ーー 
DD つろ | 
コン パク ト ボ ディ ーー 中 * イッ) 
@ 穴あけ か ら * っ 
締付け まで 幅広 く 対 応 
217 
(ビッ ト 別 売 


(2ES) \25,800 


BSL 1215X ク 2 個 


遇 急速 充電 器 UC 12SL ( 約 22 分 ) ・ ケ ー ス 付 


ま 仙 (NN).Y2300. 


@ の 皿 の BDD 


36N・m 21 段 






@ 締付け トル ク 170 
21 段 切替 付 「 ーー ーー ー 
es as 
210 
(ビッ ト 別 売 ) 
DS 10DAL 」 





BCL 1030CX2 個 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 


WO YY2809 


(2LSK) #33.000 了 
BCL 1 メ ク 個 
急速 充 電器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 * 在庫 僅少 品 


回 の 田口 較 E 呈 


0| は 0| AMSK2 y32,000 ぐ 3 ゆ 





最大 トル ク | | クラ ッ チ 
13.6v 伯 | 暫 和 
@ スト レー トド ト 形 ーー ビス トル 形 に 変更 可能 
@ 安心 の 電池 多重 保護 回 路 内 蔵 





スト レー ト 形 








DB 3DL2 
由 (2LCSK)\25,800 


EBM 315X2 個 
急速 充電 器 UC SSFL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
四 B ロ DB 


体 | NNN) \12.600 
体 | 充電 器 ・ ケー ス 別 売 売 
列 売 部 問 ホル スタ コー ド No 0040-2122 \1.900 
適用 機種 : DB 3DL2、WH 7DL 
( 旧 形 )DB 3DL 


ピス トル 形 


樹脂 
ポ ボディ 











最大 トル ク | | クラ ッ チ 
LE 200m 21a 
@ 小形 軽量 の コン パク ト ボ ディ 人 締付け トル ク 21 段 切替 付 
@ 広範 囲 照 射 の LED ラ イト 付 


DB 10DL 
は 0 (2LMSK) \35,200 因 


BCL 1030Cx2 個 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 
本 体 (NN)  \13,800 
蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 
(2LCSK) \33,200* ( ビ 
BCL 1015x2 個 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


@C9 ロ OSC 陣 








ッ ト 別 売 


ト 
ュ J 





DS 12DVF3 


EB 1233X メ 2 個 




















(2HLFK) \38,000 
充電 器 UC 18YGH ( 約 70 分 ) ・ ケ ー ス 付 


UN N. \1 人 900 


@ の 田 @ ロ 6 





si 当 | 26N・m 22 段 


@ 手 に や さ し い 大 形 ソ フト グリ ッ プ 


niKO 失 5K! 





(ビッ ト 別 売 ) 


拉 脂 























30 







































































※ 在庫 僅 少 品 ボディ * 在 庫 僅少 品 
理 三 「 量 」 | 
Ei テコ ー ナ ドリ 
2 
鉄 エ |10mm] 本 エ |22mm| 290 大 馬 
DS 9DVFS e ダイ ヤル 式 押 段 交 機構 人 
(2HFK) \31,400 
EB 930HX2 個 
充電 器 UC 18YGH ( 約 70 分 ) ・ ケ ー ス 付 
人 \12,800 D 10YB 
敬 電 : 充電 8 I ー 
了 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 \30,300 | 」22.5( セ ンタ ー ハ イト ) 
と 高 lm _ 両側 | 
ロ @ (W 避 | 中 」 散 * 在庫 僅少 品 品 的 の 人 的 回 圏 
の 能力 mm チャ ッ ク 能 最大 トル ク 回 転 数 質量 加 準 付属 如 
ね じ 締 付け 穴あけ mm | N:mikgf-cmi min 回 / 分 ) 取付 け チ ャ ッ ク 陸 標準 付属 品 
「 10 / アル ミ : : 38 。 | 低速 :0 こ 350 | ね じ (U3/8"-24) EE 
DS 12DA |:M6 : 29 : 17 “| 高速 :0<1.400 | キー レス チャ ッ ク 10TLRM-N | | や 2 バハ 
と : の 5.8X45 | 鉄工 : 10 / アル ミ : : 36 (367 | 低速 : 0 て 350 | ね じ (U3/8"-24) ag 
DS 10DAL :: M6 : 29 : 14(143} | 高速 : 0 こ 1.300 | キー レス チャ ッ ク 10TLRM-N | | 玩 光 カバ 
2 の SiBX96 に io :5{51] | 低速 :200 二 二 本 生 語 生計 
DB 3DL2 ・: M5 鉄工 :5 1.5115] | 高速 : 600 六角 軸 二 面 幅 6.35 45| No.2 プ ラス ピッ ト 
DB 10DL 0 201204 六角 幸二 面 6.35 |0.9| 電 泊 カ バー 
木 ね じ : の 5.8X63 | 鉄工: 12/ ア ルミ : 15 | 。 。 。。| 低速 : 26 {265] | 低速 : 0350 | ね じ (U8/8"-24) Ei 
DS 12DVF3 人 ホ じ :Me 木工 : 25 リー | 高速: 770) | 高速 :0<1.050 | キー レス チャ ッ ク 10TLRKIN | "| や パフ パ 
木 ね じ : の 5.8X45 | 鉄工: 10/ ア ルミ : 12 | 。。 。。| 低速 : 22 {224] | 低速 : 0 こ 280 | ね じ (U8/8"-24) me 
PPUTY MO 木工 : 21 9 て 10 | 高速 : 6 (60] | 高速 : 0 て 840 | キー レス チャ ッ ク 10TLRk-N |!?| 電光 カバ 
作業 内 容 木 ね じ 純 付 ( 米 松村 小 ね じ 締 付 穴あけ 鉄工 ( 吉 鋼板 ) 穴あけ 木工 (米松 
(単位 :mm) の 3.5x20 の 5.8x45 の 6x38 M6( 長 さ 12) の 2 鉄工 雛 ( 板 厚 1) | の 6.5 鉄 工 凶 ( 板 厚 1.6) 9@ 18 木 工 雛 ( 板 厚 18) 
DS 12DA ー 約 55 本 ー 約 35 信 約 80 個 
DS 10DAL ー 約 250 本 ー 約 100 人 約 270 信 
DB 3DL2 約 80 本 ー 約 210 人 ー ー 
DB 10DL ー ー 約 140 本 約 714 本 ー ー 約 140 仁 
DS 12DVF3 ー 約 185 本 (63mm) ー 約 1.870 本 ー 約 145 信 約 370 個 
DS 9DVFS3 ー 約 260 本 約 1.620 本 ー 約 100 人 約 270 個 
5 最大 穴あけ 能力 mm | チャ ッ ク 能 力 | 電源 | 電流 | 消費 電力 | 回転 数 8 質量 | - 本 
こ 10 | 単 相 に ね じ (U3782-24) 二 2 上 
D 10YB 10 22 | 15<1o | 着 53 | 5oo |5oo-z.3oo | な UM 1.5 2 2.5| チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サイ ド ハ ンド ル 





( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 如 れ が あり ます 。 
※ 剛性 体 締付け トル ク : バネ 性 の な い 剛 性 体 を 全速 回 転 か ら の 衝撃 に より 直接 締付け た 場合 の 測定 値 。 


口 | ー 重 緑 電子 制御 ライ ト 付 | 2 G ブレ ー キ 付 ( み 無 了 変 正 逆 転 可能 ー 彼 変速 【 | 2 


ハ 。 庄 半 
(ml の 








2 7 の ワ / 
カー _ ポ ンプ ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


[コー ドレ スピ に 4 見 
2 本 E Emr | 牙 Er 台 い 


@ コン バク ト ヘ ッ ド @ コン バク ト ヘ へ ヘッド 
@ 便利 な チャ ッ ク ハ ンド ル ホ ル タ 付 @ 便利 な チャ ッ ク ハ ンド ル ホ ル タ 付 








DN 14DSL 
6.0 (LYPK)\58,900 


DN 18DSL 





BSL 1460x1 個 “ 
女 速 充電 問 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 23( セ ンタ ー ハ イト ) 


ピン 
ま 仙 (NN) Y90300 23( セ ンタ ー ハ イド トド) 体 | (NN) 。\29.000 
回 の の ④ 四 四 加 の ④ 四 


























能力 mm 9 証 陳 1 充 電 当 た り の 作業 量 (目安 ) 単位 :mm 
形 名 ー 0 ln ね じ 秩 付 (GPF) | 穴あけ 鉄工 ( 製 板 ) | 穴あけ 林 エ (SPP 上 準 付属 品 
ね じ 締 付け 穴あけ 05.1X38 | 65 穫 和 ( 上 1.6)| 928 本 代 ( 厚 38) 
DN 18DSL | 木 ね じ :g 5.1x38 | 鉄工 :10/ 木 工 :28| 1.5 こ 10 | 0<1.800 | 1.7 | 5.0Ah(MV) | 約 1.100 本 | 約 300 但 約 310 個 | テク AkL 
DN 14DSL | 木 ね じ :g 5.1x38 | 鉄工 :10/ 木 工 :28| 1.5 こ 10 | 0<1.700 | 1.6| 6.0Ah | 約 1032 本 | 約 300 但 02641 ER 























電動 ドラ イ バ 
小 ね じ 締 付 ト ルク プラ ンク マデ ー ア ー 人 馬 トー トル ク フラ シン マズ データ ー 
OSOum | ンク ググ グン ン ンク 


@ 選べ る スイ ッ ツチ 
@ 2 段階 細 径 グリ ッ プ WT 3GQ P ポ WT 3QG 貯 
\46,000 \46,000 


樹脂 也 
回 61 交 生 の 












































\46,000 
樹脂 
回 似 司 
形 名 グー ド 能 力 mm 電 源 モー ター の | 消費 電力 全 負 荷 回 転 数 {min } 質量 (g) | コー ド 村 準 付属 品 
| 方 式 小 ね じ | タッ ピン ね じ | " " | 往 W | 高速 | 中 速 | 低速 | コー ド 除 | (m) 92002 
NO2 フ ラス ピッ トド 
WT 5GP| ブ ッシュ 式 | M3 こ M5 | の 3<95 40 | 900|700|500| 710 締付け 力 調整 用 スプ リン グ ( 弱 : 白色 ) 
単 相 交 流 は ラ シレ ス 締付け 力 調整 用 スプ リン グ ( 強 : 黒色 ) 
50/60Hz| っ プン 2 心 ・3 ーー ーー ーー 
WT 3GP | ブッ シュ 式 100V | エー ター Noi1 ア ラス ピッ ド ( タ ン ツ キ ) No 2 プラス ピット (ダン ツキ ) 
M1.2>M3| ゅ 1.2~@3 20 |1.200|900|600| 520 締付け 力 調整 用 スプ リン グ ( 弱 : 白色 ) 
uUSn I ノ で 締付け 力 調整 用 スプ リン グ ( 強 : 黒色 ) *! 























( 注 ) ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー ター 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 ※ 1 黒色 スプ リン グ は 工場 出荷 時 に 本 体 に 組み 込ま れ て いま す 。 


別売 部 品 電動 ドラ イ バ 



































































































































形 状 生 寸法 mm 価 格 
。 No.0 プ ラス ピッ ト ( ダ ン ツキ ) M1.21.7 時 440 
< ニーー ィ [所 | 随 時 K 983711 
1 | | No1 プ ラス ピッ ト ( タ ン ツキ ) 2 生生 440 
( L ( [ 983752 
No.2 プ ラス ピッ ト (ダン ツキ ) M3-5 っ ca 440 
ii ーー 絢 No.1 プ ラス ピッ ト M2<2.6 1 300 
-ー 6 | | Lg| | No.2 ブ ラス ピッ ト M3 こ 5 Rs 300 
了 1.6mm ド ライ バビ ッ ト 1 M1.6>1.7 | 983691 440 
1 ヨーー イ 呈 に 2mm ド ライ バビ ピット “ ' M2~2.3 | 983690 410 
3mm ド ライ バビ ピット ! 「 M2.5 こ 3 | 983688 460 
T | | | L5」 |4mm ド ライ バビ ッ ト 「 M3.5 こ 4.5 | 983689 410 
ョ “ 303337 410 
' 983692 300 
ーー== 剛 ピ 300 
320 
B | | L ぉ | |3mm ト メ ネ 用 ヘ へ グ ザ ゴン ビッ ト 390 
L UM PAS25 」 370 
1 ント ーー Go ー | 40 | 97 M2 983694 | 1.300 
⑬L ドド 呈 包 徐 mn ヘラ ザ コン ソケット |ss | % | MS 983695 | 1.300 
。 1D | | 」_ | |4mm ヘ グ ザ ゴン ソケット TE M4 983696 | 1.300 
B L “ 2~ | 5mm ヘ グ ザ ゴン ソケット 60 | 一 | 80 | g13 M5 995777 | 1.400 














*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※2 WT GGP、WT 3G 標 準 付属 ※3 ( 旧 形 WT 4GP、WT 4G) 標 準 付属 ※4 WT 5GP、 (| 旧 形 WT 5G) 標準 付 


追い 締め 6 時 本 用 サイ ド ハ ン ドル う 1 


副 


ュ 3 





3Z 


ティ / 信 び 人 バ / 


W 4SE2 / W 5SE2 








ボー 


@ 採 作 性 向上 、 


@ スイ ツチ を 無 接点 化 で 耐久 性 アッ プ 


ンタ シン イデ ーー ター 
ノノ ノア アア プア ア 
イス ンコ アー ク ー イ 


ME ドラ イ バ 


@ ね じ の 浮き 沈み の な い キ レイ な 仕上 が り 





の 17mm 






W 








※2 2020 年 1 月 現在 。 








ボー ド 張 り 作業 に 威力 を 発揮 ! 


業界 最小 *” ・ 最 軽量 * 





W 4SE2 ys32.600 @@ 


20m コー ド 付 、 ケ ー ス 不 付 


品 人 的 的 陸 
思 






学 き 沈み の な い 
キレ イ な 仕上 が り 


クラ ッ チ プレ ー ト を 大 径 化す る こと に より 、 
動作 が 安定 し 、 ね じ の 浮き 沈み を 
大 幅 に 改善 し まし た 。 






クラ ッ チ プレ ー ト の 大 径 化 “ | 窟 


0. 3 kg 


業界 最小 ボディ “ 


"の 54 、 


※1 当社 従来 製品 ボー ド 用 ドラ イ バ W 4SE/W 5SE と の 比較 。 





国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )( ボ ー ド 用 ドラ イ バ )(W 4SE2/5SE2 の み ) 


ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ 15mm 


@ ね じ の 浮き 沈み の な い キ レイ な 仕上 が り 
@ 採 作 性 向上 、 業 界 最小 *” ・ 最 軽量 * 
@ スイ ツチ を 無 接点 化 で 耐久 性 アッ プ 






ン ラ シン マイ データ ダー 
ノノ ア クア アフ アア 
/ 稼 雪 /< だ クジ ん 











wi = 


の 21mm 




























気 に な ら な い 
バッ テリ アダ プ タ 
W36-AD 
ー ド NoO. 
0037-6294 
\4.600 









































Ns ー 動画 を 視聴 で きま す 
コー ドレ ス ES と ん ん) 
IMIULTI VOLT 4mm min` 


@ ね じ の 浮 き 沈 み の な い キ レイ な 仕上 が り 
@ AC 製 品 と 同等 の 締 付 ス ピー ド 。“? 高 所 作業 で も 快適 
254 ] 

















254 ] [ 






W 5SE2 ys32.600 @@ 


畜 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス | 売 
20m コー ド 付 、 ケ ー ス 不 付 IN 
レラ ン ンー プー プラ シレ イィ デー ター フラ シレ イデー ター 
oo 6 樹脂 ZZ フフ フン ア 69 樹脂 ZZ フフ フン ア 
ンク ノブ の (と と 6 / 才 稼 当っ だ 2 グ セル 6 / 和 多才 っ ジル 





W 36DYA 











(NN) Y82. 600 














ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ | 4mm 








ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ 15mm 






連結 ね じ ド ライ バ 































































































EE 影 ね じ ( 軸 径 ) | ね じ ( 長 さ ) | | 4.200 | 54 員 
4mm 25-41mm min"* 
※ 
WF 14DSL 
W 4SE y29.600* @@@ W 5SE yg.600* @@@ 人 
20m コー ド 付 、 ケ ー ス 不 付 20m コー ド 付 、 ケ ー ス 不 付 
= az ンタ シン イマイ データー 5 
( 滞 訪 | 樹脂 樹脂 
回 9 あま ンク クン ン 佑 の 導 四 |6916|【 ン ン ン ン 全 の 在庫 供 少 品 
形 名 締 付 能力 mm MVS 際 PPPP 抽 用 際 上 準 付属 品 

W 4SE2 | ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ : 4 47 400 6.500 0.9 | 2 心 ・20 | No.2 プ ラス ピッ ト : 全長 45mm( 本 体 装着 ) 、 フ ッ ク 
W 5SE2 | ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ : 5 単 相 | 47 | 400 5.000 0.9 | 2 心 ・20 | No.2 プ ラス ピッ ト : 全長 45mm (本体 装着 ) 、 フ ッ ク 
W 4SE ドラ イ ウ ォ ー ル ね じ : 4 100 | 47 | 400 6.500 0.9 | 2 心 ・20 | No.2 プ ラス ピッ ト : 全長 45mm( 本 体 装着 ) 、 フ ッ ク 
W 5SE ドラ イ ウ ォ ー ル ね C じ : 5 4.7 400 5.000 0.9 | 2 心 ・20 | No.2 プ ラス ピッ ト : 全長 45mm( 本 体 装着 ) 、 フ ッ ク 

の 能力 mm 回 転 数 質量 | 1 博 当 た り の 作業 量 (目安 ) 石こう ボー ド ( 厚 さ 9.5) x 1 枚 鋼 製 下地 (0.5mm) 本 

4 軸 径 | 長 さ | min 回 / 分 ) | kg の 3.5x25mm 2 紅 
W 36DYA 4 一 6.500 1.6 2.5Ah(MV) 約 2.000 本 電池 カバ ー、No.2 プ ラス ピッ ト : 全長 45mm (本 体 装着 ) 、 フ ッ ク 

上 回 転 数 | 質量 | ! 充 電 当 た り の 作業 量 (目安 ) 石こう ボー ド ( 厚 さ 12.5) X 1 枚 +SPF 開 

形 名 min 和 回 / 分 8 の 3.9x28mm 標準 付属 品 
WF 14DSL | 4 |25~41 | テーブ 益 50/ 填 | 4.200 |2.0 3.0Ah 約 850 本 電池 カバ パー、 NO.2 プ ラス ピッ ト : 全 長 136mm( 本 休 装 着 )、 シ ー ト (3 但 ) 
* 1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 * ク 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 
※3 当社 新 製 品 ボ ー ド 用 ドラ イ バ W 4SE2/5SE2 と の 比較 ( 満 充電 時 ) 。 条件 に より 異な り ま す 。  ( 注 ) ト ルク の 調整 は で きま せん 。 ド ライ ウォ ー ル ね じ の 締付け 深 さ は スト ッ パ で 調整 し ます 。 








1 1 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 人 ソバ / 





別売 部 曲 連結 ちな じ ド ライ バ ・( 旧 形 ) 連 結 な じ イ ン パ クト ドラ イ バ 


画 ビッ ト (プラ スピ ッ ト (N) は JPF ね じ に 対応 ) 





画 ベル ト ガ イド 


コー ド No.314283 *\1.300 


( 旧 形 )WF 4V 








4 L 6 。 L 1 c > 
(W 4YG、(I 旧 形 )W 4YD 用 ) 生 
品名 法 mm| 色 コー ド No. 価格 
プラ スピ ビッ ト : WF 14DSL、(I 旧 形 )WF 18DSL、 136 | 灰 | 0032-4134 | 2.900(5 本 入 ) 


W 4YD/YG 用 (標準 付属 ) 





プラ スピ ビッ ト (No.2) : ( 旧 形 WF 4DY、WF 4V) 114 


河 















*0031-2433 | 2.200 (5 本 入 ) 





画 トッ プア ジャ スタ 


(A) (B) セッ ト (No.1,No.2) 
コー ド No.312420 “\500 ンス 
( 旧 形 WF 4DY、WF 4V) (標準 付属 ) KANA 





画 連結 ね じ ア タッ チ メ ン ト 
コー ド No.312414 “\14,500 
( 旧 形 WF 4DY、WF 4V) (標準 付属 ) 
( 旧 形 WH 10VC、WH 12DF) (別売 ) 


ュ 3 









に 


























































































































(標準 付属 ) 
連結 ね じ サイ ズ mm ラ 証 3 適用 機種 
用 放 ね じ 名 称 ・ 表 面 処理 ・ 形 状 寺 径 | 長き し | ルル 式 コー ド No. | 価格 本 数 ( ) は 旧 形 
@ ボ ー ド 用 ね じ ( デ ィ ス コ ) 25 |sHa925D | 5149-9560 | 15.000 
28 |sHsg28D | 5149-9561 | 17.200 
石こう ポー ド と に 二 6 
木下 地 の 締 結 d css 人 で 
32 |sHags2D | 5149-9562 | 19.400 
(W 4YG) 
8 WF 14DSL | (wF 4V) 
41 | sHag41D | 5149-9570 | 22.000 RSRIOP 
5 as (WF 4A) 

@⑯ ド ライ ウォ ー ル 用 ね じ ( デ ィ ス コ ) 25 |sDa525D | 5149-9571 | 13.600 4.000 本 (W 4YA) 
生生 「 - (W 4YD) 
下地 (0.8mm 5 9 0 e3.5 | s2 |sD3532D | 5149-9572 | 15.000 254 の 

41 | sDa541D | 5149-9574 | 19.400 
_ この ーー No イロ の 32 | sH3932FD | 5149-9904 | 17.600 
コン パネ ・ 合 板 と 552 の 3.9 
木下 地 の 締結 ' 
証 了 41 | SH3941FD | 5149-9905 | 21.300 
別売 部 韻 ボー ド 用 ドラ イ バ ・ テ クス 用 ドラ イ バ ( ス トッ パ ・ ロ ケイ タ ) 
形 品名 用 途 コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
関 」 (W 14DSL(S) 、W 5VC、 
① 。 十字 穴 用 ビッ ト 用 908404I8000| OMSOOE OO 
ーー ツ ッ パ 
陸 本 (W 6MV、W 6MV2、W 6M、 
の 天仙 頭 ね じ 用 ヘ グ ザ ゴ ン ソ ケッ ト 用 3052753.000 yevH way 
③ | スト ッ パ ビット ・ ヘ グ ザ ゴン ソケット 用 507915 4800 (W 6VH、W 8V) 
④ | スト ッ パ (B)|45mm ビ ピット 用 ー 323537| 970 
⑧ 必 トッ パス リブ スト ッ パ (B) と セッ ト で 使用 323536| 420|(W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE) 
⑥ | スト ッ パ (C)|65mm ビ ッ ト 用 呈 323749|1.100 
ー W 4SE、W 5SE、W 4SE2、 
@⑦ | スト y パ (C)|45mm ビ ピット 用 370081 2 に 4 
@⑧) セ ッ ト | M8 用 折 板 ボル ト ア タッ チ メ ン ト 308490|8.500 
@ M8 用 ソケット スリ ー ブ |M8 折 板 ボ ルト の 締 付 用 308488|3.900 | (W 8V) 
M8 ド ライ ブ ソ ケッ ト 組 308489|4.600 
全 機種 適用 (※) 
ーー [W 4SE/SE2、W 5SE/SE2、 
⑨ | スト ッ パ リン グ (C) 991860| 120 RA NM 10DSLS 
締 付 材 の 表面 損傷 防止 に W 4SA/SA2、W 5SA、W 5VE) 除 <] 
ュー W 4SE/SE2、W 5SE/SE2、W 36DYA、 
スト ッ パリ ング 923534 (W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE) 
⑪ スト ッ パ 305404 と セッ ト で 使用 | 313162| 730|1(W 5VC、W 5VD、W 6VC、W 6VJ) 
- &%& | 一 サブ スト ッ パ 
や | @ スト ッ パ (C) 323749 と セッ ト で 使用 k323535|1.600 | W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE) 
ー | クラ ッ チ スプ リン グ (A) クラ ッ チ *320554| 8401(W 5VD、W 6VJ) 
回 還 7 腰 ベ ルト 、 ま た は 30mm ま で の (W 4SA、W 5VC、W 5VD、W 5VE、 
フッ ク 組 パイ プ に か けら れ ま す 313283| 350 | Gvc、w evJ、W evH、W 8V) 














人 @ ケ グー ス : ( 旧 形 W 5VC(L)、W 6VC(L)、W 6M(L)) は (I 旧 形 W 5VC、W 6VC、W 6M) の 標準 付 


(※) 旧 形 W SV は スト ッ パ を 305404 に 変更 し て 取付 け 可 能 。 





属 の ケー ス が ご 利用 に な れ ま す 。 コー ド No.310904 \3,.800 


* 在 庫 僅少 品 


JJ 


7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 唱 締付け ・ 穴 あけ 用 部 品 一 覧 表 


ーー = ニー ニー ニア っ ペ ーー 画 段 付 ビッ ト (5 本 入 ) 
ELSE ・ ボ ディ が 4.5mm と 細く 先端 が 見 や すい 。 」 L | 中 
前 on ロ 上 ー 語 ・ 頭 の 小さ な ビス 締め で も 部 材 を キス ーー 


ーー < じ 穴 に フィ ッ ト し 0EKL 
ュー 還 請 間 | カム アウ ト し に くい 

ね じ 頭 が 見 や すい ヽ SN 十字 部 の 肉 厚 増 で 強度 も アッ プ 

テー バ 形 汰 ee 一 ー 6.35 65 |0031-9389 |1.250 









































































as lk = きき ss、 No.2| 3<5 |3.1<4.8 1 と 同じ ー 
アン ビル を 傷め に くい ここ 台 100 0031-9390 1.600 
特殊 断面 形状 を 採用 隊 sw N 
[ [ 二 画 口元 寸法 
一 」 ーー ーー ププ 喧 B 3mm | 4mm|6 
画 力 こ ぶ ビ ッ ト (5 本 入 ) L 本 上 A 8 90 
・ ア ン ビ ル を 傷め に くい 特殊 断面 形状 ! 1 (955658・955659) 0 加計 目 (0 四 08 由 紹 旧 9 














・ ト ーション & 力 こぶ 部 が 衝撃 を 分 散 し 、 ね じ 頭 や 刃先 の 破損 が 減少 ! 











・ ねじ と の か み 合 わせ の よい 先端 形状 で = = 人 | 適用 機種 

丸 先 が 破損 し に くい ! 中 り _ | 価格 | コー ドレ ス ・| ボー ド 用 

5 ッ ピ 2 100V | テク ス 用 

六角 電 適用 ね じ 径 (mm) ( y ドラ イ パ ド リル | ドラ イ バ 
ー 面 品番 | 小 ね | 96 Ne ボー ド 955656 


3mml 2.5^<3 12.7<3.1 














(mm) ジ ドラ イ バ ド リル 955657 | 460 


















































































































































































0033-4001|1.250 M 900、 | 6.35 50 | 955658 | 440 
凍 No.2| 3^5 |3.1<48 0033-5193|1.450 W 6VC、 W6VJ 瞳 4mm| 3.5~4.5| 3.5<3.8 [と 同じ | [と 同じ 
0033-4002|1.650 70 | 955659 | 460 
画 力 こ ぶ ビ > ンタ ダー 50 | 955673 | 460 
力 こ ぷ ビ ピット [スレ ンタ タイ ブ ] (5 本 入 ) @7 局 う ia 
・ ね じ 頭 が 見 や すい スリ ム な 先端 形状 ! 70 | 955674 | 480 
・ ア ン ビ ル を 傷め に くい 特殊 断面 形状 ! 
・ ト ーション & 力 こぶ 部 が 衝撃 を 分 散 し 、 画 ヘ へ グ ザ ゴン ピット 
ね じ 頭 や 刃先 の 破損 が 減少 [ ( 間 | ーー | 
六角 軸 間 用 ね ねじ 公証 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 ーー 
ーー 面 幅 品番 | 小 ね じ 3 寺 際 記 NN IMP 2 語 1 
(0 ビン | 林 ね じ 間 ME テク ス 用 大 角 電 大 角 uo 
ゞ ゝ ーー N ド I ルー N RS ュ 
ね じ ドラ イ バ ド リル Ng20 0 ー 面 幅 | ね じ 径 | 二 面 由 | コー ド No.| 価格 | コー トレ ス .100V ボー ド 用 
8.35 65 |0033-5700|1.250 W4S W 5VC、 H(mm) B(mm) ドラ イ バ ドリ ル 2 
了 No.2| 3^<5 |3.1<48| 85 |0033-5701|1.450| 田 と 同じ MIW6VC、W6VJ 」 
110 |0033-5702|1.650 使用 不可 0 IS 125558 ウ 90 技 = 
画 両 頭 プラ スピ ッ ト | L 1 TH 6.35 | 5mm 4 |955686| 350 0 の 
5 本 に 半 
ハー ド タ イ プ は 硬い 材質 (HRCG2) で て 計 還 還 還 還 まま 呈 則 | em | s |9ssesz| sso 5ove 
ビッ ト の ナメ が 少な い タ イプ で す 。 SON80 
ボー ド 用 と し て 下地 が 硬い 時 に お 使い くだ さい 。 8mm 6 |996183| 350 
本 S トク 適 記 用 へ 3 <、 。 へ くる ゃ 
は に 。 ペグ ザ ゴ ン ソ ケッ ト 四 マグ ネ チ ッ ク ヘ グ ザ ゴン ソケット 
ー 面 幅 | | 小 ね じ き 入 コー ドレ ス ・ | ボー ド 用 
昌 品番 Sa 門 SP 司 室 ボド N6: 数 価格 当 
の 0 ンジ じ | (mm) 100V テク ス 用 L 
(mm) ね じ ドラ イ バ ド リル | ドラ イ バ | 
21 ン 983004 |1| 280 四 
No.1|2>2.6| DB 3DL2 W 4SE 
2.7 *0030-7640 |10|1.600 IDB 12DD W 5SE 














DS 9DVF3 W 4SE2 
983005 |1| 240[ps 10DAL W 5SE2 







































































DS 12DMDD |W36DYA 
TO SODIDS12DVF9 MM105 バ [ ] 内 は 旧 形 
313181 | 1| 240|DS 14DBL2 W 4SA ー 
0 
ー ド ラ 人 | ドライバ | テクス 用 
MM 0031-3151 |10|1.500 |DS 18DBSL W5VC ドリ ル | ドライバ 
徹 E 
983006 |1| 2801oys WI 
65 | 0030-7642 |10|1.600 IDN 14DSL W 6VH に 13.0| 0095-5676 
DN18DSL |W6VJ 
0030-5776 4|10|2.000 |D 6D W6M 6 13.0| 0095-5677 
No.2 DB 3DL W 6MV2 14.0| 0031-0837 
DB 12DM2 W8V 2 
@ 0031-3152 |10|1.600 際 0 16.0| 0095-5678 
DS 9DVADVB “ 8 
110 | 0030-7643 |iol2oo|5s pF 15.0| 0095-9086|. 
8 DS 10DVC ) 
0090-9777 4 TDI2500 1 請 計 識 了 あり 5| 一 |11.0|*0095-9088|1. 
983008 |1| 480IDS 13DV2 1 
DS 12DMDM2 3 12.5| 0095-9089 
150 |*0030-7644 |10|2.800 |DS 12DVA > 
DS 12DVB く 15.0|*0095-9090|1. 
*0030-5778 4110|3.400 DS 13V 
983009 |1| 730|p8 14BE 19.0|*0095-9091 





ー ト 


983010 240 IDS 14DMR 
45 DS 14DV/DVB 
*0030-7645 |10|1.500 DS 14DSL 
DS 14DMRL 
983011 |1| 280 
| 280 8 1spBEl 




















5.1 < 
No.3| 6<8 
6.8 DS 18DBL/DL 
0030-7646 |10|1.600 DS 18DGAL 
110 983012 |1| 37OIIDN 10DY 
DN 12DY 
ES16 983013 |1| 480IDS 10V 」 
人 は マグ ネッ ト 付 











適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 DB 32 DBI2DD DS9DV3 DS10DAL DS12DA DS12DD DSIZDV3 DS14DBLZ DS16DBLZ DS 14DBSL DSI6DBSL DS36DA 適用 機種 | 内 は HB 形 W 4SE W5SE W4SE2 W5SE2 W36DYA 

6 ”DB10DL D10YB DN14DSL DN18DSL [D 6D (No]、2 の DB3DL DB12DM2 DN6DM DS6DV DS9DVA DS9DVB DS9DM DS9DM2 | | 鐘 ボ ー ド 用 [W 14DSL(G) W4SA W4SA2 W5SA W5VC 
う 4 リコ ー ド レス ・ IO0V 10D」 DS10DFL DS10DVC DS10DV2 DS13DV2 DS12DM DS12DM2 DS12DVA DS12DVB DS13V DS14DBEL DS14DBL テク ス 用 W5VD W5VE W6VC W6VH W6V 
ドラ イ バ ド リル DS 14DMR_DS14DV DS14DVB DS14DSL DS14DMRL DS18DBEL DS18DBL DS18DL DS18DSAL DN10DY DN12DY DS10MI ドラ イ パ W6M W6MV W6MV2 W8Vl 








































M 
/ 曲 」 


* 


クラ ス 最 速 


締付け スピ ー ド 


土台 緊結 皿 座金 締 付 速度 (目安 ) 


作業 条件 : 土台 緊結 皿 座金 の 締 付 時 間 
(ヒノ キ 材 へ 締付け た 時 間 ( 下 穴 の 18mm)) 





「 = / 7 ぐら 6/. ぐ / 








ーー 


る * デ テイ 


| 19。 


フリ クシ ョ ン リ ング 採用 に より デー 
ソケット の 交換 作業 が スム ー ズ ! 
フリ クシ ョ ン リ ング に より 、 ソ ケッ ト が 仮 保持 で き 、 
ピン ・0 リ ング の 取付 けが 簡単 に 行え ます 。 











7/ 信 び ソバ / 


縮 付 ト ルク 








$$* デイ 
軽量 ボテ デ 





防じん ・ 耐 水 
粉じん の 多い 現場 や 不意 の 雨 に も /。 避 人 あ 


sann ハ の タダ メー ジ を 抑え ます 。 











[コー ドレ スク ムン 4 ウン: 















































EE プン | oo Ra 5 
IMIULTI VOLT 本 了 衣 両 水 ) MIULTI VOLT 1.100N・m [ 融 陸 月 耐水) 
@ 土台 伏せ 作業 に 最適 @ クラ ス 最 強 ※2 の 締 付 トル ク と 優れ た 操作 性 
@ 土台 緊結 皿 座 金 、 羽 子 板 ボ ルト 、 コ ー チ ボル ト 等 を 締付け で きる 「 木 エモ ー ド 」 搭 載 @ 無 段 変速 スイ ツチ の 採用 と 打撃 力 4 段 切替 に より 幅広 い 作 業 に 対応 
@ 強力 トル ク で スピ ー デ ィ な 締付け @ フリ クシ ョ ン リ ング 採用 に より ソケット の 交換 作業 が スム ー ズ 
@ フリ クシ ョ ン リ ング 採用 に より ソケット の 交換 作業 が スム ー ズ 六角 ソケット ド 
IS ) 
内 の 2m ツ ) 
取付 部 寸法 還 語 計 | 221 
127 *1 
“ *1 31 W | アン ラテ デー | ブ デ ンク | 42 
| W NN こ /7。c/、 イ / | 
デ デ 表 (2XP) \79.800 (2XP) \95,000 
了 果 間 BSL 3GA18x2 信 BSL 36A18x2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 (大 角 ソ ケッ ト 別 売 ) 急 束 充 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 (大 角 ソ ケッ ト 別 売 
(NN) \34,700 (NN) \46,000 
全体 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 訟 伯 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 列 別売 部 品 
3 プシ ン イ デー ター プシ ン イ デー ター 回 サイ ド / \ ン ドリ レセ ツ ト 
か 樹脂 記 樹 有 
(@( の の 988 陣 レク クジ グ の ⑳E ロ 回 ジン トド 、。374335 *.500 
回 転 数 商 量 | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 標準 付属 品 








形 名 締 付 能力 mm 四角 本 ブサ 法 | 最大 トル ク 


N・mikgf・cmj 


min~ {回 / 分 } 










打撃 数 
min~ {打撃 / 分 } kg 






















(木工 ) 0 こ 3.000 | (木工 ) 0<4.000 M16x55(F10T) ボ ルト 締 付 
普通 ボル ト : M10 こ て M20 (単発 ) 0 て 2.800 | (単発 ) 0 こ <3.800 2 .5Ah(MV) | 約 200 本 
WR D S001S3,.061 強 ) 0<2,800 | ( 強 ) 0<3.800 | 1.9 電池 カバ ー 
0 高 カ ボル ト : M10<M16 0 0<2.000 0 0<2.900 土台 皿 結 皿 座 金 (M12) 締 付 ( ヒ ノ キ 材 )| 
( 弱 ) 0<1.050 | ( 弱 ) 0<1.350 2 .5Ah(MV) 約 50 森 
3 ( 強 ) 0<1.500 | ( 強 ) 0<2.900 M24X80(F101) ボ ルト 締 付 
普通 ボル ト : M12 て M30 の 9 
WR36DA | KOUE22ONH SC00 人 に 2 電池 カバ ー 








高 カ ボル ト : M10<M24 ( 弱 1) 








(02900 ( 弱 2) 0<1.800 


0<600 | ( 弱 1) 0<1.200 2.5Ah(MV) 約 95 本 

















( 注 ) IP56 適合 商品 は 、 ほ こり や 水 に よる 影響 を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が 、 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 過 度 な ほこ り の 中 、 水 中 や 雨中 で の 使用 ・ 放 置 は し な いで くだ さい 。 





























工具 本 体 に 間 池 を 時 着 し た 状 大 で 工具 本 体 の み IP56 の 保護 等 級 に 適合 し ます 。 鞭 電池 の 防じん ・ 耐 水 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
※1 2018 年 8 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スイ ン パ クト レン チ ) 。 木 エモ ー ド で の 締 付 時 間 。 条件 に より 異な り ま す 。 ※ 2 イン パク トレ ンチ WR 25SE と の 比較 。 条件 に より 異な り ま す 。 








*1 詳細 は P19 を ご 覧 くだ さい 。 


R 難 旧 所 
ライ ト 付 ( ル + ブレ ー キ 付 ( み 無 邊 変速 正 逆転 可 能 語 出 回 李 ホ ディ 
小 ディ 


イン パク トレ ンチ 用 先端 工具 は P.38 こ 40 を ご 参照 くだ さい 。 


画 層 5 う 35 
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7/ 信 び 人 バ / 


| コー ドレ ス 5P2A シ 4 ルク ん 





最大 トル ク (0 2 が が 
を 1 18v 時 突 Eril il 人 / =" らら 
名 み 衣 面 水 ) 
@ 強力 トル ク で 127 
スピ ー デ ィ な 締付け 





WR 186DBDL2 


デア 更 可 (2LXPK)\75,500 


BSL 36A18x2 個 
50Ah 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


NN 
人 NO 。。YS170 








(六角 ソケット 別売 ) 


P プラ シン マデ ー タ ー 
ー 69 東 樹脂 ZZ アフ アフ アフ / ア 
ボディ アン ンー ニー ノン 2 

















最大 トル ク トル ク (6 ソ ケ ッ ) 
14.4v 証 和 0 3265wm 計 は / 2” ちら 
名 み 引 側 水 ) 


@ 強力 トル ク で 127 
スピ ー デ ィ な 締付け 


WR 14DBDL2 


(2LYPK)\68.,600 
BSL 1460x2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
NN 
体 | N 蓄電 池 上 充電 器 \90.700 





(六角 ソケット 別売 ) 


ンタ シ ンマ イデ ーー ター 
@ の の ロロ 四 ら 用 
セン 6 / 博 稼 才 っ ジ 錠 





最大 トル ク 六角 ソケット 
| 18v 脱 半 只 | sq IGGt Es 
@ 強力 トル ク で スピ ー デ イィ な 締付け 7 
@ 正 聞 回転 操作 が 容易 な タン ブラ スイ ッ チ 採用 
@ 電池 残 量 表示 機能 搭載 








を /7、 マ </、 ず / 






N) \43. 300 * 
電池 ・ 充 電器 ・ ケー ス 別 売 


還 " 
の ロロ 四 





最大 トルク 六角 ソケット 
14.4v 詳 縮 維 | Sq [9 
@ 強力 トル ク で スピ ー デ ィ な 締付け 127 
@ 正 逆 回 転 操作 が 容易 な タン ブラ スイ ッ チ 採用 
@ 電池 残 量 表示 機能 搭載 








39 





WR 14DSHL 
和 (2LYPK)\85,600 





BSL 1460x2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


仙 (NNV 。。%2800 


し 」 2 (六角 ソケット 別売 ) - 






































1 トル ク ( ソ ケ ッ ) テコ 
と. | 18v IF elG9 コ 
127 
WR 18DBAL2* 
(2LSCK)\63,900 
BSL 1830x2 個 
急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 在庫 僅 2 
* 在庫 僅 少 品 
(NN)  \28,700 間 
蓄電 池 ・ 充 電 本 売 ルー 樹脂 
の の @ の ⑧ ロ ロロ 画 
形 名 純 付 能力 mm 四角 ドラ イブ | 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 訂 準 
に す 波 S(mm) | N・mfkgf-cm) min~ {回 / 分 min'”{ 打 撃 / 分 } kg |M16x55(F10T) ボ ルト 締 付 |M14x50 (12.9) ボ ルト 締 付 | 付属 品 
普通 ボル ト : M10 こ M20 人 0 こ 2700 ( DS600 也 
音 通 ボル ト : て と 27 8 ー ー 電 : 
WR 18DBDL2 | で ルト:M10>M16 280(2.8551 中) 0<2000 | () 0-2500 1.8 | 5.0Ah(MV) | 約 230 本 カバ ー 
127 内 “ ー 」 
普通 ボル ト : M10 こ M20 ( 1800 (0 りー 也 
普通 ボル ト : 2 っ と 2, <93.5 。 還 ー 電 : 
WIN4DBD215 時 2652.700} | 沿 ) 6。2000 | (中 ) 0。2500 | 7| 6.OAh | 約 240 本 カバ ー 
( 弱 ) 0<1.000 | ( 絞 ) 0<1.200 
普通 ボル ト : M12 て M22 証 ー 電池 
WR 18DSHL | て ルト : M12>M16 420{4.290) 1.500 2.000 3.4 | 5.0Ah(MV) | 約 158 本 カバ ー 
Z 放 4 
普通 ボル ト : M12 こ M20 了 還 電池 
WR 14DSHL 富 カ ボルト : M12M14 340 {3.470) 1.500 2.000 6 の 6.0Ah | 約 170 本 | バー 
普通 ボル ト : 6-M16 (中 ) 0>2200 | (中 ) 0>2400 D 
普通 ボル ト : M6 て と 2 と 2 4 ー 還 電 : 
WR 18DBAL2 高 カ ボル ト 6 M6 ン M12 12.7/ 16511.685} 細 NN 較 0 | 隊 の 3.0Ah 約 200 本 カバ ー 
































( 注 川 P56 適合 商品 は 
工具 本 体 に 
* 1 詳細 は P.19 を ご 


、 ほ こり や 水 に る 影響 を 








覧 くだ さい 。 


受け に くい よう に 設計 され て いま す が 、 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 過 度 な ほこ り の 中 、 水 中 や 雨中 で の 使用 ・ 放 置 は し な いで くだ さい 。 
聞 を 抽 状 し た 拓 有 で 工具 本 体 の み IP56 の 保護 等 級 に 適合 し ます 。 令 電池 の 防じん ・ 耐 水 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


イン パク トレ ンチ 用 先端 工具 は P.38 こ 40 を ご 参照 くだ さい 。 











J 21 5 ー ボ ン ブ ラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





ブン 4 ピン ょ 
























7/ 信 び 人 バ / 





























最大 トル ク 最大 トル ク 最大 トル ク 
@ 温度 上 昇 が 少な い @ 4 段 打撃 力 切替 機構 付 @ 各種 木造 住宅 金物 の 締付け に 威力 を 発揮 @ 鉄骨 組立 て や 各種 木造 住宅 金物 の 締付け に 威力 を 発揮 
@ 全長 が 短い 電圧 降下 に 強く 、 継 ぎ コ ー ド 使用 時 で も @ 電圧 降下 に 強く 、 継 ぎ コ ー ド 使用 時 で も 
加 (書店 安定 し た トル ク を 発揮 (特許 ) 安定 し た トル ク を 発揮 (特許 ) 
取法 了 @ 4 段 打 撃 力 共 機構 付 有 @ 4 段 打 共 力 共 機構 付 時 
27 ーー ンー - ( 午 22k] 5 N (21) ーー ] 
中 ジ eg ! MA 7 て の </ 取付 部 法 BB ムイ の 
四 12.7 12.7 

21 1 240 260 
12mm ニコ 
WR 12VE Ne 
\43,000 WR 14VE 
P 過 二 INID コ 200 (六角 ソケット 別売 ) y46.500 (大 角 ソ ケッ ト 別 売 16mm (六角 ソ ケッ ト 別 売 
(SC)\44.500 。 002 20 _ | WR 16SE 
10m コー ド 付 ・ ケ ー ス 付 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 

発電 機 で も 使用 可能 で す 。 (SC) \48.000 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 \59,500 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 

口 | 【@2 10m コー ド 付 ・ ケ ー ス 付 2.5m コー ド 付 ・ ケ ー ス 付 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 

ンタ シン イデ 一 ター プシ ンマ デー ター プ タ シ ン イ デー ター 

樹脂 ルー 樹脂 ルー 樹脂 
9 鐘 じ ] 防 ンク クン 回 9C プ |6 2 画 | 生 【 ンク ンジ 人 回 | 付 |G62 画 | 肌 ンク シン 
トル グ 」 最大 トル ク コー ドレ スグ クム シン 4 ウン 
620N・m 1.000N・m 
@ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 で メン テ ナ ン ス フリ ー @ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 で メン テ ナ ン ス フリ ー 政 影 | | 回 (1 屋台 
電圧 降下 に 強く 、 継 ぎ コ ー ド 使用 時 で も @ 電圧 降下 に 強く 、 継 ぎ コ ー ド 使用 時 で も ロリ ロリ 
安定 し た トル ク を 発揮 (特許 ) 安定 し た トル ク を 発揮 (特許 ) 127 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可 @ 2 四 隊 呈 @ エン ジン 発電 機 で 使用 可 @ アル ミー 重 絶 縁 構造 採用 WR 1 4DSL ネ 
六角 ソケット 2 六角 ソケット た 

較 ( 寺 褒 ) | ( 午 訟 ) (2SLCK)\58.000 


















































BSL 1430X2 個 






















































































トーー | に = 
19 25.4 急速 充電 器 UC 18YSL3 ( 約 20 分 ) ・ ケ ー ス 付 
45 (NN)  \21,900 
ピ 電 全体 区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
に [ 樹脂 
200VB フ ラグ クイ 付 200VB フ ラク イ 付 2993 
2016 年 am 肖 2016 年 
iF デ ザイ ン 賞 中 細 細 デザ イン 賞 
100V 200 ま ) イ ン バ ー タ 制御 の な ぃ | LLU0V| [200V 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い 
エン ジン 発電 機 で も エン ジン 発電 機 で も 
WR 22SE 合用 可能 で す 。 WR 25SE 合用 可能 で す 。 
\/6,000 タテ ッ ー | \134.000 レラ ジン テー クー 
2.5m コー ド 付 ・ ケ ー ス 付 ンー オー ノン / 2.5m コー ド 付 ・ ケ ー ス 付 ンー オー ノン / 
5 5 四角 ドラ イブ | 最大 トル ク 電源 電流 | 消費 電 カ 回 転 数 打撃 数 量 | コー ド 3 
0 和 付 能力 mm 。 | さ 法 sqmm)| Nrmkgfrcm | V 。 | A | W | mm 回分] | mmni 打 茸 / 分 ) | kg| m | 本 基 付 属 
(最強 )0~2.600 | (最強 )0<3.200 
普通 ボル ト :M10<M16 ( 強 )0<2.300 | ( 強 )0~2.800 、 ー 
WR 12VE 高 カ ボル ト :M6<M12 170{1.740) ( 中 )0<2.000 ( 中 )0~2.500 2 心 6 フッ ク 、 2 ス 人 
( 弦 )0<1.300 | ( 弱 )0<1.800 
(最強 )0-2,100 | (最強 )0<2.700 
普通 ボル ト :M10<M18 ( 強 )0<1.800 | ( 強 )0~2.300 2 心 :5 | 
WR 14VE 1 生 ポ ル ト :Mg-M14 250(2.550j ( 中 )0-1.600 | (中 )0-1.900 (sc) 10| クー ス 
( 弱 )0~1.400 | ( 玉 )0~<1.500 
(最強 )1.600 (最強 )1.900 
普通 ボル ト :M12>M22 ( 強 )1.400 | ( 強 )1.700 に _ 
WR 16SE | 生 ポ ル ト :M12>M16 | 27 360{3.670 是 う hG00 ( 中 )1.500 2 心 *2.5 | ケー ス 
( 弱 )1.100 ( 弱 )1.300 
の 四角 ドラ イブ | 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 コー ド 本 
形 名 0 2 寸法 Sq(mm)| N・mikgf・mi min' {回 / 分 } min {打撃 / 分 } m 準 付属 品 
普通 ボル ト :M14~ こ M24 1001 13.1 、 っ = | サイ ド ハ ン ドル 、 
WR 22SE | 合 二 ルト :M16>M22 19 620 {63.2) テ @200| 66 1.050 1.400 2.000 46 225 テース 
普通 ボル ト :M22>M30 100| 13.8 PU ジル 
WR 25SE | 合 二 ポ ル ト :M22>M24| 254 |10001020) ゅ 2oo| egl'O9 1.100 1.500 77 2 や 25 | ケース 
の 四角 ドラ イブ す 法 | 最大 トル ク 回 転 数 打撃 数 質量 | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) | し 。 
細則 Sq(mm) | N-mikgfcml | mn 人 回 2 min 1 打撃 / 分 ) | kg M16X55(F10T) ボ ルト 縮 付 | 
普通 ボル ト : M6 こ M16 ( 強 ) 165{1.685} | ( 強 ) 0<2.600 | ( 強 ) 0<3.200 II 
WR 14DSL | 生 坊 ポル ト :M6-M12 | 「!27 | ( 到 ) 90t920) | ( 較 ) 0<2000 | ( 較 ) oc2400 | や |3OAh | 約 126 本 時 226 
*2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 便 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 (即納 ) 又は 注文 生産 機種 (納期 約 3 か 月) 


( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 
搭載 製品 は イン バー タ 制 御 の な い エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 


だ し 。 プラン | し / ス セー ター 





回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


J/ 


7/ 信 び ソバ / 


レン スゴ ピン た 才 に に は |a ら う :)c じ 32 た う 1 は 43 絆 E コ に 庄 半 シャ ー レ ンチ WS 20G・WS 22G 





























台 い 38 
最大 トル ク 588N・m 最大 トル ク | 804N・m | ング み だ 4 了 M 
@ スピ ー デ ィ な 締付け で 快適 作業 100V アタ ー ソ ケッ ト ! 誠 ルン ま ホー ツケ ツ N 
@ 軽量 コン バク ト ボ ディ 
WS 22(3* 光 イ ン バ ー タ 制御 の な い サイ ズ コー ド No。 | 価格 | コー ド No.| 価格 適用 機種 
\336,.000 ei M16 38 | 333130 | 5.000 | 333034 | 6.000 
に 229 還 9 能 で す 。 
柚 脂 WS 20G 
口 | [」] * 在庫 僅少 品 M20 38 | 333131 | 5.000 | 333035 | 6.000 WS 22G 
M22 38 | 333132 | 8.000 | 333036 | 6.000 ー 

















別売 部 上 昌 シャ ー レ ンチ WS 20G・WS22G 









































画 ロン グ 4720 100 一 | 

703 。 下 当 2 
100V サイ ズ コー ド No. | 価格 | コー ド No.| 価格 適用 機種 
WS 20(3 イレ ハー タ 逢 伯 の な い M16 | 100 | 333133 |11.000| 333037 | 14.000 

エン ジン 発電 機 で も WS 20G 
\250,000 使用 可能 で す 。 M20 | 100 | 383134 |11.000| 333038 | 14.000 WS 22G 
回 69 固 の 
ik 22222 グ M22 | 100 | 333135 |16.000| 333039 | 16.000| 一 
形 名 能力 mm 2 標準 付属 品 





トル シア 形 高 カボ ルト M16・20、 
WS 20G | トル シア 形 超 高 カボ ルト M16、 
最大 トル ク 588N・mi60kgf・m) 


トル シア 形 高 カ ボル ト M16・20・22、 
WS 22G | トル シア 形 超 高 カボ ルト M16・20、 
最大 トル ク 804N・mi{82kgf・m) 


別売 部 品 (I 旧 形 ) シ ャ ー レ ンチ 


2 心 ・2.5 | M16 ソ ケッ ト セ ッ ト 、M20 ソ ケッ ト セ ッ ト 、 ケー ス 








M16 ソ ケッ ト セ ッ ト 、 M20 ソ ケッ ト セ ッ ト 、 


2 心 ・ 人 5 | M22 ソ ケッ ト セ ッ ト 、 ケ ー ス 



























































画 WS 20Y、WS 20D 用 画 WS 22Y 用 
品名 コー ド No. 価格 品名 コー ド No. 価格 品名 コー ド No. 価格 
アウ ター | M16 | 987911 | 9.200 M16 | *992994 |12.100 
ソケット | M20 | 987910 | 9200 アウ ター イン フー ここ 
ブッ ラー | DIG 1 OPCD つ | 200 り ヶ ッ ト | M20 | *992992| 9.700 | ん ッ ト | M20 | *992995 | 12.100 
ソケット | M20 | 987905 | 10.200 M22 | *992996|12.100 在庫 僅少 品 











注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 < くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
た だ し 、 ブ プラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー タ 制 御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 


先端 工具 組合 せ チ ャ ー ト コー ドレ スイ ン パ クト レン チ 


































適用 ね じ 先端 工具 接続 工具 製品 
| 
ドラ イブ 目 革 ョ ーー ag 
二 ) 
人 9 ポルト た 放 ケ ッ ト 。 1 19 人 を 136v 
昌 ドス - 間 WR 36DA 
RT | (六角 ソケット 別売 ) 
六角 ボル ト 六角 ソケット 四 
角 レタ 区 2.7mm 
ーー に ンー の ラ ユニ パー ザル ショ イン シト | 邊 ノシ テー 
フォ ー ム タイ フォ ー ム タイ 用 ソケット う (WR 12/14VE、WR 16SE、 MULTI VOLT 
際 WR 14/18DSHL の の ) _WR 36DC 
P コ ン P コ ン 用 ソケット 12 7 ーー (六角 ソケット 別売 ) 
















WR 18DBDL2 ( 旧 形 )WR 18DL 
ee WR 18DBAL2 ( 旧 形 )WR 18DBDL 
WR 18DSHL (六角 ソケット 別売 ) 


WR 14DBDL2 ( 旧 形 )WR 14DBDL 


六角 ボル ト ・ ナ ッ ト 六角 ダク ト 用 ソケット 


















IN 
還 | 人 
) 王 四 
一 ロ 
に 】 
ヨ 
H 
T 
> 
H| 
ペ 
山 
さ 
「 



























大 角 ボ ルト 六角 ソケット 四 WR 14DSHL (上 形 )WR 14DBAL 
ド WR 14DSL (HB 形 )WR 14DBAL2 
se 有 (大 角 ソ ケッ ト 別 売 ) 
フォ ー ム タイ JA000/ グ の 0 大 じじ 補 江 (| 旧 形 ) WR 14DMR 
me 5) 法 の 上 間 (上 形 ) WR14DH ( 旧 形 ) WR 14DM 
P コ ン P コ - ーッ 9.5 ( 旧 形 ) WR 12DM 
四 ーー 2 信光 (I 旧 形 ) WR 12DM2 
六角 ボル ト ・ ナ ッ ト 12 角 ダク ト 用 ソケット 








アダ ブタ (WR9DM の み ) 











(の WR 9DM 
三 Z2E 衣 ( 旧 形 ) WR 9DM | 
ら 


層 ド アタ フタ ( 旧 形 ) WH 12DV・WH 8D2・WH 8DY 





各種 ビッ ト 、 ヘ グ ザ ゴン ソケット 





JO 





7/ 信 び ソバ / 








別売 部 間 コー ドレ スイ ン パ クト レン チ ・ イ ン パ クト レン チ 




























9.5Sq 2 SQ 19Sq OCSO(] 
品名 12mm 以 下 | 13mm 以 上 C 
還 六角 ソケット (は *2) | (9) 
に と コー ド No.| 996124 | 996123 | 873537 | 874525 1 873691 
2 | 電 | 120 | 120 120 | 120 | 120 
O リ ング ]873095 873570 873187 ※874524※873690 
※ ソ ケッ トリ ング | 価格 80 120 120 























( 注 1) : P ピ コン 用 ソケット 、 エ キス テン ショ ン バ ー、 ピン アタ GE です 
( 注 2) : フォ ー ム タイ 用 ソケット 、 ユニ バー サル ジョ イン ト 、 アダプタ 共 通 で す 。 
150/200L に は ソケット ピン コー ド No.985212 \120 を ご 使用 くだ さい 。 


( 注 3) : エキ ステ ン シ ョ 





有 ジ 2/ 0 

























































































































































































































































































































































































ソケット 主要 寸法 (mm) 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 
イブ 寸法 | 品名 コー ド No. ーー 
Sd(mm) 和 上 較 | 呈 上 L2 Di D2 ンク バク ドレン 。 2 の (2) 
Bi So 還 | 
*0099-6134 WH 7DL WH 8DC2 
10mm| *0099-6126 ーー WH 9DM2 
*0099-6127 WH 12DM 
ae W5716 WM 10DBL| || WH 12DMR2 
13mml 0099-6128 WH 12DAF2 
*0099-6129 (ソケット WH 14DBL 
「4mm 0099-6138 MM アタ ブタ 使用) || 0H 145BA2 
2 16mm| *0099-6130 0 MTT 14DDL 1WH 14DDL 
WHP 18DBL ||WH 14pM 
17mm 0099-6131 WM 14DBL |WH 14DMR 
*0099-6140 WM 18DBL ||WH14PMRL 
*0099-6132 WT 16BALZBSU | WWH 14DSL 
18mm is0099-6141 | 1. 聞 12807eoy。 | WH 18DBAL2 
19mm| 0099-6133 |1.250| 一 M14 IW7/16| 19 |33|12| 一 |27.5 WH 1418PB |WH18DL 
21mml *0099-6159 on レー ーー ー |W1/22| 21 1 2 119| 29 WH T2VE (17mm ま で ) | 
22mm| 0099-6161 | " M12」M14|M16| 一 | 22 114| 30 |22.4 (WH 12DV) ー 
10mm| 0094-4291 MG6 ーー 一 10 二 』18 WH 7DL WH 14/18DDL2 
12mmL0087-3632 1 "| 一 | 一 | us lgiey| 12 | し | ニニ | 2。 に 0WR 9pM MT の E 
0095-5138 |1.650| 一 | 一 52 120134 29 WM 10pBL| | 隔 m 
0087-3539 |1.200| 一 詩 調 民 諾 40|9| 一 |25|28 NN 
13mm 0095-5139 |1.650| 一 AS ーー 本 13 522084 2 529 MM OU 
0087-3540 |1.200| 一 | 一 = 40|9| 一 | 251|28 (ソケット MMNEMMMMND 
4mm oo95-5140 1.650| 一 | 一 | "| 一 | !^ [szlzols4|zz|ze RB | アタ フタ 全 有 ) wioepe 
17mm| 0095-5141 |1.700| 一 M10 | M12 | W3/8Z 届 但 22 34 WH 14/18DBAL2 
24 25 | 29 WM 14DBL WH 14/18DDL 
0095-5149 |1.800| 一 75 57 ー WM18DBL | 本 MT8DDL 
0087-3624 | 1.550 = こ 34191 一 28 a 02226 WH 14DMRL/DSL 
19mm| 0095-5142 |1.800| 一 | M12 1 M14 |W7/162| 19 |152 24 34 | 28 2g |Q Q WH 14DCL/18DYA SN 
0095-5150 |1.900| 一 W 5 の 3 さ WH 14/18DKL [|(17mm ま で ) 
12.7 0087-3626 |1.650| 一 | 一 | 一 | 層 8 エ 
MD95E5iEGBSOO| 語 計 市 剛 寺 測 屋 思 王 | 語 天 叉 | 眼 計上 SS 34 に 四 
0095-5151 |1.950| 一 | 一 | 一 75 | 24|57 | 31 | 29 (ソケット アダ プ タ 使 用 ) 
0099-1480 |3.800| 一 | 一 | 一 125| |107 (WH 14DA) 
六 0087-3627 | 1.650 sm 40|114| 一 | 35 | 28 
角 22mmroog5-5144 |1 900 1MT4 M16 一 人 [5zT24] 34 |Sz.5| 29 
ヶ 23mm| 0087-3628 1700-ー 填 雪 OAI 人 AI 還 29 40| 15 ヒー 30 28 MR14DB0L2 
ト |24mm LV987-3629 ー |M16 |M18 ニ ーーー 24 Ne 人 
0095-5146 |2.000| 一 = 52125| 34 | 34 | 29 了 四 9 
0087-3630 |1.950| 一 = 5 有 40|[5 | 圭 28 WR 12VE、(WR 12VB、 本 
26mmToogs-5147 |2300」 一 | 一 |ー | “| の [75|2sl57 1 9 |29 | ee Wat 
27mm| 0098-5195 | 。。、| M16 | M18 | M20 | 一 27 |40|16| 一 5 
aommL0098-5196 | " ao IS0l16] 一 | 42 
0098-5197 |2.300| 一 計 75 |25| 57 29 
17mm| 0095-5028 | 。 。。。 | 一 | M10 | M12 |W38*| 17 25 
19mm| 0095-5029 | ー | M12 1M14 |W7/162| 19 28 
21mm| 0095-5030 |。。。| 一 一 | 一 |WZ| 21 60123 32 (WH 12Y) 
22mm| 0095-5031 | M121M14|M16| 一 22 32 
23mm| 0087-4527 | 。 jo| 一 | 一 | 一 We7162| 23 | | | 一 | 38 
24mmLO08 た 4528 ー |M1e |M18 ーーー| 24 計 9 
0095-5033 |3.100| 一 60|23|321 34 
0087-4529 |2100| 一 | 一 | 一 55|16| 一 | 42 
ep | PL0095-5084 3400| 一 | 一 | 一 | | ぐ [85l25|57|38|。。 較 
0087-4530 | 2.300 計 記章 隊 計測 孤 28 
umrcrsneglezaeel PP IM2 7 ニー | 陣 eee 
0087-4532 |2.400| 一 55|19| 一 | 47 
30mmFoogs-5037 |3800」 一 の IM22T 一 の [slz2els7 | 43 
0087-4523 | 2.400 の 55|19| 一 | 50 
mmrerecoeslzraen に の 1 の | ジ と relze 
35mm| 0087-4533 | 。 | 一 | 一 | 一 |W78| 35 |。。|。| 一 | 52 
36mmL0087-4534 M22 | M24 | M27 ーー| se 主 LS き 
0095-5092 | 4.600 計 100| 26 | 72 | 55 
36mm| 0095-6080 |3.500 | M22 | M24 | M27| 一 36 |72|40| 一 | 58 ー 
41mm| 0087-3636 | 4.200 | M24 | M27 |M30|W17 | 41 |e8lsgl 一 es | WP 2SSE、(WH 25) 
12mml *0098-5995 ー | 一 | M8 |W5/16?| 12 5 20 
13mml*0098-5996|1.700| 一 | MaBl 一 | 一 13 |45 21.5 
14mml *0098-5997 = Ne nMIOUI Tee 14 9 22 
17mm| 0098-5986 |2.100| 一 |M101M121W3/8/| 17 |45|10 34 の 0 
19mm| 0098-5987 |2.200| 一 |M12 1M14 |W7/162| 19 146|11| 一 | 34 | 33 2 まり = 
DEEEECI2820W 國 寺 当 司 沼 当 還 寺 六 生じ ほ ま PEKNI 抽 較 
*0098-5999|4100| 一 | 一 | 一 5 間 | 了 証 隊 8 
22mml*0098-5989 | 2.200 | M12|M14|M16| 一 22 |48|113| 一 | 36 
24mml 0031-3929 |4.100| 一 |M16」M18| 一 24 |125| 16 |100| 35 
* 在 庫 僅少 品 


J9 


7/ 公 び 人 7 


別売 部 曲 コー ドレ スイ ン パ クト レン チ ・ イ ン パ クト レン チ 







































































画 アダプタ 邊 2 2 屈曲 角度 : 
の | rr 6 了 | 和 ー | 較 後 に 対し 30* 
ライ ブ 寸 : 違う ソ ケ ッ 後に 6 コー ド No. 
ae の 4 ] コー ド No. ペー し 。 0099-2610 
| 0099-6147 N 0098-6001 
L “ 0098-6062 0095-5088 
四角 ドラ イブ 寸法 Sq | 四角 ドラ イブ 法 Sq(mm) | 屈曲 | L 計 適用 機種 
(mm) 2 ソケット 側 | アン ピル 側 | 角度 | (mm) | ~" 「NO. | 価格 ( ) 内 は 旧 形 
ソケット 側 | アン ピル 側 9.5 細 語 *0099-6147|3.900| (WH 8DY/8D2/12DV) 
9.5 12.7 5 上 1E、 帆 1 條 過 1O、 曲 MM 
127 9.5 1247 | 1 人 47 | 28 | 58 | 009960624600 1 1 ma mt 
12.7 8 0098- 6004 2 600| MR36DA WR22E、 人 用 1 が 、WH22、 WR22 WR 36DC、WR 1418DBDL2、 WR 14DSL 
19.0 0097-1429|3.900| WR 25SE、(WH 25) / 
[ 12.7 | 127 | 30'|68.5| 0099-2610|4800 | の p WR (0BMUTMDBA2140 
画 エキ ステ ンション バー (人 大 “ 
14DM14DMR/14DBDL、 WR 180BDU 
ノ ケ ッ ト 側 | | アン ビル 側 127 | 190 |30'| 81 | 0098-6001|4.800|(WH 12Y) 




















還 回 ーーー() 電 19.0 | 190 |30'|106| 0095-5088|7.700 |WR 36DA、 WR 22SE、 (WH22、 WR 22A) 


画 ビッ ト ア ダ プ タ 小 ね じ (M5~ て M8) の 締 付 作 業 に 

























































































































































































































半 Sd 
四角 ドラ イ 88 W 折 用 栓 6.35 | コー ド No.0099-6144 は 
(mm) (mm) コー ド NO. 価格 ( ) 内 は 旧 形 | の 本 体 ア ン ビ ル の み 取 付 可 能 、 
ソケット 側 | アン ピル 便 中 別売 部 品 の ドラ イブ 角 部 に は 
9.5 9.5 100 |*0099-6143| 1.950| (WH 8D2、WH 12DV) ー 取付 で きま せん 。 
叩 3600、 1918050D2 00BA2 
12.7 7 1 100 00 1 Ln tyE WW ___ ( ) 内 は コー ド No.0099-6144/0098-6006 の 寸法 で す 。 
叩 68E、( 骨 仏 嘆 人 内 0B 四角 
1 人 7 127 | 150 *0098-52102400 tt ドラ イプ L | ュー ド | 適用 機種 
叩 0BAU140BA24DH14DMR、 嘱 人 0 qmm) | mm | No. ( ) 内 は 旧 形 
1 人 7 1 1 1 6 mon Wnn アラ ピル 側 
19.0 19.0 150 | 0087-4535|3.800 |WR 36DA、 WR 22SE、 (WMH 22、 WR 22SA 9O.5 40 |*0099-614412.300| (WH 8DY/8D2/12DV) 
25.4 200 | 0087-3638|7.500IWR 25SE、(WH 25) WR 36DC、 WR 14718DBDL2、 WR 18DBAL2、 WR 14DSL、 
ーー WR 12VE/14VE、(WH 12、 WR 9DM/9DM2、 WR 12VB/ 
昌 ホル スタ 1 人 247 。 | 45 | 00991476|22700 0M12DMe、 Wh 14DBAL14DBAL2714DMy14DH、 
コー ド No.307824 「 滞 釘 :WR 14VE、 WR 16SE、 ( 暑 WH 12、 WH 12Y、 WH 14、 WR 12VB、 WR 9DM、 WR 14DMR、 WR 18DL、 WR 14DBDL、 WR 18DBDL) 
\3,500 WR9DM2、 WR12DM2、 WR14VA、 WR 14VB、 WR 14DM、 WR 14VE、 WR 168E) 190 56 *0098-6006|3.100| (WH 12Y) 

回 1 ーー コ 0 加 12 角 ダク ト 用 ソケット [形状 一 | 男 12 角 ダク ト 用 ロン グ ソ ケツ ト [形状 
D [ | 壮 二 |. の 上 低 E 倫 
一 レプ < 本 1 4 」 

5 凍 半 | Li ーー 1L | 本 [2d 
e ッ ト 側 上 アン ビル 側 ソケット 側 アン ビル 側 3 ッ ト 側 L | アン ビル 側 
四角 適 の RI 平 7N タ 2 六角 叉 は ヽ 間 に 0 ヾ 
ドラ イブ ロタ 適用 ボル ト 呼 び 径 12ー 可 ソケット 主要 寸法 (mm) 1 
Saq(mm) IS0( 小 形 ) | イン チ ね じ | H(mm) に 
形 汰 A は 12 角 *0099-6148 二 
ダク ト 用 *0099-6155 
ソケット 組 *0099-6149 | | WH 8DY、 
9.5 *0099-6156 WH 8D2、 
ク 状 B は ソ ケ *> 
i0620 半 0 *0099-6150 “ ー LWH 12DV . 
形状 C は ロン グ 0099-6157 
ソケット *0030-7582 」 W378? 















































































































申 Nr ト 用 ソケット 組 | 形状 -p 画 6 角 ダ クト 用 ソケット [ 形状 - 還 ピコ ン ・ ス ナッ プ コ ン ・ 木 コン 用 ソケット 
古 了 ー イ 黄 ト 上 | 人 |。 人 
9 呈 の | 提 一 穫 し 旬 
sq ー L2 | で 

ソケット 側 アン ビル 側 ソケット 側 L 









































































































































































































































四角 EPS と 六角 又は 
ドラ イズ 寺 品名 コー ド No. ME 12 角 - 配 本 
Sdq(mm) ISO( 普 通 ) ||S0( 小 形 ) | イン チ ね じ | H(mm | L | |LlDp 
1 っ | *0099-3658 ra law| js 195152 | 一 WR 36DC、 WR 14/18DBDL2、 WR 18DBAL2、 “ 

2 状 一 mm WR 14DSL、 WR 12VE、 WR 14VE、 WR 16SE (WH 12、 
クト *O099-9659 52 | 20 | 18 WR9DM、 WR9DM2、 WR12DM、 WR 12DM2. 
ケッ ド 委 *0099-2613 95 | 52 | 一 WR 12VB、 WR 14DBAL/DBAL2、 WR 14DH、 WR 14DM、 

127 0 13mm M8 | 一 還 13 19.5 WR 14DMR、 WR 18DL、 WH 14、 WR 14VA、 

了 *0099-2614 52 | 20 | 18 WR 14VB、 WR 16SA、 WR 14DBDL、 WR 18DBDL) 

用 状 一 
ソケット 本 *0099-2615 で | 且 す Pe 呈 員 95 1.S2 | 憲 WR 14DSHL 

*0099-2616 52 | 20 | 18 WR 18DSHL 
中 00 弄 フォ ー ム タイ 用 ソケット (くさ び 式 ) 弄 フォ ー ム タイ 用 ソケット [| WH 12Y 用 | 
| 4 1 1 iT。  ・ 隙 " 訂 | 
H Sq H 上 悦 2 | | Sa ト | 
ソケット 側 アン ビル 側 ソケット 側 ト アン ビル 側 ソケット 側 
四角 適 R 平 7 ボ タ 和 六角 又は ヽ ヽ ト ) 還 
ドラ イブ 品名 コー ド No. | シ 状 | 価格 JUAN WImW|) ん の , 導 村 和 
Sq(mm) 0( 聞 [IS0 ぬ 有 イン チ sC| Hm LE [hlblpilpz 
フォ ー ム 
9.5 | タイ 用 | ね じ 式 | *0099-6159 | 一 | 3.800 一 21 |125| 24 |119| 29 | 22 |(WH 8DY/8D2/12DV) 
ソケット 


























* 在 庫 僅少 品 


40 





) 1 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





FISUP 




















































鉄工 |6.5mm| | 本 エ | 13mm 主語 | | 鉄 エ 6.5mm 語 語 | | | 鉄 エ 6.5mm| | 本 エ |13mm ) 41 
@ 軽量 ・ コ ン パ クト @ 軽量 ・ コ ン パ クト 
@ 高速 タイ プ 
ーーーーー 206 一 
148 
\10,700 \10,700 \18.600 
回 胃 回 人 @ 隊 品 陣 
鉄工 | 13mm | | 木 エ |36mm ) 43 員 鉄工 | 13mm | | 林 エ |40mm 3 鉄工 | 13mm | | 森 エ |30mm 
@ テー バー 式 ド リル チャ ッ ク で スピ ンド ル と | @ サ イド ハン ドル 取付 け 
ドリ ルチャ ッ ク 中 心 の ズレ が 小さ く 、 位置 が 選択 可能 
高 精 度 の 穴あけ が 可能 @ ハイ バ パワー720W 
@ ハイ バ ワ ー860W モ ー タ ー 搭 載 モー ター 搭載 
| 360 唄 379 





D 13SB 










で 午 . 
D 13 


。 


387 












































7/ 信 び ソバ / 


鉄工 | 10mm | | 木 エ |25mm 41 中 
『ーーーーーーー 266 一 ーー 








D 10SC 
\14,500 


回 還 
ボディ 


2『 較 座 掘 り ド リル 


林 エ [36mm] 区 エ 13mm] 許 加 


@ 座 掘り な どの 大 径 穴あけ 作業 に 
@ 垂直 ガイ ド に 取付 け 可 能 








| 388 
































































































100V  \26,000 100V \24,500 DIM-13A DW 65YA 
200V| \31,200 200V| \29,500 \30,000 \29.800 
回 較 回 瑞 回 國 回 SB@⑳ 較 固 
別売 部 上 
) 43 ) 43 ) 43 ノビ ロ PHH 
@ スタ ンダ ー ド タイ プ @ ブレ ー キ 付 で 効率 アッ プ @ タン ブラ ー 式 スイ ッ チ に より 画 垂直 ガイ ド 
@ ソフ ト グ リ ッ プ で 滑り に くく 、 @ ソ フト グリ ッ プ で 滑り に くく 、 正 逆 転 切替 え が ス ムー ズ で 、 コー ド No.335805 
操作 し や すい 操作 し や すい ドリ ル の 抜き 取り が ラク に 行え る \14,800 
DW 65YA、 
ーーーーー 362 ーーーーー」 適用 機種 D 3613DA、 
」 DV 3620DA 
」 凶 犬 ドリ ル 長 ざ | 330mm※ 
最大 ! 欠 径 ( 木 申 ) | 40mm 
最大 只 径 ( 卒 掘 )| 65mm 
DW 30 DW 30B DW 30YA 量 1.9kg 
\20,000 \21.500 \24.800 ※ 垂 直 ガ イド の スト ロー ク は 290mm で す 。 ま た 、 
使用 で きる ドリ ル の 長 さ は 最大 330mm で す 。 
樹脂 ルキ 樹脂 品 | 330mm を 超え る 長い ドリ ル は 使用 し な いで く 
最大 穴あけ 能力 mm | チャ ッ ク 叉 電源 | 電流 | 電力 | 回 転 数 6 質量 | コー ド 加 准 付属 上 
D 6SB 13 一 2,.700 | ね じ (U3/8?-24) 6 
D 6SH 6.5 g ーー 0.5~ て 6.5 100 | 2.5 | 240 | 4.300 | チャ ッ ク 6.5TLRA 0.9 |2 心 ・2.5| ス トッ パ 組 、 チ ャ ッ ク ハ ンド ル 
ー 還 テー パ ( ジ ャ コブ ス No.1) 本 oo 
DG-6 6.5 2 0.5~ て 6.5 100 12.5 1 240 1 2.700 チャ ッ ク 6.5EL | "| 2 es チャ ッ ク ハン ドル 
_ | 1.0<10 ね じ (U3/8/-24) 5 Re 
D 10SC 上 25 (15e10) 100 チャ ッ ク 10TLRB 2 心 ・2.5 | チャ ッ ク ハ ンド ル 
ー 100 上 2 チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
D 13SB 9 36 1.2 て 13 @200 560 1.200 | テー パ ( ジ ャ コブ プス No.6) 13EL | 2.7 スト ッ パ 組 
100 ね じ (U1/2Z-20) ga の 00 シト クレ Wi ドリ リン トリ 
ら IIIIISG wm 200 720 650 |13VLB.p ハン ドル ジョ イン ト 、D ハ ンド ル (ボル ト 1 本 ) 
加 晴 ね じ (U1/27.20) 5 oi に 
DM-13A IRC1 30 1.5 ン 13 100 520 OO チャ ッ ク 13VLD-D 2 心 ・ の . ら | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サイ ド ハ ン ドル 
S 2 ね じ (U1/2Z-20) 
DW 30 EC) 36 中 Si3 100 860 | 1.200 13VLD-D 
ー 上 ね じ (U1727-20) = | 韻 語 4202 半 0022 リ ル 
DW 30B 上 3 36 1.5<193 100 19.0 | 860 | 1.200 13VLD-D 2.6 | 2 心 ・5 スト ッ パ 組 
陣 ね じ (U1/27-20) 0 
DW 30YA| 13 36 呈 52 シ 13 100 19.0 | 860 | 1.200 13VLRB-D 26 2/D: 5 
間 ね じ (U1/2-20) 、- | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
DW 65YA| 13 36 65 5 で 19 100 | 9.0 560 1.200 13VLRB-D 2.9 | 2 心 ・5 スト ッ パ 組 
































_ し 還 際 時 本 スリ ッ プ 沸 病 間 へ 問 際 


※ 補 給 用 チャ ッ ク 10TLRB の 把握 能力 但 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 (RH 納 〕 又 は 注文 生産 機種 (納期 約 3 か 月 〕 


机 有 


Pd 
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7/ 公 び 人 バ / 


コー ドレ ス ドリ ル 


ゞ 













レー 本 7 潮 生 13mm | は エ 40mm| 








EE ルン 


鉄工 | 10mm | | 木 エ |25mm 
@ キー 付 チ ャ ッ ク 採 用 で 





垂直 ガイ ド @ 押し 付け や すぐ く 使 いや すい D 形 ハン ドル & コ ー ド レス 先端 工具 を 確実 に 保持 
標準 付属 @ 作業 が 止ま り に くい 還 ms 1〔: 348 一 ーーーーーー] 
1 本 人 2 当社 初 電 子 ク ラッ チ 搭 載 ーー 
*1 ーー 













2 | 





MM 





い ーー ーー ーーー ュ ーーーー・ ャ ーー ニー トー ーー 


ラク な 姿勢 で 
キレ イ な 穴あけ 


3 ゆ 
D 3613DA 


昌 較 (XP) \61,600 
2.5Ah BSL 36A18X1 個 ー 
急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 


(XPS) \75,600 
BSL 36A18X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 ) 垂直 ガイ ド ・ ケ ー ス 付 





























NO 語 主 eo 
トン < 較 全 レス トリル の み 細 串 7・ 趣 唱 完 ご 参照 くだ さい 。 \1 6.1 00 
2 0 me 因 脂 フラ シン イマ データ ー = 上 宙 脂 
3 392 の 押 較 ( ご リプ 16 9| 画 | 交 gz 7 マニ ロウ の の 回 口 陣 
ん ー 段 変速 ドリ ル 別売 部 画 補 可 ド リル 
Er m ョ フッ ク (982593) 
@ 最大 出力 710W の 強力 モー ター @ アル ミダ イカ スト ボディ と 1 41 5 


@ 滑り に くい ソフ ト グ リ ッ プ プラ スチ ッ ク 内 筒 式 二 重 絶 緑 構造 の 採用 














| 290 


に 点 
ー 


ee ーー ツク 
』 に きい % 
強 


八 








































品名 | コー ド No.| 価格 | 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
D 10VH2(D 6V2、 
2 982593 」1.300| 1oV2、 D 1ovn) 
(D 10SD、DS 10V、 
D 13VF コ ク |305411| 830|5 1sV、 Ds13V) 
\32,100 \29,500 フ |317676| 300|D 13VF 
a mm 人 ク |321612| 160|(D 10VH) 
回 回 の @⑳ 男 回 の 還 @ リン / メ / 中 Hmih 
椎茸 ドリ ル 電子 ドリ ル 















































10,000 回 転 ) 81 中 ) 43 鉄工 | 8mm(w ぁ /13mm (Wsw) | | 木工 | 18mm(/30mm 
@ 二 重 絶縁 構造 @ 軽量 1.4kg @ 低速 域 で 枯 り の ある フィ ー ド バッ ク 制 御 付 @ 低速 域 で 枯 り の ある フィ ー ド バッ ク 制 御 付 訪 還 
@ 高速 10.000min で 高 能率 @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 
| 278 | 360 | 9 | 
115 人 所 142 
岬 パ 140 
\21,.000 \34.800 \33,700 
回 較 較 回 69 ロ の 全 回 69 は の 田上 
能力 mm チャ ッ ク 回 転 質量 1 充電 当たり の 作業 量 ( 目 安 ) 
形 名 ーッ ュー Af が ー- タ イヤ コア | 。 。。 | 能力 人 > [224x 厚 さ 120mm| の 8x 厚 さ 1.6mm 標準 付属 品 
鉄工 | 木工 | 護 最 り | 7 ャ コア Lny バット コ | mm | mW t 回 分 | | kg PP と フキ) (SPCO) 
電池 カ パ ー、 チ ャ ッ ク ハ ンド ル 、 
_」。 | 高速 0<1.400 2 の.5AL。 2.5Ah |。 サイ ド ハ ン ドル 、 デ プス ゲー ジ 
D 3613DA | 13 | 40 | 65 120 160 200 | 15<13 | 穫 吉 01.000 2 | (My) | 約 75 個 | 7Mv) 交 300 個 と XpS 仁 様 の み : 垂直 ガイ ド 
(P.41 参 照 ) 





















































2 最大 穴あけ 能力 mm チャ ッ ク 能 力 | 電源 | 電流 | 消費 電力 回 転 数 間 語 園 8 EK き 
D 10VH2 25 10 1.5 ン 10 7.2|680| 0<2eoo の 1.4|2 心 ・2.5| チャ ッ ク ハ ンド ル 、 ケ ー ス 
ま 上 ね じ (U1/2?-20) 、 キ ー レ 5 需 ま 5 ー 
D 13VF 32 5 2.0~<13 中 品 陣 0 0-850 スチ ャ ッ ク 、13VLRD-N |2.0|2 心 ・2.5| サイ ド ハ ン ドル 、 ケ ー ス 
D 13VK (高速 ) 0<2.900 | No.6 ジ ャ コブ ステ ー パ 9|2 心 ・25 チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サイ ド ハ ン ドル 、 


デプス ゲー ジ 、 ケ ー ス 
ad の 0 バシ ンド リ レ 語 0 の 


(低速 ) 0<1.000 | チャ ッ ク 13EL-J 
































DW 12SA(S) 12 0.5-6.5|!00]40| s80 | 10000 2C ン srt 。 中.4|2 や ・2.5| スト ッ パ ( 穴 あけ 深 調 整 装置) 
[ カー ボン ブラ シ (予備 用 ) 2 個 
、 。 、 っ 。| チャ ッ ク ハン ドル 、 サ イド ハン ドル 、 
D 13VA2 30 13 1sc18| |72| 700| 300-1200 | oo 6 25 AM ジョイ ント 
(高速 ) 18 | (高速 ) 8 |,。 (高速 ) 5002.000 | チャ ッ ク 13VLD-D 、 。 。| チャ ッ ク ハ ンド ル 、 
42 上 還 較 結 (低速) 30 | (低速) 13 1 や 13| 人) sooc1250 | 2 や ・ 人 2.5| サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ パ 





( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 *1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 





Ei カーボ シフ ラン Ne チ ィ 大 びび 人 7 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


ドリ ルス タン ド 


@ 別売 部 品 の バイ ス 組 (コー ド No.954280) を 取付 ける と 材料 を 固定 で き て 便利 で す 。 | 詳 呈 売 部 本 ドリ ルス タン ド 








男 バイ ス 組 還 角 の み 用 部 品 
(D10-DS2/D13-DS) (D10-DS2 ( 旧 形 DL-433) ) 
コー ド No.954280 \6,500 
最大 把握 寸法 98mm 





| 馴 馬 調 議 貞 
中 較 
0 乱 電 に 

中 ヾ 導き 


角 の み 組 

















Cr 道 用 
フ C ) Mi | 人 や 
旧 形 (FD 10SA2、 
@D10-DS2(DL-433) 8(2 分 6)| 8. 941925 FD 10VA2、FD 6SA、 





D 10SC・D 10VH2・ 


FD 10SA、FD 10VA、 


9.5(3 分 2 届 )| 9 941924 FV 12VA、DL-1FA、 


D 13VK・DW 30・DW S30B 





NO、 



























































で 旧 形 (D 6V2・D 10SD・ 12.7(4 分 2) | 12.7 941926 の 
D 10VE・D 10VH・D 13V・ RS - 
BUW-SH3) 角 の み 組 に は 、 取 り 付 け ホ ル ダ お よび 角 の み 部 品 セ ッ ト (DL-463) が 必要 で す 。 
\1 4.300 た だ し 、 現 在 販売 し て お り ま せん 。 
コラ ム の 高 さ コラ ム の 径 雛 の 最大 送り スイ ンク 。 ベー ス 作 業 面 R 亜 ジ ロ 
形 名 20 50 人 8 0 人 ドリ ル 保 持 方 式 | 質量 kg 標準 付属 品 
D10-DS2 450 25 60 らら りら 約 160x170 の 43 マウ ント 式 6 4 ゅ 42 ス リー ブ 、 木 ね じ 3 個 4.8mmx32 
* ス イン グ : コラ ム 端 面 か ら 雛 の 中 心 ま で の 2 倍 の 寸法 
別売 部 品 ドリ ル ・ コ ー ド レス ドリ ル ・ コ ー ド レス 振動 ドリ ル 
画 超 硬 火打 座 掘り カッ タ (3 枚 刃 ) 画 15mm 火打 座 掘り 用 木工 雛 画 送り ハン ドル 画 チャ ツ ッ ク アー バ 
一 人 で テコ を 利用 し て 
118 穴あけ 作業 を する 時 に 
「ー 118 一 - し ー 0 " 使用 し ます 。 
1 15 ト - の NN ググ グマ ニニ ーー ニー 10 ーー ーー 
レーー 151 一 一 
ロ 豆 伴 | コー ド 適用 機種 コー ド L 寸 法 適用 機種 コー ド 適用 機種 
品名 mm No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 No. 価格 mm | ( ) 内 は 旧 形 is 0 2 クノ No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 














Me No.6 13mm 用 |950266 

超 硬 火 打 座 据 り 

02000000 DV 3620DA、(DW 65Y DU-PN2 ジャ コブ ス UN 
65 |* 959667 HE USM2B00|06 旨 全 0 1500| [DUPN2、 


BUW-SH3、PU-PMS) 


還 No.3 16mm 用 |950267 
0 15 |* 939823| 1.400 























) 421 。 
最大 把握 幅 (13mm キ リ 使用 時 ) 


120- イ ーーーーーーー 390 一 ーー 





















































汎用 タイ プ 
\/2.800 
回 9 の 田口 還 
の 最大 穴あけ 能力 mm | チャ ッ ク 能 力 | 電源 | 電流 | 消費 電力 回 転 数 | ふと ころ 深 さ 6 量 | コー ド 還 ロ 
9( 高 速 ) *| 18( 高 束 ) サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ パ 、 
13( 代 速 ) ls0 (| ( 高 束 チャ ッ ク ハ ンド ル 、 ハ ンド ル 、 
肖 相 ョ 00>2 000 ね じ アジ ャ スタ ー、5mm 六 角 レ ンチ 、 
D 13VE ホー ルソー Se13 100 6.3 600 (低速 ) 80 (U1/2Z-20) 3.5 |2 心 ・2.5IM4X6 ナ べ ね じ (2 個 )、M6x10 
(鉄工 ・ 低 速 ・35) 300>1 250 チャ ッ ク 13VLD-D 六角 穴 付 ボル ト (2 個 ) 、 
(コン ビシ ュー) コン ショ ュー、 9 パチ 、 
ケー ス 
* 電 気 ド リル の み の 場 合 は 、[ ] 内 の 能力 と な り ま す 。( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 ※* 在庫 僅少 品 


それ 以外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


ー は 8 一 上 ーー きま HH 万 IN 
I ロ |*w Ore 記 層 夫 (ルミ ルー 【e mas 【 和 rm ー 節 変速 (ai の RM 樹脂 ボディ 咽 層 5 向 人 人 人 TREE 43 


7/ 公 び ソバ / 


ポー ラー 用 スタ ンド 


@ フリ クシ ョ ン フ ッ ク に より 穴あけ 深 さ の 
異な る 材料 で も スピ ー デ ィ ー に 位置 決め 可能 





だ も ロ 且 半 D 13VE・D13-DSE 





画 アジ ャ スタ ー 
コー ド No.312828 
\1.600 


画 コ ン ビ シュ ー 
コー ド No.312827 
0 


」 の 43 マウ ント 径 












別売 部 品 ( 旧 形 )D 13VD・( 旧 形 )D13.DSD 











D13-DSE 講和 














画 上 形 当 て 金 画 C じ チャ ン ネ ル 用 当て 人 金 
y33.900 コー ド No.312839 コー ド No.312838“ コー ド No.312840 * 
\10.900 \18.500 Y3.900 
形 名 ーーー トコ ラム | ヘッド 1 標準 付属 品 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
加 二 ハン ドル 、M4x6 ナ ベ べ ねじ 、 ア ジャ スタ ー、 
鉄工 ・35 | ステンレス | アル ミ ル 、MM ーー D 3613DA、D 13VC、 
D13-DSE 13 | . 球 工 ・ 1.2 | 5mm 六 角 レ ンチ 、M6x10 六 角 穴 付 ボ ルト 、 
(コン ピ シ ュ ー) | (パイ プ ) |[( ダ イカ スト ) RC (D 10SD、D 13TA) 




















タッ パ 
ね じ 立 て 鋼材 |5mm 語 語 | | | ね じ 立 て 鋼材 |8mm 放 語 | 「 ね じ 立 て | M16 ) 21 員 
@ 細 径 専用 タツ ッ パ @ 低速 域 で 村 り の ある フィ ー ド バッ ク 機 能 付 @@ 反動 の 少な い イ ン パ クト 方 式 


@ 標準 付属 品 で 1/2“ と M12 の タッ プ 作 業 が 可能 


ビーーーーーーーー 410 一 ーーーーーー 304 



































2 一 二 「 
* 142 
175 209 
\45,700 | \53,100 \79,.000 
樹脂 樹脂 樹脂 
回 の 較 回 GO の 男 回 の 較 
形 名 ね じ 立 て 能力 mm sl MI 本 に 2 且 上 準 付属 品 
鋼材 :M3>M5 ね じ 立 て 0 こ 380 | ね じ (3/8^-24) 、 | チャ ッ ク ハン ドル 、 
UT 5V テル ミ :Ms>M6 22 | 210 | 記 り 0-870 チャ ッ ク 6.5TL | 9 | 2 や ・ 人 5 | サイ ド ハ ン ドル 
鋼 材 :M3>M8 ね じ 立 て | テー バ (No.2 シ ョ ー ト 衣 5 き 2 
UT 8V | 鏡 鉄 砲 金 : M3 こ M10 の 30 | 285 60<330 ン ョ ラッ シーツ | 2 ィ ク 2 ら AN 
ア ル ミ :M3>M10 戻り 120 こ 660 | チャ ッ ク 10EL 
ー _」 W1/2? タ ッ プ ホル タダ 組 、 
UT 14Y | 2ー ト ル ね じ :M8、M10、M12、M14、M16 38 | seo 2.100 還 2.5 |2 心 ・2.5 | M12 タッ プ ド ライ ブ 、 
ユニ ファ イ ね じ : 3/8?、1/2/、578 0 























( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 如 れ が あり ます 。 
































o AZ エー 
別売 部 品 タッ パ UT 14Y 形 還 タッ プ ホ ル ダ 用 ピン 四 O 〇 リン グ ネン 径 と 下 穴 の 関係 
- M8<1/2^ (形状 A・B) P-32 (形状 A・B) 信 ー ト ル 並 目 ね じ 

画 タッ プ ホ ル ダ 組 ・ 各 部 主要 寸法 と 適用 タツ プ * 印 は 標 { 付 属 品 228 II ね じ 径 (mm) | ビッチ (mm) | 下 穴 径 (mm) 
K[ 形状 A 形状 B 形状 C M14~>M16 (形状 C) P-38 (形状 C) 0.5 どら やど 6 

| 画 員 コー ド No.995297 コー ド No.995298 0.7 OB O 

$ あ 基軸 人 時 ee 9 

| 垂直 アタ ッ チ メン ト 2 
dl 隊 四 旨 ーー」 UT 14Y 用 人 0 計 認 905Ni 











コー ド No.996352 






































適用 タッ プ サ イ ズ | タッ プ 取 付 部 寸法 | タッ プ ホ ル ダ 組 1.25 | 68~<6.9 
品名 コー ド No.| メー トル | ユニ ファ イ | シャ ンク 径 | 四角 部 | 主要 寸法 (mm) | 価格 ー 5 5 2 s08 
ね じ |IUNC・UNF| d k L D 1 1.75 0.8 104 
M8 タ ッ プ ホル タダ 組 A |995308| M8 ーー 6.2 | 5 | 49|36|127|10.500 。 | | 還 芝 5 の 2 
M10 3/8? タ ッ プ ホル タダ 組 | A |995280| M10 378 7 | 5.5 | 49| 36 |12.7|10.500 『 20 | 140>14.2 
M12 タ ッ プ ホル ダ 組 B |995283| M12 | 一 | 85| 6.5 |50|36|127IO0.500 議 
1/2? 々 タップ ホル ダ 組 *BI995281| 一 1/2 9 7 | 50|361127|10.500 。 坦 。 切削 油 
NE S ま ペン 次 性 切削 
M14 タ ッ プ ホル タダ 組 C |995300| M14 一 10.5| 8 |521| 42112.7|10.900 種 油 、 非 溶性 区 前 油 
軽油 、 ス ピン ドル 油 
5/8? タ ッ プ ホル ダ 組 C |995282| 一 5/8 lM2 9 |56|42 1|12.7|10.900 アル ミニ ウム | 経 肖 
M16 タ ッ プ ホル ダ 組 C |996341| M16 一 12.5 | 10 |56| 42 112.7|10.900 鋳鉄 切削 油 は 不要 で す 





























* 在 庫 僅少 品 


44 I ロ |** Os 業 加 P 彩っ (ルミ ブレ ー キ 付 (EE 【 錠 esse ー 邊 変速 【 | 2 ( 人 








21 5 ー ボ ン ブ ラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


[コー ドレ スト 注 j ァ と AU の 


圧倒 的 な ハイ パ 


大 径 穴あけ も パワ フル に 対応 ! 





アン ンー 


MULTIVOLT 


ョ ッ ン ン ノノ イー ンク 
// ノ // タ イタ ノ と 4 


ムル に ジス ルム 2) 
[スー パー ウッ ドコ ア 使 用 ] 





ノン 且 生 Im 人 
@ 大 径 サイ ズ の 穴あけ も 楽々 こなす ハイ パワ ー 
@ 高 効率 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 
@⑯ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 
[RFC] 機 能 搭載 ※2 ほそ > そそ ぐふ そ ふ 






262 


DV 18DBL2 
アデ 詳 (2LXPK) \75,600 


BSL 36A18x2 個 
5.0Ah 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN 。。Y91.800 


了 居 バハ 闘 有 プラ シン イデ ー タ ー 
@ の 所 BDD 国 の =y 々 た と 


別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に は 
別売 部 品 の M4 ね じ セ ッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 





(ビッ ト 別 売 ) 





7/ 信 び 7 


最大 トル ク 


を | 36v 諾 ST 人 W レ 7 


@ 大 径 穴あけ が 可能 で 作業 用 途 が 大 幅 に 拡大 

@ 連続 作業 性 能 の 大 幅 向 上 

@ 高 効率 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 

境 各 522 の 50 アー スヨン トロ ー ル 
[RFC] 機 能 搭 載 ※2 


(ビッ ト 別 売 


DV 36DA 


2 較 (2XP)  \76,600 
2.5Ah BSL 36A18x2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


ト 4 間 W0。 _ \31.800 ンジ ンク ンス 


REFRCTIVE FORCE CONTROL 


@ の 所 GOO 回 


別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に は 
別売 部 品 の M4 ね じ セ ッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 


最大 トル ク %| | クラ ッ チ 
14.4v 人 著 罰 
@ 大 径 サイ ズ の 穴あけ も 楽々 こなす ハイ パワ ー 


@ 高 効率 ブラ シン レス モー ター 搭載 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 


[RFC] 機 能 搭載 *2 | I 











DV 14DBL2 
6.0 (2LYPK)\68,700 





BSL 1460X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


側 (NN) 。。Y90.800 


プラ シン マイ データー 
p/ 司 樹脂 リン フケ フ ア ア 
(@ の の 問 め 品 和 同伴 し 2 7 マー 


別売 部 品 の デプス ゲー ジ ( コ ー ド No.303709 \160) を 取り 付け る に 
別売 部 品 の M4 ね じ セ ッ ト ( コ ー ド No.370651 \340) が 必要 で す 。 





(ビッ ト 別 売 





















































レ 能力 mm チャ ツク 能力 最大 トル ク 回 転 数 無 負 荷 打撃 数 亜 > ロ 
6 穴あけ ね じ 締 め mm | Nimikgfrcm) | min*( 回 分 | min'( 打 台 / 分 | 付け チャ ッ ク Me 
モル タル : 20 AZ00120000S Na6006 低速 低速 低速 ね じ (U1/2" -20) 

DV3eDA | 計上:29 コン クリ ー ト ブロ ッ ク :21、 座 据 り :76 | 15>1g| 991.40 が | OCS00 | 0 て 7S00 | キー レス チャ ッ ク 人 
アル ミ : 16 スー パー ダイ ヤ コ ア ※3( モ ル タ ル ) : 65 高速 : 高速 : 高速 13VLRX.N サイ ド ハ ン ドル 
NEO の スー パー ウッ ドコ ア *3( サ イデ ィング ) : 220 80(816} | 0-2.100 | 0~-31.500 
モル タル : 16 木 ね じ : の 10X90、 小 ね じ :MG 低速 : 低速 : 低速 : ね じ (U1/2"-20) 

DV 18DBL2 | 鉄工 :13( 板 厚 1.6) コン クリ ー ト ブロ ッ ク :21、 座 掘り : 76 136{1.387} | 0<500 | 0<7.500 ドー レス テ ャ ッ ク 電池 カバ ー 
アル ミ : 13( 板 厚 1.6) スー パー ダイ ヤ コ ア *3( モ ル タ ル ) : 65 高速 : 高速 高速 Le サイ ド ハ ン ドル 
木工 : 76( 板 厚 18) スー パー ウッ ドコ ア *3( サ イデ ィング ) : 170 801816] | 0-2.100 | 0~-31.500 
モル タル : 14 木 ね じ : の 8X100 低速 :110 低速 : 低速 : 、 - 
鉄工 : 13( 板 厚 1.6) | 小 ね じ :M6 1.1221 0<400 | o>eooo を じ (O1 グ 20) | 電池 カバ ー 

DV 14DBL2 、 6 1.5<19| 言 計 っ ・ ro キー レス チャ ッ ク | 2.1 Re 
アル ミ : 13( 板 厚 1.6) スー パー ダイ ヤ コ ア 3( モ ル タ ル ) : 65 語 速 0 ・ 本 巡 ・ 13VLRX-N サイ ドバンド ル 
木工 :65( 板 厚 18) スー パー ウッ ドコ ア *3( サ イデ ィング ): 120 (61 、 | Oc1.800 | 0<27.000 

作業 内 容 ( 位 :mn) の 8x 深 さ 30( レ ン ガ ) 621 x 厚 さ 30( ラ ワン ) 木 工 備 の 21 x 厚 さ 25( ラ ワン ) 木 工 備 

DV 36DA 2.5Ah(MV) 約 360 個 2.5Ah (MV) 約 700 個 ー 

DV 18DBL2 5.0Ah(MV) 約 300 個 ー 5.0Ah(MV) 約 580 個 

作業 内 容 ( 位 :mm) | の 10x 厚 さ 30( モ ル タ ル ) デ ル タ ゴ ン ピ ビッ ト | の 10x 厚 さ 1.6( 軟 鋼板 ) 鉄 工 釧 の 10x 厚 さ 76(SPF) 木 工 備 の 8X 長 さ 75( 米 松 材 ) コ ー チ ボル ト 

DV 14DBL2 6.0Ah 約 185 個 6.0Ah 約 150 個 6.0Ah 約 325 個 6.0Ah 約 360 本 











*] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 





※1 間 性 体 締 付 トル ク (パネ 性 の な い 則 性 体 を 全速 回 転 か ら の 衝撃 に より 直接 締め 付け た 場合 の 測定 値 ) 坂 動 ド リル 用 ドリ ルビ ピット ・ コ アド リル は P.55・66 を ご 参照 くだ さい 。 

















※2 の や 一 アリ アク ティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が の か り 、 モ ー タ ー の 回 転 速度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 本 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 


REFICTIVE FORCE CONTROL 


※3 コア ドリ ル 作 業 は 、 ド リル モー ド で ご 使用 くだ さい 。 


追い 締め 1 寺 


7/ 信 び 人 バ / 


EzAPA ジル 
VLBINYC】 ロロ *Im *Im 


@ ブラ シレ スモ ー タ ー 採 用 で 作業 スピ ー ド 大 幅 ア ッ プ 、 @ ブラ シレ スモ ー タ ー 採 用 で 作業 スピ ー ド 大 幅 ア ッ プ 、 
コン パク ト 化 を 実現 [ 184 コン パク ト 化 を 実現 
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DV 18DBSL DV 14DBSL 
(2LXPK)\71,600 ロ (2LYPK)\64,400 

和 間 BSL 36A18X2 人 BSL 1460x2 個 
名 充電 序 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 人 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


体 | NN) \23,200 (ピッ ト 別 売 ) 体 | JNN) \22. 200 (ピット 別売 


電池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 | 売 電池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 


- 寺 が 樹脂 プラ シン イデー ター ー = が 樹脂 ンク ク 2 ち た 
@ の 四 の BDD 思 ど 2。 | 量 @ の 思 G ロ BDPC 四 ら 2 














プ テ シ ンタ データー NE ト ルク ※ の ッ チ プラ シン イデ ーー ター 
ンジ クジ 10.8v ング 10.8v 較 入 2 





@ 電気 工事 ・ 設 備 工事 に @ 電気 工事 ・ 設 備 工事 に 
@ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ @ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ 
@ モー ド 切 替 で 様々 な 部 材 の 穴 あけ に 対応 @ モー ド 切 替 で 様々 な 部 材 の 巡 あ け に 対応 








162 
| 較 | 181 | 





の ーー ン 3 
1 
リー/7 2/、 ぐ / 衣 


ーー 男 三 
リ テ / ガ </ 、/ 


oO' ら YA 
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ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 
コン バク ト ハイ バ パワー 


1624 計 38 




















DV 12DD の DV 12DA 。 こら us 


スピ ビー ディ ー 人 0 (2LS) \40,500 邊 (2ES)\27,000 
BSL 1240MX ク 2 個 BSL 1215X ク 2 個 
急速 充電 器 UC 12SL ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 12SL ( 約 22 分 ) ・ ケ ー ス 付 


間 昌 1 7/O 0 回 / 分 敬 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 敬 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
詳 。25,500 js な | の BBODDC 因 | 思 の 所 @ ロ BDDC 四 


形 名 能力 mm チャ ッ ク 能 力 最大 トル ク 回 転 数 無 負 荷 打撃 数 


了 本人 人 NN \20.200 体 | (NN) \13.500 
の み |1F ド 








取付 け チ ャ ッ ク | 旧 量 | 標準 付属 品 








ね じ 締 付け mm N・mikgf-cmj | min' (回 / 分 } min” 打撃 / 分 } kg 
鉄工:13( 板 厚 16) 
鉄工 : 厚 1. 、 eo ね じ (U1/2"-20) 
DV 18DBSL | アル ミ : 13( 板 厚 1.6) 83 ' に に に コー の ルン 7 ん 
木工 :50( 板 厚 18) 2 の 13VLRU-N 
コン クリ ー ト ブロ ッ ク : 21 
ルル タレル (18 5 5 
( まき な ね じ (U1/2"-20) 
鉄工 : 13( 板 厚 1.6) “ 低速 : 60(612 :0-350 Deg250 記 | 隊 
DV 14DBSL | ルミ 13 ( 板 厚 1.6) : 1 高速 :40(408] | 高速 :0 こ 1.500 | 高速 :0<22.500 | 2 フク 1 電池 の パ バ 
木工 : 45( 板 厚 18) ペ 
( ここ に ね じ (U3/8"-24) 
DV12DD | 共 - 0 3 1 1 OO.600 キー レス チャ ッ ク | 1.2 | 電池 カバ ー 


>: M6 速 :0<1.700 | 高速 :0<25.500 


10TLRM-N 





ね じ (U3/8"-24) 























鉄工 : 10 :: の 5.8xX45 速 :0 こ 350 速 :0 こ 5.250 BR 
DV 12DA 遇 SH SR キー レス チャ ッ ク | 1.2 | 電池 カバ ー 
: M6 :0<1.400 Oc32(WOOOMINOET SS 
0 了 ま GSRSS0( ピ が ) の 9x 厚 さ 30( ラ ワン ) | oe18x 厚 さ 18( 米 松 材 ) | の 6.5X 厚 さ 1.6( 軟 鋼板 ) | の 8X 深 さ 30( モ ル タ ル ) | ゅ 5.8X 長 さ 45( 米 松 材 ) 
[ レン ガ 穴 あけ 木材 穴あけ 木材 丸 あ け 金属 丸 あけ モル タル 穴あけ 木 ね じ 締 付 





DV 18DBSL 5.0Ah(MV) 約 200 個 5.0Ah(MV) 約 1.300 個 ー 一 ー 思 


の 10x 厚 さ 30( モ ル タ ル ) の 8x 長 さ 75( 米 松 材 ) 
DV 14DBSL モル タル 穴あけ 木 ね じ 締 付 一 一 ーー ーー 


6.0Ah 約 210 個 6.0Ah 約 220 本 
DV 12DD 4.0Ah 約 450 個 4.0Ah 約 170 個 4.0Ah 約 45 個 4.0Ah 約 270 本 
DV 12DA 1.5Ah SA 1.5Ah 約 35 個 1.5Ah 約 10 個 1.5Ah 約 55 本 

※ 剛性 体 締付け トル ク : バネ 性 の な い 剛 性 体 を 全速 回 転 






































ir カー ボン フラ シ Ne チ ィ 大 びび 人 7 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


コー ドレ ス 同 】5 の 




















MULTIVOLT 


@ 押し 付け や すく 使い や すい D 形 ハン ドル & コ ー ド レス 
@ 作業 が 止ま り に くい 
当社 初 電 子 ク ラッ チ 搭 載 








(ビッ ト 別 売 


3 ゆ 
DV 3620DA 
2 粒 (2XP) \76,600 


MULTIVOLT 


2.5Ah BSL 36A18X2 個 


押し 付け や すく 、 全 = 
ン と R 急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 
ナ エ キナ 
キレ イ な 穴あけ 捕 還 あの 生 WO.Y81.800 


三 | 1 | 目 目 - 
業界 初 ※ D 形 ハン ドル タイ プ の コー ドレ ス 振 動 ド リル 足場 ス ッ キ リ ! Gik み 64| 画 本 叶 ド リル ビッ ト ・ コ アド リル は 
2 ご 参照 くだ さい 。 

※2020 年 12 月 現在 。 当社 調べ 。 (国内 電動 工具 メー カー に お い i ぐ )(D 形 記 シ ドル タイ プ ョ 還 に 振動 人) リリ F.55・90 る ご 生還 


= 重 』 に 回 転 + 打 撃 … コ ンク リー ト ・ 石 材 ・ タ マイ ル な どの 穴あけ に っ っ 、 
振動 ドリ ル の が … 全 届 - 木 材 - プ ラス チッ フ な どの 穴あけ に ・| フン タッ チ 切 夫 ! 
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フラ シン イデ ー タ ー 
シン グン 
/ 稼 基 ご 2 



















認証 | [コン クリ ー ト |13mm wp/20mm (Ws 41 5 ) 41 
@ 外壁 の 防水 工事 に 最適 @ 便利 な 低速 / 高 速 二 段 変 速 シ フト レバ ー @ 軽量 (1.4kg)・ コ ン パ クト で 優れ た 操作 性 
@ ライ ト 付 フッ ク 搭 載 
に 記 記 記 記 5 389 ーーー デ デー | 414 | 256 


(270) 







ニーーーー 








」 ※( ) 寸 法 は 
1 フッ ク を 含む 





(ビッ ト 別 売 ) (ビッ ト 別 売 ) 
DV 19V DV 20VF 馬 DV 12V 





\36,200 \40,600 \24,300 


ロウ ⑳() / プ 7 プ ヴ 回 (ESH69I 画 を /g/< 引 プ |69 じ | 画 | 計 
ー 重 リ ル 側が 電子 振動 ドリ ル 


@ ハイ バ パワー で 高速 穴あけ 


(ビッ ト 別 売 ) 











@ 軽量 (1.5kg)・ コ ン パ クト で 優れ た 操作 性 コン クリ ー ト |16mm 高 /25mm (中 %) 43 コン クリ ー ト 10mm 高 /21mm ( 作 ) ) 41 中 
DV 21V* * 在 庫 僅少 品 


別売 部 品 (| 旧 形 ) コ ー ド レス 高速 ドリ ル 
D 18DBHL 用 湿式 タダ イヤ ビッ ト 









































































』 ダイ ヤ モ ン ドド リル ビッ ト | 』 ビッ ト ボ ディ 
ピッ ト ポ ボディ 先 端 部 に 、 有効 長 60mm( ダ イヤ モン ド 
ね じ 込 ん で 使用 し ます 。 ドリ ルビ ッ ト 装 着 
ビッ ト 外 径 5 入 
DV 16V 7 VTP-25 (ビッ ト 別 ) 5.0 !*0037.0686| 5 | 10.000 3000 
60 |*0037.0687| 5 | 11.000 
\27/,000 \48,300 6.5 0037.0688| 5 | 11.000 3.000 
pre ニー mf 8.5 jk0037.0689| 1 | 4000 0037.0694 
ロウ 2 に] 隊 口 較 [に -] 詳 伺 10.5 lk0037.0690| 1 | 4500 lk0037.0695 
12.5 lk0087.0691| 1 | 5000 |*0087.0696 
了 | 1 充 電 当 た り の 
3 mm 4 時 。 | 無人 | 人 (上 人 
5 本 (ABP 本国 min~ {回 / 分 !) | min' {打撃 / 分 } | kg | の 5.3x 深 さ 30mm 9 
コン クリート | 鉄工 大 た gp 77 | mm モル タル 





































































































高速 0 こ 1.400 | 高速 0 こ 18.200 2.5Ah 電池 カバ ー、 チ ャ ッ ク ハ ンド ル 、 
DV 3620DA| 20 | 13140165| 120 160 200 |15<13 年 球 0>1 000 | 佐 速 01 000 32 (My) 際 150 個 サイ ド ハ ン ドル 、 デ プス ゲー ジ 
形 名 能力 mm チャ ッ ク 能 力 | 電源 | 電流 | 消費 電力 | 回転 数 無 負 荷 打撃 数 | 質量 | コー ド 取付 標準 付属 品 
4 コン リート | 鉄工 | 木工 | ホー ルソー| mm V | A | W | min`{ 回 / 分 } | min~ {打撃 / 分 } | kg m チャ ッ ク 較 
証 了 本 、 ゎ じ (U1/2/-20) | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
DV19V| 19 13 | 30 1.5<13 7.5|710| 0 一 1.400 | 0 一 18.200 |2.9| 2 必 ・2.5 |T3VELR-J | デプス ゲー ジ 、 ケ ー ス 
高速 13| 高速 8 | 高速 25| 際 高速 0<2.900 | 高速 0 て 37,700 、 。。 | ね じ (U1/2/-20) | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
DV 20VF 1 全 20| 作 引 19 作 肖 40 1.5<13 |8.61820 | 祭 0>1000 | 低速 0 こ 13.000 9|1 2D・25 |13VELR-」 | デプス ゲー ジ 、 ケース 
ー 上 時 ね じ (U1727-20) | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
単 相 ね じ (U1/2^-20) | チャ ッ ク ハ ンド ル 、 サ イド ハン ドル 、 
DV16V| 16 | 13 | 25 ー 1.5<13 |]oo| 6. 0<2.900 19VLRBLD | デプス ゲー ジ 、 ケ ー ス 
高速 16 | 高 衣 10 | 高 如 24 間 叶 | 一 高速 1.600 ゎ じ (U5/8>16) | チイ ンク ハン ドル 、 ケー スズ 、 
EC に 「 低速 800 16WL | サイ ドバンド ル 、 
5 - 島 東 | 二 aT00 上 スト ッ パ (穴あけ 深 さ 調整 用 ) 
9 5 se 6 42 クリン トル レク ョ ンス 
高速 10 | 高速 8 高速 18 速 500<2.000 8 ね じ (U1/2/-20) 0 
DV 21V だ さっ | ー 1.5<13 ES 2.4| 2 余 ・25 サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ パ 
低速 21 | 低速 13 | 低速 30 人 丸 300<1.250 13VLDD | あけ 深き 調整 用 
* 1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 * 在庫 僅少 品 


※1 区 電 池 、 サ イド ハン ドル 装着 時 ※2 殆 電池 、 サ イド ハン ドル 、 集 じん アダ ブタ 、 ス イベ ル ア ダ ブタ 、 湿 式 ダ イヤ ビッ ト ( の 12.5) 、 プ ロ テ ク タ 装 着 時 ※3 湿式 ダイ ヤ ビ ッ ト 使 用 ※4 回 転 速度 [LOW] で 穴あけ 
振動 ドリ ル 用 ドリ ルビ ッ ト は P.55 を ご 覧 くだ さい 。 


スリ ッ プ 樹脂 隊 集 じ ん 機 孤 放 MM 四 ライ ト 付 47 
1Sj あ 人 ボディ 人 2 取付 可 フッ ク 2 





7/ 公 び 人 バ / 


ロー タリ ハン マドリ ル 


pj』 記 人 ゅ 】 = 症 還 サイ クロ ン 方 式 上 HEPA フ ィ ル タ で 


吸引 力 か U 
竣 っ に くく 、 用 


ン な 排気 


| 

' 0 

> 
FI ピ 公 FiL TE ロ 


高 性 能 HEPA フ ィ ル タ で クリ ー ン な 排気 


に ーー 生 563eppF | 


タート SDS ど っ コ ンー 2ー ト SDS 
アン ン 記 VOLT 和裕 切替 フラ ス 2 ダダ MIULTI VOLT 本 電 切替 フラ ス 


@ スリ ム 、 軽 量 で 上 向き 作業 に 最適 @ クラ ス 最速 穴あけ スピ ー ド *′。 @ スリ ム 、 軽 量 で 上 向き 作業 に 最適 @ クラ ス 最 速 祖 あ け ス ピー ド ダ 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 @ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 8 

@ サイ クロ ン 方 式 集 じ ん シス テム (別売 ) 取 付 可能 (P.50 参 照 ) @ サイ クロ ン 方 式 集 じ ん シス テム 搭載 (P.50 参 照 ) 

@ 低 抜 動 @ 低 振動 ーーーーーーーーーー 510 











DH 36DPE 1 1 上 上 
アデ 静 (2XP) \93.800 3 ゆ ah 一 ag 2 
2 の | DH 36DPF っ 還 2 ジョー 


了 7/』// フ 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ゲー ス 別 売 | 7// グ 7 プ | 革 情 BSLeAn8x2 信 
ッッ ト 別 売 ) USER VIBRRTION PROTECTION 急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 USER VIBRRTION PROTECTION 


(| 
Ye グリ ルス 樹脂 』g 上 一 た リス 樹脂 居 / で /ー 
呈 WS# [ 」 ポイ REFICTIVE 人 生 ( み 【 あ ) 8# 密封 (@ 3 [ 愉 5 で ーー REFHCTIVE ーー 
コン クリ ー ト | |3 モ ー ド SDS SDS 


@ AC100V を 超え る 窪 孔 速度 ““ @ AC100V を 超え る 守 孔 速度 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 @ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル ーー 493 ーーーーーーー 
@ 集 じ ん シス テム (別売 ) 取 付 可能 [ 351 [RFC] 機 能 搭載 

(P.50 参 照 ) @ 集 じ ん シス テム 搭載 (P.50 参 照 ) 
























DH 36DPA 





HI 詞 ピ ム FILTE ロ 
高 性 能 HEPA フ ィ ル タ で クリ ー ン な 排気 
テラ ョ 較 (2XP) \93.800 
の 5Ah Pr ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 D 由 36 D P 層 








箇 (2XP) \114,500 (ピッ ト 別 売 ee 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 (ビット 別 売 ) 


体 | NN) \49,000 
























































//2Z ア ノノ クア ノア 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 人 
クン グン 2 人 ソ の 
ルー リウ 4 樹脂 グー ス ( 品 ) 泊 | ゲー 
8 の @⑳E 密封 ⑳ 記 3] ボ ポイ ンク グ zz 7 で /ー。 7 で /ー ア 居 の ⑳5 密封 (⑳ 記 3[] 圏 半 7 で 7-/ 
能力 mm ( 注 ) 集 じん シス テム 非 装着 時 の 能力 _ _ | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
形 名 大 と た ッ LUI US MO0220sP 時 MM 折ら の 12.5x 厚 さ 40mm 東 準 付属 品 
名 バ 主 2 PA レス 王 リー ウ ルド トコ 7 シク ルリ リリ 二 ド 
電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH 36DPE | 3. 25~50 (NORMAL モ ー ド ) | (NORMAL モ ー ド ) |3.5 | 2.5Ah(MV) | 約 75 個 | デプス ゲー ジ 、 
0<950 0<4.300 キャ ッ プ (本 体 装着 ) 
4.3<20 | ふさ ) | ( き ) ( ま ) ( ま ) ( ま ) (LOW モ ー ド ) | (LOW モ ー ド ) 電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH36DPF| | 和 33 |osc56| 品 寺 0-700 | 0-3.170 |45|2.5Ah(MV) | 約 60 個 | デプス ゲー ジ 、 
(3.4~<28) キャ ッ プ (本 体 装着 ) 
の 8.5X 厚 さ 40mm | 電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH 36DPA| 3.4~28 | 13 | 32 | 25~50 65 65 0<1.100 | 0~<4.300 |3.7 20 デプス ゲー ジ 、 
2.5Ah(MV) | 約 165 個 | ター ミナ ルカ バー( 本 体 装 着 ) 
MC 上陸 ll 6 8 電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
pHseDPB| | 光 光 2。 沿 | 問 0 0<1.100 | 0~-4.300 |5.5|2.5Ah(MV) | 約 145 個 | デブ プス ゲージ 、 
(3.4~28) ター ミナ ルカ バー 
*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 2021 年 1 月 現在 、 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(36V コ ー ド レス ロー タリ ハン マドリ ル ) 5 二 昌 
※2 当社 従来 製品 : ロー タリ ハン マドリ ル DH 28PCY と の 比較 。 ( 満 充電 時 ) 条件 に より 異な り ます 。 ロー タリ ハン マドリ ル 用 先端 工具 は 53 こ 55 を ど 参 照 く だ さい > 





RERCTIVEFORCE CONTROL 


ライ ト 人 コラ レー キト 誠 : = 還 スリ ッ プ 樹脂 電線 問 (@ 集 じ ん 機 馬 罰 孤 箇 グ リー ス 
48 ロー 人 ー・ mp の 還 … 回 園 -ー 万 s 開 8 


ロー タリ ハン マドリ ル 
| 18v_ 【a998 


@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 





* ネ 1 





@ スリ ム 、 軽 量 で 上 向き 作業 に 最適 


7/ 公 び ソバ / 


@ 集 じん シス テム (別売 ) 取 付 可能 (P.50 参 照 ) @ クラ スト ッ プ の 穴あけ スピ ー ド 











ピリ 


DH 18DBL 
アデ (2LXPK) \92,800 


BSL 36A18x2 個 
MM 信夫 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(ビッ ト 別 売 ) 








NN)  \49.000 グン 
本 体 | (NN Y49.D 円 2 ググ | の が 

















DH 18DPC 
(2XP) \92,800 


BSL 36A18X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 


(NN) \49,000 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 
@ サイ クロ ン 方 式 集 じ ん シス テム (別売 ) 
取付 可能 (P.50 参 照 ) 





こ 「 外 ス 017 年 ーー い 9 ス 樹脂 』p 高 
人 @ の ④ 思 較 @ 品 固 園 包 。 / マ だ | @ の ④ 思 囲 @ 品 固 皿 




















26mm 切替 アラ ス 
( 368 
276 
(ビッ ト 別 売 ) 
※ 外観 ・ 仕 様 等 変更 に な る 場合 が あり レラ ジン タデ ーー 
ます 。 近 日 発売 の た め 、 仕 様 表 ・ 別 ンス 4 
売 部 品 は 掲載 し て お り ま せん 。 ヘス プイ スー 


REFCTIVE FORCE CONTROL 





* ネ 1 





コン クリ ー ト | |2 モ ー ド SDS 
宅 和 を .』18v 【a39 


@ 小形 ・ 軽 量 ・ 最 適 バ ラン ス 





アン 
VTL TIN の) 


@ 小形 ・ 軽 量 ボ ディ 


18mm 切替 プラ ス 


@ 防 振 ハ ンド ル 搭 載 で 疲れ に くい @ クラ スト ッ プ の 穴あけ スピ ー ド 3 


@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 





3 ゆ 
DH 18DPA っ ン 
有理 軒 (XP) \73,900 (ビット 別 売 ) 


人 間 BSL 36A18x2 個 
9 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 








と 4 
MULTIVOLT 


NNK/) \31.300 フラ ンク イデー ター 
全体 UL か 本 クン フフ ング テア 全体 (| 








3 ゆ 
DH 1SDPB 


(2XP) \74.900 
5.0Ah BSL 36A18x2 個 


@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 " 


急速 充電 器 UC 18YDL2( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 


NNK) \32,300 


ー ス 付 、 敬 電池 ・ 充 電 問 別売 


7 グリ ス 樹脂 低 旧 pp ルー- UK 樹脂 紙上 
の ⑱ 包 較 @ 四 圏 門人 由 人 パ たん | 回 の @ 名 園 @ 四 





* ネ 1 





268 





(ビッ ト 別 売 ) 
フラ シレン イデ ー タ ー 
ZZ/ フ フケ フン ア 
ラメ ング ニオ ンー ンー ノン 
し __  』 


REFCTIVE FORCE CONTROL 






































コン クリ ー ト | |3 モ ー ド SDS フラ シク マデ ー タ ー (mm *1 
| 18v | 89 | ノノ クン クン RERCTIVE FORCE CONTROL 
ポ 軸 | 2017 年 
DH 18DBDL 旬 細 |F デ ザイ > 質 ! い 
アデ 王 (2LXPK) \113,500 (2LYPK) \1 12,500 * 在 庫 僅少 品 
= で 江 BSL 36A18X2 個 X 1 “ 0 脂 
記入 到 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 人 UC 18YDL (9802) ケー 上 反 App (の (的 加 較 人 ⑳[-] 隊 怖 
能力 mm ( 注 ) 集 じん シス テム 非 着 時 の 能力 1 充 電 当 た り の 作業 量 ( 目 安 ) 
5 1 回 転 数 全 負 荷 打撃 数 | 伯 量 ーー ニーーーーー ュ ーー ニーーーー 、 
形 名 SI 表彰 2N の 0 二 220022 間 s 6 の 8.5x 厚 さ 40mm 県 準 付属 品 
電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH 18DBL| 3.4-26 | 13 | 27 | 25<50 65 65 0~1.050 | 0~<3.950 |3.6| 5.0Ah(MV) | 約 145 個 | デブ スゲ ー ジ 、 
ター ミナ ルカ バー( 本 体 装着 ) 
DBP 明 四川 3 呈 還 3 靖 記 光 ( 注 ) トリ 
沈 人 | 13 | 27 | 25-50 65 65 [ [ 「 デプス ゲー ジ 、 タ ー ミ ナル カバ ー 
(3.4<26) 6.0Ah | 約 120 個 
能力 mm 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
6 の 回 転 数 全 負 荷 打撃 数 | 質量 一 一 デー こ ニ ニュ ーー > 
形 名 3 EN ei 還 の 10.5x 厚 さ 30mm 標準 付属 品 
クリー ト | エ | エア ピ ント 2 正人 9 | mi 本 te | 919 シク リー ト 
_ _ _ 電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH 18DPA134<18 113 | 18 NORMAL モ -N) |(NORMAL モ -D 7 SOANUMV) | 章 130 倍 | テラス テー ジ 
0*1080 0~5500 
(LOW モ - ド ) | (LOW モ - ド ) 
DH 18DPB | 3.4 こ 18 | 13 | 18 | 25<35| 32 32 NR "4100 5.0AhMV | 約 1S 仙 | 贅 バ ー、 サ イド ハン ドル 


























※1 の プー (リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が か か り 、 モ ー タ ー の 回 転 速度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 木 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 
※2 2021 年 1 月 現在 、 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(18V コ ー ド レス ロー タリ ハン マドリ ル ) ※3 2020 年 12 月 現在 、 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(13<18mm ク ラス /2 モ ー ド /18V コ ー ド レス ロー タリ バン マドリ ル ) 























*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


防 振 ハ ンド ル 付 ビ 了 集 じ ん タイ プ 
1 も 























49 


7/ 信 び ソバ / 


コー ドレ ス に 記 2D が な 45 の 










コン クリ ー ト | |2 モ ー ド SDS プラ シン クイ データ ー 
EE 89 クン ルン ン 
_ 小形 ・ 軽 量 ・ 最 適 バ ラン ス 6 
。 @ 防 振 ハ ンド ル 搭 載 で 疲れ に くい | 1 
@⑯ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 陣 。 、 
[RFC] 機 能 搭載 “2 


REFICTIVE FORCE CONTROL 








小形 ・ 軽 量 ・ 最 適 バ ラン ス で DH 12DD ぐり 
フ ク 52 あ ナ 。 (2LSK) \45,500 昌 
ジア 。 (に こ ク \ ( ロ BSL 1240Mx2 人 9 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 





トッ プク ラス ※! の 穴あけ スピ ー ド 婦 低 振動 
ケー ス 付 、 次 電池 ・ 充電 器 別売 


(ビッ ト 別 売 


う 形 mm 
イイ に a 9 pH12DD (@( の 人 (⑳ 還 較 (⑳3] 剛 閑 剛 人 人 


体 | (NNK) \28,200 


REFICTIVE FORCE CONTROL 








1 2020 年 10 月 現在 。 国 内 電動 工具 メ に お いて (当社 調べ )(DH 12DD:14 マ 18mm ク ラス /2 モ ー ド /1 0.8V コ ー ド レス ロー タリ ハン マドリ ル ) 













































































ーー 一 四 ゃ と ぐ = 所 加 や 多 や 
別売 部 品 コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 別売 部 品 コー ドレ スロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 
1 
ンク リー aa た (適用 機種 ) (人 @ 標 準 付属 ) 
22 4 (活用 ( 借 標 準 付属 * コン クリ ー ト (@DH 18DBDL、 信 DH 36DPB、( 旧 形 ) 伯 DH 36DBDL)、 > 
狼 あ け 専 用 (PDH 36DPF) 、DH 36DPE、DH 18DPC 則 記 人 FuLTEn 狼 あ け 専 用 DH 18DBL、 DH 36DPA、( 旧 形 )DH 36DBL ロ 記 ロ FuLTEn 
に ー の 昌和 
集 じ ん 容量 _ |0.6L 画 集 じ ん シス テム < お 電圧 [ぶせ 18V/36V 兼 用 | 画 集 じ ん シス テム 
最大 スト ロー ク |100mm コー ド No.0037-6970 0.35ms7min | コー ド No.0037-0104 
雛 径 : \15,000 0.3L \18,000 
| フィ ル タ GED ga。 @77 ル ty ト GHD レン > 100mm 
机 晴 ES 間 症 有 多 長 : * ン 尋 径 : 
100mm 以 下 (HEPA フィ ル タ ) (HEPA フィ ル ) 請 の 6 の 0 @ フィ ル タ @ ノズル シー ル 
較 較 議 較 較 103x223x | OO7779 EE ドリ ルビ ピッ ト | 有効 長 (HEPA フィ ル タ コー ド No.370494 〇 
( 幅 X 高 さ X 奥 行 ) |393mm 50<100mm| ューkNo.370520 \140 
質量 1.1Kg @ タス ト ボ ックス @ アダ ブタ あり 吉 90x306x \1,600 
コー ド No.376772 コー ド No.376765 量 X 高 さ X 興 行 | 378mm go 還 
\1.400 y) \540 質量 」 @⑯ ダス ト ボ ックス フ 組 @⑯ ブラ シン キャッ プ 4 
ーー ミ 「 フィ ル タ コー ド No.370496 
@ ノズル シー ル ぐり @⑯ ブラ シキ ャ ッ プ / AA 4 8 \1.900 ー 
コー ド No.377175 コー ド No.370496 y2 700 
\140 \1.900 
コン クリ ー ト | [3 モー ド SDS リート ーー ド ド コン クリ ー ト | [2 モー ド SDS 語頭 
14.4v い 肝 ov 2 【a39 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル @ コン バ パクト ボディ 、 398 00 上 @ コン パク ト ボ ディ 、 打 撃 力 切替 機構 で 最適 穴あけ 
[RFC] 機 能 搭載 打撃 力 切替 機構 で 
最適 穴あけ 





82| 一 ニ 





が 250 





























(ビッ ト 別 売 ) 

HO 還 了 DH 18DSL ビー ン Zz 」 
DH 14DBL 0 人 生 涼 夫 電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 DH 14DSL 
6.0 (2LYPK) 84。 900 7 で 7ー ア (2LYPK) \87,300* 6.0 (2LYPK)\74,600 

BSL 1460x2 BSL 1860x2 個 BSL 1460xX2 個 

急速 充電 器 0 2 ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
夫 体 | (NN) \47,000 人 5 (NN) \34.000* 夫人 体 | (NN) \32,000 

蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 の 84 蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別売 蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 

* 在庫 僅少 品 


回 の ④ 包 団 @ ロ ] 騙 | @ の ④ 思 団 @ ロ ] 罰 | 因 の ④ 思 較 @ ロ 5 

















能 1 充 電 当 た ! 量 
形 名 の 人 ALA EHP 標準 付属 
コン クリ ー ト | 鉄工 | 木工 minrf 回 / 分 】 min1{ 打 撃 / 分 } kg り 9 Sm 届 上 
NORMAL モ ー ド |0~1.080| NORMAL モ ー ド | 0~5.500 に 0 . サイ ド ハ ンド ル 、 
DH 12DD | 3.4<18 | 13 | 18 LOW モ ー ド |O>800| LOW モ ニード |Os41001 4.0Ah 約 55 個 | ラス ケー 





還 本 寺 0 員 023 選 さき 80mm 呈 20 還 韻 、 9 本 
SAVE 三 ドド IO (50 四 SAVEEE 二 ドド 0000 24| 50Ah(MV) 約 6 個 Wa の ー、 ツ イト ハト 





DH 18DSL | 3.4~16 13 18 





























POWER モ ー ド |0<1.500| POWER モ ー ド |0<6200 6.0Ah 約 75 個 
SAVE モ ー ド |0<750 | SAVE モ ー ド |0<300 電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 
DH 14DSL 3.4<16 」 13 POWER モ ー ド |0<1.500| POWER モ ー ド 662001 2 0 057 個 | デプス ゲー ジ 
能力 mm 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
回 転 数 | 全 負 茶 打撃 数 | 質量 ー 2 
光 作 | コンクリート | 鉄 エ | 林 エ コア ピッ トイ モン ドコ ア ハイパー タイ ヤ コ ア | mi 回 / 分 | | min' 打 黄 / 分 ] | kg | の 95X 硬 40mm FR 
電池 カバ ー、 サ イド ハン ドル 、 











6.0Ah 人 欠 




















DH 14DBL | 3.4~20 | 13 | 24 | 25<35 2 2 0 900 0<3.400 13.4 





ロー タリ ハン マドリ ル 用 先端 工具 は P.53 こ 55 を ご 参照 くだ さい 。 





*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 
※2 の 一 リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が か か り 、 モ ー タ ー の 回 転 速度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 本 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 


ー 講 2 ニ 呈 ヨ コブ レー が ゞ ヽ 着 計 ロ T 全 居 ー EL が ゝ スリ ッ プ ( 品 記 ] ai ロー ドー ei 
50 I ロ |*w we 業 加 フー 【 と "om 【 錠 je 門 ] 和 に 22。 陸 em ッ ー ス 4 











カー ボン ブラ シン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価 格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





DFH 28PEC 





7 ダーン 


て ラー 





_ USER VIBRRTION PROTECTION 


RERCTIVE FORCE 


| 
」 
IDNTROL 


s 負 


ロー タリ ハン マドリ ル 。 










7/ 人 ソバ / 


クラ スト ッ プ の 崇 孔 ス ヒ ー ド & 低 振動 


AC ブ プラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 ! ブ ラシン の 交換 不要 ! 





オー トス トッ プ 機 能 搭載 





穴 あけ 時 間 を 記憶 し 、 記 憶 し た 






































次 の 穴あけ 時 に は 、 
計 昌 安 定 し た 穴あけ を 
例 ) スイ ッ チ 入れ て か ら 0 サポ ー ト ! 
切る まで 10 秒 較 | 
10 秒 を 記憶 自動 人 連続 作業 時 の 
効率 向上 ! 





導 あ け 時 間 を 記憶 する も の で 、 穴 あけ 深 さ を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 作 業 時 の 姿勢 や 機体 の 押し つけ 力 、 
被 削 材 の 違い や ば ら つ き な ど に よっ て 穴あけ 深 さ が 一 定 に な ら な いこ と が あり ます 。 穴 あけ 深 さ の ば ら つ き を 
少な くす る に は 、 デ プス ケー ジ を 併用 し て くだ さい 。 





コン クリ ー ト | |3 モ ー ド SDS ラク 詩 コン クリ ー ト は 【) SDS 41 
【m398 ノノ グン REFRCTIVE ビ FORCE CONTROL プラ ス 

@ クラ スト ッ プ "の 容 孔 スピ ー ド る & 低 振動 @ クイ ッ ク リ リー ス 採 用 で SDS ブ ラス 用 チャ ッ ク と 

@ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ ドリ ルチャ ッ ク を 素早 く チ ェ ンジ 同国 記 記 記 に っ た 
@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル @ 低 振動 シス テム (UVP) 搭 載 , ーー ーー 


[RFC] 機 能 搭載 “ 


DH 28PEC 


\44,500 
ケー ス 付 








(ビッ ト 別 売 ) 













NSKSSSSSS 


SDS プ ラス 用 チャ ッ ク 、 
DH 28PMY 2 チャ ンク 標準 付属 
\44.500 ※ ド リル チャ ッ ク ホ ル タ ダ を 使用 し て 
ケー ス 付 「 回 転 十 打 撃 」 の 作業 は し な いで くだ さい 。 








回 69 の 思 田 園 @" 固 條 7 ルフ 回 の 思 園 の] 固 局 ノル  “ 
デック リ ー ド ト ー ド ンク リ ニ ト ーー 
-mm | MICO my 


@ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ 
@ トッ プク ラス ““ の 守 孔 スピ ー ド & 低 振動 





@ ラビ リン ス 風 窓 採用 で 粉じん の 侵入 を 抑制 


SSESSSS 


DH 28PCY2 

















@ 取り 回 し や すい コン パク ト ボ ディ 
@ トッ プク ラス の 容 了 政 ス ピー ド & 低 振動 
@ ラビ リン ス 風 窓 採用 で 粉じん の 侵入 を 抑制 





DH 26PBY2 


























\39,500 \33,000 
ケー ス 付 ケー ス 付 
欠 ス ん 村 脂 二 人 
回 の SH 仙 69| 画 | 物 |O『 ク ノル 休 還 の 5 敵 間 問 (の ド H 和 69| 画 | O『 2 ノノ 人 PP 
上 m 上 中 
24mm 切替 プラ ス 24mm 切替 プラ ス 
BN 0 NO @ 取り 回 し や すい コン バク ト ボ ディ 
@ トッ プク ラス “の 容 孔 スピ ー ド @ トッ プク ラス “の 究 孔 スピ ー ド 
@ ラビ リン ス 風 窓 採用 で 粉じん の | 0 較 @ ラビ リン ス 風 窓 採用 で 粉じん の 349 


侵入 を 抑制 SSS ぐ 






と ガイ </ イ 』 












侵入 を 抑制 









































DFH 24PH2 ) | DH 24PG2 8 
\34.500 \29,000 
2 ー ケー ス 付 
品 錠 國 圏 拓 -] 褐 (ビッ ト 別 売 ) ロウ 還 較 人 動 [-] 人 脂 (ビッ ト 別 売 
穴あけ 能力 mm 

3 2 還 還 5232 V min [回 分} | mim' 休 軸 / 9 標準 付属 品 
DH 28PEC |3.4 こ 28| 13 | 32 | 25<50 | 65 65 1 0 2 心 ・5 NN 0 2 
DH 28PMY2 | 3.4 こ 28| 13 | 32 | 25<so | e5 65 0<1.100 | 0-4300 Do 
DH 28PCY2 |3.4 こ 28 | 13 | 32 | 25<50 | 65 65 | am|891850 o<1.100 | o-4300 |28|2o 5 ント テ フ ス ダ ター デバ 
DH 28PBY2 |3.4 こ 28| 13 | 32 | 25<so | es 回 0<1.100 | 0-4.300 0 の 
DH 24PH2 |3.4 こ 24| 13 | 32 | 25<50 | 65 65 0<1.050 | 0<3.950 Re 0 の の 
DH 24PG2 |3.4 こ 24| 13 | 32 | 25<5o | 65 65 0<1.050 | 0<3.950 2 EN 

















*2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 


























※1 2019 年 4 月 現在 、 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (26<28mm ク ラス ロー タリ ハン マドリ ル ) 条件 に より 異な り ま す 。 





※2 の 一 (リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が の か り 、 モ ー タ ー の 回 転 速度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 本 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 


※3 2019 年 6 月 現在 、 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (DH 28PCY2/PBY2:26< こ 28mm ク ラス ロー タリ ハン マドリ ル ) (DH 24PH2/PG2:24mm ク ラス ロー タリ ハン マドリ ル ) 条件 に より 異な り ま す 。 
ロー タリ ハン マドリ ル 用 先端 工具 は P.53 こ 55 を ご 参照 くだ さい 。 








( 注 ) 逆 転 時 は 回 転 数 が 異な り ま す の で 、 木 工 雛 を ご 使用 の 場合 、 


員 防 振 ハン ドル 付 





月 信 グリ ー ス 
23E 和 密封 構 造 


集 じん 機 
取付 可 


雛 が 抜け に くく な る こと が あり ます 。 





時 間 で 自動 的 に モー ター を 停止 ! グ 


7/ 信 び ソバ / 

































ロー タリ ハン マドリ ル 

コン クリ ー ト | [2 モー ド SDS ) 41 0 コート 2 モー ド | SDS 如 馬 | | [コンクリート | [3 モー ド SDS ) 41 避 
898 は 軸 滋 39 
@ 軽量 コン パク ト で 取り 回 し が 良い @ パワ フル モー ター の 採用 と 最適 打撃 で 高速 穴あけ @ 高速 穴あけ - 低 振動 を 兼ね 備え た D ハ ンド ル タ イ プ 
@ 打撃 力 2 段 切替 機構 @ 高 耐久 打撃 機構 搭載 で 耐久 性 アッ プ @ 高 耐久 打撃 機構 搭載 

0 
| 282 「ーーーーー 367 一 一 ーー ンー: 
192 198 

DH 18PG 『 |DH28PB ー | DH 28PFY 則 和 0 
\26,000 (ビッ ト 別 売 \31.500 \39.500 

ケー ス 付 ケー ス 付 ( ビッ ト 別売 ケー ス 付 USER VIBRFTION PROTECTION 


居 』 県 リウ 『 人 視 脂 H 脂 
品 の 氏 加 人 ⑳ 口 剛 W 品 の 氏 較 ⑱ 品 陣 @ 避 の 氏 園 國 口 剛 人 @⑳ 
コン クリ ー ト | |3 モ ー ド 398 ) 04 器 コン クリ ー ト | [3 モー ド ) 04 品 SDS Eh 
ー28mm 29 2 lnMIOE 











@ バ パワ フル で スピ ー デ ィ な 穴あけ @ パワ フル で スピ ー デ ィ な 穴あけ @ パワ フル で スピ ー デ ィ な 穴あけ 
誕 3 必 232 @ 高い 集 じん 性 能 を 発揮 ( 集 じん ユニ ッ ト 使 用 時 の e コン バク ト ボ ディ 
時 N 355 
最大 穴あけ 寸法 は 18mm) | 
| 316 識 基 昌 ' ーー 
/ パ と | _ ゴ 6 の と つい 、- 
SN JikOK! 










208 









DH 28PC DH 28PD DH 30PC2 


\58.000 ーッ aa アー | w88.000 \67.300 
ケー ス 付 ケー ス 付 (ビット 別売 ケー ス 付 


品 ウ 還 贈 玲 俣 贈 品 ウ 還 贈 玲 癌 隊 品 ウ 國 鐘 じ 左 

ボディ 2E| ボディ 』 ナ 1 も 2E3| 二 

コン クリ ー ト | [3 モー ド SDS ケ ブ SDS 41 SDS ) 41 員 
398 //I//-? 24mm 切替 デマ 24mm 切替 プラ ス 


DH 28PCY "YS9.500 | DH24PH'Y34.500 DH 24PG*Y29.000 
ne 」 * 在庫 信人 の 還 較 麗人 9 4 | の 還 較 例 人 9 


mm ーー nl 本 DH 18MB*Y440 700 DH 18PB "33.700 


リウ 『 (人 有 | リス グリ ー ス 品 
ロウ の 氏 圏 ⑳ 剛 (9044 回 の 思 較 "国選.。。。>。 回 (の IS 包 |62| 画 | 及 | 6 主 症 守 の 


コン クリ ー ト | [3 モー ド 398 SDS プ ラス 用 チャ ッ ク 、 
55 レナ 訂 還 周夫 


話 本 |』 ドリ ルチャ ッ ク ホ ル ダ を 使用 し て 


(ビッ ト 別 売 





































ポ 
DH 28PMY 500 [回 転 打 撃 」 の 作業 は し な いで くだ さい 。 
品 の 国 品 剛 94 
能力 mm 講 折 | 聖 > 


た 人 f コ 7 | た ルル 9 コ 7 





サイ ドバンド ル 。 デラ スゲ ー ン 、 
























DH 18PG 50 5.8| 550 | 0<1.60010~5.400 |1.8|2 心 ・5| ララ ステ ッ ク ケ ー ス 

DH 28PB 65 8.9| 850 |o<1.100 |0-4.8oo |2.gl2o 5 ラフト 0 ン リト デフ ス ターm 
DH 28PFY |3.4~28 ー 65 8.9| 850 |o<1.100 |0-4.800|3.2|2b・5| ララ ステ ンク クー ズリ イド バン ドル 
DH 28PC 80 76| 720 |0-1.050 |0-4.000 |3.5|2 ゃ ・51 2422 フク クー ス サイ ドバイ ドル 
DH 28PD ※25<80| ※80 | go 7 人 8 220 01650|9S4606|47IeBug| 220 イ 2 へ (トド 


スト ッ パ 、 カ バー、 ラ バー キャ ッ プ 


DH 30PC2 | 4-s0 | 13 | s2 25-90 | 120 160 8.9| 850 | 0<850 |0<3.700 48l2・5 の 20 サイ ド バ ハン ドル 、 


( 注 ) ES ーー ゞ > 
DH 28PCY |3.4~28 e5 | es | ま 相 sg| aso |o<1100 |o<4.3o0 |2.9| 2 ・5| ライ ドバンド ル 、 デ フス ダー ジ 、 


100 プラ スチ ッ ク ケ ー ス 
( 注 ) SNSS 詞 5 ゞ さく > 
DH 28PBY |3.4~28 65 | 65 saolle uloolo semlzglgw PS の 人 ョ イィ 
DH 28PMY|3.4~-28 























ウス チッ ク ク ニス 

サイ ド ハ ン ドル 、 デ プス ゲー ジ 、 

プラ スチ ッ ク ケ ー ス 、 ド リル チャ ッ ク ホ ル ダ 
サイ ド ハ ン ドル 、 デ プス ゲー ジ 、 








() 
65 65 8.91 850 |0<1.100 10<4.300 13.212 心 ・5 








DH 24PH 65 65 77| 730 0~3.950 |2.7|2 心 ・5| ララ スチ ッ ク ケ ー ス 
開 el サイ ドリ ハン ドル 。 ノスケ ゲージ 
DH 24PG 65 65 (| 780 0-3.950 |2.7|2 心 ・5| ララ スチ ッ ク ケ ー ス 








プラ スチ ッ ク ケ ー ス 、 サイ ド ハ ン ドル 、 
デプス ゲー ジ 、 チ ャ ッ ク ハ ンド ル 
プラ スチ ッ ク ケ ー ス 、 サ イド ハン ドル 、 
デプス ゲー ジ 


DH 18MB 


52 DH 18PB 一 ーー 4.6| 440 
( 注 ) 逆 転 時 は 回 転 数 が 異な り ま す の で 、 木 工 凶 を ご 使用 の 場合 、 雛 が 抜け に くく な る と と が あり ます 。 ※ 集 じん ユニ ッ ト 非 装着 時 の 能 


一 = 4.6| 440 26I200II200( 必 765 


























2 る 














品 た 2 と je 77 た / 
カー _ ポ ンプ ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


リリ ムジ 4 リク 
| 先端 工具 + 接続 工具 | 製 品 


P 5 












デル タゴ ン ピ ッ ト 
ドリ ルビ ピッ ト (SDS プラ スシ ャ ンク ) 





DH 18DBL/ 
ドリ ルビ ピッ トド (デー バシ ジャ ンク ) デー バン ャ ンク アタ ノ タ DBDL/DPC 
(市 販 品 ) (SDS プラ スシ ャ ンク ) 
(P.55) so 
や vw や や ささ ーーーーー 5 、(P.55) | DH 36DPA/ 
デル タゴ ン ビ ッ ト ( ス トレ ー ト シャ ンク ) DPB/DPE/DPF 
(P.55) 13mm ハン マドリ ルチャ ッ ク 3 
ドー ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー】 | SDS ラス > さ 
デル タゴ ン ピ ッ ト ( ム デル タ 軸 ) | 1 


(スト レー トシ ャ ンク ) es 
DH 28PMY、(I 旧 形 )DH 24PM 標準 付属 、 

ドリ ルチャ ッ ク で は ご 使用 で きま せん 。 

別売 の ハン マドリ ルチャ ッ ク を ご 使用 くだ さい 。 


アン カセ ッ タ (SDS プラ スシ ャ ンク ) (P.54) 


DH 28PEC/PCY2/PCWPFY 


DH 24PH2/PH 
eee 還 (P.55) ーー 
| ( DH 28PBY2/PBY/PB 
PP 202 DH 24PG2/PG 


ドリ ルチャ ッ ク (SDS ラ ラス シャ ンク ) 


ーー 一 [回 転 で 使用 | ※ 回 転 十 打撃 で は ご 使用 で きま せん 。 


木工 雛 (市 販 品 ) 














KEN (P.65) 












湿式 ダイ ヤ コ ア 用 アダ プ タ 
































(DC120 〆 120VA 用 ) 
(スト レー トシ ャ ンク ) 
回 転 で 使用 
| 3 (P55:65) 
湿式 ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ピッ ト ( 注 )1 式 ダ イヤ コア 用 アダ ブタ (A) DH 18MB 
(SDS プラ スシ ャ ンク ) 0 NR 
(P.66) 回 転 で 使用 
Yak ルー DH 18DPA/DSL 
0 の 0ー の イド スー リー デー タイヤ で 2 ハー グイ ヤ スー 21 7 DH 14DSL 
スー パー ウッ ドコ アピ ビ ッ ト ( 注 ) 1 スー パー ウッ ドコ アピ ビッ ト 用 
(SDS アラ スシ ャ シン シク) 
(P.39) 





0 54) 


ps ケミ カル アン カー" ア ダ プ タ ( 注 )2 
六角 ソケット (SDS プラ スシ ャ ンク ) 









ブル ポイ ント 丸 音 2 55) 


セル フシ ャ ー プ ニン グ ブ ルポ イン ト Pe577E ア Zs 誤 ) 





ドリ ルチャ ッ ク 使 用 | 


※ ド リル チャ ッ ク ホ ル タ ダ を 使用 し て 
「 回 転 十 打撃 ]」 の 作業 は し な いで くだ さい 。 


SDS プラ ス 用 チャ ッ ク 使 用 
DH 26PMY2/PMY 











カッ タタ (P.55) 

















2 モー ドモ デル は 
使用 不可 











コー ル EZ 55) 








(打撃 で 使用 ) 
DH 14DBL・DH 18DBL・DH 18DBDL・DH 18DPC ・ 
DH 30PC2・DH 28PCY2・DH 28PCY ・ 
DH 24PH2・DH 24PH・DH 28PC・DH 28PD ・ 
DH 28PEC・DH 28PMY2・DH28PMY・DH 28PFY ・ 
DH 36DPA・DH 36DPB・DH 36DPE・DH 36DPF 
グル ー ビ ン グチ ゼル (P.55) ( 旧 形 DH 24DVA・DH 24PC2・DH 24PC・DH 24PF3・ 
DH 18PH・DH 25DAL・DH 36DAL・DH 36DBL ・ 
DH 36DBDL・DH 24PC3・DH 24PM・DH 28PF) の み 適 用 


セル フシ ャ ー プ ニン グ コ ー ル 55) 





( 注 )1 ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ッ ト ご 使用 の 場合 、 ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 本 体 の 温度 上 昇 が 高く な り 連 続 的 な 穴あけ 作業 は で きま せん 。 連 続 使用 1 5 分 に つき 3 0 分 程度 休ま せ て か ら ご 使用 くだ さい 。 
( 注 )2 DH 18DPB、DH 18PG は ご 使用 に な れ ま せん 。 
( 注 )G3 DH 28PD、DH 18DBDL、DH 36DPB、DH 36DPF、(I 旧 形 DH 36DBDL) は 集 じ ん ユニ ッ ト を 取付 けた 状態 で は デル タゴ ン ビ ッ ト 、 ド リル ビッ ト 以 外 の 取付 け は で きま せん 。 


_ 二 ーー 高 部 隊 較 スリ ッ プ 本 5 上 集 じん 機 衣 玉 六 グリ ー ス 、 53 





7/ 信 び ソバ / 


別売 部 品 ロー タリ ハン マドリ ル 


還 デル タゴ ン ビ ピッ ト (SDS プ ラス シャ ンク ) 田 ドリ ルビ ッ ト (SDS プ ラス シャ ンク ) 
e 真 円 に 近い 穴あけ 可能 
e 位置 決め が 容易 
















































































































































































































































































































































グ 寸法 (mm) 
NN 証 語 ( 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 
m デル タゴ ン ビ ピッ ト (4 デル タ 軸 ) (SDS プ ラス シャ ンク ) 難 径 | 全長 | 有効 長 
e 穴あけ スピ ー ド が 速く 、 折 れ 、 曲 が り に くい 形状 で す 。 SU0OI SIMWROST9W 
※ 備 径 5.5、7.5、9.5mm は 、 コ ンク リー ト 用 UINUO| 0 000V り の 
ね じ 固 定式 アン カ の 下 穴 に 最適 で す 。 43|110| 50|*303572 |1| 1.5oo 1 
_ す ※mmy 本 RA @43|1110| 45 |*0040-2332| 5 | 4.000 DH 18DBDL 
鑑 径 48|110| 50 | *303574 |1| 1.500 DH 18DPC 
DH 36DPA 
計 0032-0567 | 1 | 1.300 a 110| 50 | *303575 |1| 1.500 DH 36DPB 
0023-7001| 5 |6,.500 ” | 160| 100 | *303578 | 1| 1.600 と 人 
3.4 50 |0037-0454| 1 | 1.300 S.5 1110| 50 | *※303576 |1| 1.500 DH 24PG 
110| 50 | *303577 | 1| 1.600 DH 2Z4PGZ 
166 | 100 |0032-2445| 1 | 1.400 6.0 DH 24PH 
UE 160 | 100 | *303579 |1| 1.700 DH 24PH2 
- 6.4 | 160 | 100 | *303580 | 1| 1.700 ME 2 
1.400 DH 14DBL 6.5 | 160 | 100 | *303581 | 1 | 1.700 DH 28PCY 
1.300 に 7011e0| 100 | *303582 |1| 1700 DH 28PCY2 
5 |e.500 DH 18DPC 7.5 | 160 | 100 | *303583 | 1| 1.700| (DH 15DV) 3 
DH 36DPA 
“ 100 |0032-2447| 1 |1.400 DH 36DPB MI 0 000 の 0 5 
DH 36DPE 9.5 | 160| 100 | *303587 | 1| 2.100 
0032-0569| 1 |1.300 半生 DH 28PC 
^ 4.3 還 E の 7 160 | 100 | *303588 | 1| 2.100 DH 28PD 
0023- に DH 24PG2 02「26o 1 200 803604 |113300 DH 28PFY 
DH 30PC2 
4.3 50 |0037-0456 1.300 1 10.5 | 260 | 200 | *303605 | 1| 3.500 | DH 20DV 
4.3 100 |0032-0570 1.400 DH 28PBY 120|12e0| 200 | *303606 |1| 3.8o0 2 の 
半 当 1 300 DH 2GFBY2 160 | 100 | *303592 | 1| 2.200 DH 24PA 
DH 28PCY 12.5 DH 24PB 
DH 28PCY2 260 | 200 | *303607 | 1 | 3.900 
DH ZSPEC 160 | 100 | *303596 | 1| 2.400 の 
※ ポ 
4 ム 50 1.350 1DH 14DSL | |DH 28PMY 14.3 2 
DH 18DSL DH 28PMY2 260 | 200 | *303609 | 1| 4.500 DH 24PC2 
5.0 1.350 | (DH 15DV 幸 2 4 10 | 100 | *303597 | 1| 2900 DH 24PC3 
中 0 IM 0 1.400 DH 28PD ~ | 260 | 200 | *303610 | 1| 4.600 DMR 
5.3 100 |0032-0740 1.400 の 15.0 | 160 | 100 | *303598 | 1| 3.100 DH 24PD3 
5.5 100 |0032-0741 1.400 | DH 20DV 160 | 100 | *303599 |1| 3.600| DH 14DsL の 9 
DH 2ZPB 人 260 | 200 | *303611 | 1 | 5.900| DH 18DSL の 
4A 6.0 50 | 0032-0572 1.400 DH 24DV 
6.0 50 |0037-0459 1.400 MR MS ITOOOOIINO 12 
' ' DH 24PB_ 17.0 | 260 | 200 | *308485 | 1| 6.800| 5H 185pB ||DH25DAL 
S0 L500 DH 24PB3 アテ ュ ョ 1160 | 100 | *303602 | 1| 3.800| DH18PB 5 
6.4 100 |0032-0573 1.500 DH 24PC ”|260| 200 | *303612 |1| 7000| で aval | DPH36DBL 
DH 24PC2 ] 
7.5 100 |0033-0053 1.550 DH 24PC3 18.0 | 160| 100 | *303603 | 11 4.300 病状 
a0 100 |0032-0743 1 550 間 半 20.0 | 260 | 200 | *303614 | 1 | 8.300 
mw 々 る ゃ くく 本 語 と な 曽 > ロ 
8.5 100 |0032-0574 1.750 夫 光 画 ケミ カル アン カー" アダ プ タ (SDS プ ラス シャ ンク )  『 仁 庫 侍 品 
9.5 100 |0033-0054 1.850 DH 24PM 
DH 25PB 
10.0 100 |0032-0744 1.850 DH 28PF 
DH 24DVA 
10.5 1.850 He 
12.5 1.900 DH 36DAL ソケット 取付 部 
DH 36DBDL 祭 | 本 条 ド ライ ブ ボ 
14.5 100 |0032-0577 2.700 |/ DH 12DD ※ ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 全 機種 適用 

DH 18DPA 2 3.000| (DH 12DD、DH 14DSL、 
16.5 100 |0032-2137 3.200 MW Io 各種 DH 18DSL、DH 18DPA、 

ソ ケ * DH 18DPB、DH 18MB、 
17.5 100 |0032-2138 3.500| DH18PG 0 DH 18PB、DH 18PG、 

DH 18VB 19.0 |303045| 100 |4.400| ( 旧 形 DH 15DV、DH 18M、 
18.0|166| 100 ーー 識 本 DH 18VB、DH 18PH) 除く ) 
20.0 | 166 | 100 |0032-2140| 1 |4.400 

アン カ 打 込 棒 (A)・(B ) ( 手 ハ ンマ に よる 打込み 用 ) 
弄 アン カセ ッ タ (A)・(B) (SDS プ ラス シャ ンク ) (ロー タリ ハン マドリ ル に よる 打込み 用 ) ひ 2 段 仕様 ② 1 仕 様 
アン カセ ッ タ (A) くさ び 外 装用 アン カセ ッ タ (B) くさ び 内 装用 Li Le L3 Li Ls 
記 陳 | [で Lu | DD エー D 
DIDT os ーー 寸法 (mm) 
- 品名 Di 議 D2 腸 9 Ds 上 8 NN。 
品名 ーー 用 和 和 っ LW-Y(2 人 3) | ア EEE 971794 | 」 aoo 
層間 是 証 四 人 | 還 還 W-5/16^(2 分 半 )| 方 | 6.3| 10 111.5 971795| 
W-174?(2 分 ) | ア | 4. W-378?(3 分 ) | 打 | 7 13.8 | 160 |971796 | 4oo 
W-5716^(2 分 半 ) 」 カ | 6.3 | 10 |11.5 二 ②| W-1/27(4 分 ) | 継 17.0 971797| ! 
(②) へ 衝 適用 る LW-14?(2 分 ) | ア 971799|」 na 
W-174?2 分 ) | ア |48 | 15 | 7.5 DH 18MB W-5/16^(2 分 半 ) | 971800| 
W-5/16^(2 分 半 ) | あ | 6.3 | 18 | 9.5 | 9 | W-3/8?(3 分 ) | 打 13.0 | 160 |971801 
名 6.8 | 19 | 85 形 DH 18M 除 く 2 1.400 
54 W-3/8?(3 分 ) | 鐘 | 7.7 | 24 |11.5 Cy 間 AA 
(9 還 和 で | 160 |30362212.200 W-5/8?(5 分 ) |B) 971803 | 1.600 
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別売 部 品 ロー タリ ハン マドリ ル 
画 テー バシ ャ ンク アダ プ タ 





画 13mm ハ ンマ ドリ ルチャ ッ ク セ ッ ト 


(SDS プ ラス シャ ンク ) 








適用 範囲 コー ド No.| 価格 


No.1 モ ー ル ステ ー パ 





適用 機種 [ ] 内 は 上 B 形 


DH 16DBLDBDL、 DH 16DPC、 DH36DPM 
DPB/DPE/DPF、 DH 26PFY、 DH26PBY/ 


DH 12DD、 
DH 14DBL/DSL、 
DH 18DSL/DPA/DPB、 











(スト レー トシ ャ ンク ドリ ルビ ッ ト を ご 利用 時 ご 使用 くだ さい ) 
































































pH 18PB/PG、 |PBY2、 0H28PCY、H23PCY2.DH28FE 
(11.0mmr 303617 | 3.000 IpH 24DVA、 pH26pMWPMW2 DH28PB、 品名 コー ド No. | 価格 適用 機種 
17.5mm 用 ) pH 24pV、 |DH2GH2PG2 0H24PH 13mm ハ ンマ ドリ ルチャ ッ ク セッ ト |0030-3332 | 11.000 | ロー タリ ハン マドリ ル 
DH 25DAL/36DAL の 6 MR ゴム キャ ッ プ 303335 410 | 全 機 種 適用 
ッ ク ハ ンド DH 18MB、 旧 形 DH 18M 除 
No.2 モ ー ル ステ ー パ | ana61g | 3 100 PBFB2PCPC2PDPD2PD3DH2PB3、DH24PC3、 0H24PRS テ ャ ヤック バン ドル ーー 四 ミ 
(21.5mm 用 ) ”~ IDH24PM、DH25PB、 0H28PF、0H25DAU36DALDBDLDBI 
品名 コー ド No. | 価格 適用 機種 
還 給水 タン ク 画 湿式 ダイ ヤ モ ン ド 画 アダ プ タ (A) チャ ッ ク アダ プ タ (SDS プ ラス ) 303623 | 3, 
スポ ンジ 組 (P.63 参 上 ) コア ビッ ト (P.63 参 照 ) (SDS プ ラス シャ ンク ) ドリ ルチャ ッ ク 13VLRB-D( ね じ 付 ) 321814 | 5.400 | ロー タリ 
ドリ ルチャ ッ ク 用 ね じ 331966 | 160 | ハン マドリ ル 
チャ ッ ク ハ ンド ル 13VG 303334 | 440 | 全 機 種 適用 
チャ ッ ク ア ダ プ タ セ ッ ト (DH 18MB、 
関 人 0 0 」 | 321825 | 9.000 | 旧 形 DH 18M 除 く ) 
田 アダ ブタ (A) (SDS プラ スシ ャ ンク ) チャ ッ ク 取 付 ね じ 、 チャ ッ ク アダプタ 






















































































仕様 コー ド No. | 価格 適用 機種 ^ > 内 了 に 
田 ロー タリ バハ リル 用 、 ハ リル ・ ハ リー 
DC 120 形 用 ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ッ ト 315921 | 3700 ※ ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル ロー タリ ハン マドリ ル 用 7 ンマ 用 グ リー ス 
[湿式 タイ プ ] の 取付 用 全 機種 適用 の の の 06 
( 注 ) ダ イヤ モン ドコ アビ ッ ト ご 使用 の 場合 、 ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 本 体 の 温度 上 昇 が 高く な り 連続 的 な 穴 あ Se 
け 作 業 は で きま せん 。 連続 使用 15 分 に つき 30 分 程度 休ま せ て か ら ご 使用 くだ さい 。 侍 
※DH 12DD、 DH 14DBL/DSL、 DH 18DSL/DPA/DPB、DH 18PB/MB(I 旧 形 DH 15DV、DH 18M、 DH 18PH) 除 く ア 短 ュー 
還 ピ ・ に ピ ・ (500g) (60g) (500g) (70g) (30g) 
画 ハイ パ シタ 4 ッッ ト 画 ハイ バ ya ツ ト 371704 371705 371703 371702 371354 
スー パー ダイ ヤ コ 7 ビ ピット スー パー ダイ ヤ コ 7 ビ ピット 品 コー ド No.| 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
スー パー ウッ ドコ アビ ピッ ト ハニ バハ ニッ ドコ アビ ピット 用 DH 12DD、 DH 14DBL、 DH 18DBL/ 
スー パー ウッ ドガ ル バ コ アビ ッ ト (SDS プラ スシ ャ ンク ) 前 間 生 BR 
500g 入 | 371704 | 6.300 い 
(P.64 参 照 ) DH 36DPMDPB/DPE/DPF、DH 18PG、 
ロー タリ ハン マドリ ル 用 DH 28PCY/PCY2、 DH 28PEC、 
グリ ー ス DH 28PBY/PBY2、 DH 28PMY/PMY2、 
DH 24PHPH2、 DH 24PG/PG2、 
60g 入 | 371705 | 1.100 DH 28PFY、 DH 28PB、 
(DH 28PF、 DH 36DBL/DBDL) 
仕様 コー ド No. | 価格 商用 機種 RF の 500g 入 | 371703 | 6.100 5 
コア 径 の 29 こ の 38 用 4.600 | ※ ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 人 人 NE 
コア 径 の 50~< の 160 用 (L) | 321396 | 8.200 全 機 種 適用 30g 入 | 371354 | 630 





























ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 用 グリ ー ス は P.64 を ご 覧 くだ さい 。 


別売 部 品 振動 ドリ ル ・ 振 動 ド ライ バド リル 


( 注 ) ダ イヤ モン ドコ アビ ピット ご 使用 の 場合 、 ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 本 体 の 温度 上 昇 が 高 
け 作業 は で きま せん 。 連続 使用 15 分 に つき 30 分 程度 休ま せ て か ら ご 使用 くだ さい 。 
※DH 12DD、DH 14DBL/DSL、DH 18DSL/DPA、DH 18PB/MB(I 旧 形 DH 15DV、 DH 18M、DH 18PH) 除 く 
DH 14DBL、DH 18DPB は (S) の み 


く な り 連 続 的 な 穴 あ 































































































































































ブル ポイ ント 丸 セル フシ ャ ー プ ニン グ ブ ル ボ イン ト 還 デル タゴ ン ピ ッ ト 還 デル タゴ ン ピ ッ ト 
(SDS プラ スシ ャ ンク ) 1 2.5 x 250L (SDS プラ スシ ャ ンク ) 1 4 x 250L (スト レー トシ ャ ンク ) ( ム デ ル タ 軸 ) 
ーー テー ー ーー (振動 ドリ ル 用 ) er 2 
撃 モ ー ド 推 撃 モ ー ド ニ 撃 ] で K ロ ヨ リル 
(打撃 モー ド 推 奨 ) (打撃 モー ド 専 用 ) 「 回 転 十 打撃 」 で は 使用 不可 e 真 円 に 近い 災 あ け 可 能 振動 ドリ ル 用 
品名 寸法 (mm) | コー ド No. | 価格 適用 機種 @ 位置 決め が 容易 @ 刺 円 に 近い 穴あけ 可能 
ルル ポイ ト _- 打撃 モー ド 付 ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 推 肖 @ 位置 決め が 容易 
2 12.5x250L | 0030-3046 | 1.900 (回 転 + 打 撃 モー ド で も 使用 可 ) 
ig 川 ラ ンー クニ ング 打撃 モー ド 付 SNS Ns Ns Ss> さ > ささ ーーーーーーーーー ーー ーーーー ーーーーーーーーー デ ーーーー ーー 
ブル ボイン ト SL に Ui 
還 ダス トカ ッ プ 画集 じん カッ プ (B) 組 画 ペ ベー パー タダ スト バッ グ SeSMUi/ コー ド No. | 価格 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 
雛 径 | 全長 mr 
鼻息 ( 注 ) 全長 166mm 「 : 4^32| 85 0032-2385 
( 注 ) 対応 ドリ ル サ イ ズ : 放 まで の ドリ ルビ ッ ト を | 
直径 5mm<16mm 誠 co 00 人 34| 85 0032-2386 
可 コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 上 旧 形 43.5| 985 0032-2387 
ダス トカ ッ プ 971787 300 | ロー タリ ハン マドリ ル 440| 85 0032-2388 
※ 集 じん カッ プ (B) 組 | 306885 | 2.200 | 全 機 種 適用 443| 85 2-2 
ベー パー ダス トバ ッ グ 302741 | 5.400 | (DH 24PD、 DH 24PD2、 DH 24PD3) 還 85 衝 on 
※ 集 じん カッ プ (B) 組 は DH 18MB、DH 3OPC2(I 旧 形 DH 18M) で は ご 使用 に な れ ま せん 。 
画 カッ タ 昌 コー ルド チ ゼ ル 48| 85 0032-239 (DV 10DV) 
(SDS プ ラス シャ ンク ) 40 x 250L (SDS プ ラス シャ ンク ) 20 x 250L SM 0 
| ニーーーーーー ーーー | ーー ニーーーーーーーーーーーー 5.9 | 100 0032-2393 
了 es io 0 8800 0032-2394 
画 グル ー ビ ン グチ セル 田 セル ノシ ャ ー プ ニン グ コ ー ル ド チ ゼル DO0 0 の 5 の 5 
(SDS プ ラス シャ ンク ) 250L (SDS プ ラス シャ ンク ) 20x250L 
Ai 190 0032-2396 
上 - 6.5 | 100 0032-2397 
DV 12DD 
40x150L | 0032-3548 | 2.3oo |BH14pBL Is 8 
ツ 
DH 36DPA/DPE 9.0 1 150 0032-2401 1 
40x250L | 0031-6658 | 2500 |1DPH 36DPB/DPF IN00M 間 IS0 0032-2402 還 上 
DH 28PCY/PCY2 
DH 28PEC/PFY 10.5 | 150 0032-2403 | 1.700 DV 12V (DVR-10) 
内 120| 170 0032-2404 | 1.800 
グル ー ビ ン グチ ゼル | 23.5 x 250L | 0031-6659 | 3.600 | PH 28PC 12.5 | 170 | 120 |0032-2405| 1.800 |DV 14DBL2、DV 14/18DBSL、 
DH 2SPD DV 13VSS、 DV 14/18DBEL、 
6 12.7 | 170| 120 |0032-2406 | 1.900 DV 14DBL、DV 14DV 
20x150L | 0032-3549 | 1600 pH 24PG/PC2 ] 13.0| 170| 120 |0032-2407 | 1.900 | |DV 14DVA、 DV 14DSL、V-14 
コー ルド チ ゼ ル DH 24PM DV 16V、DV 18DBL2、DV 36DA、 
DH 24DVA DV 3620DA、DV 21V、VTP-25、 
人 2 KO ここ IOM IMMMMMW 
セル フシ ャ ー プ ニン グ 3 DV 18VA、DV 20VB、DV 20VB2、DV 20VE、 
コー ルド チ ゼ ル 20x250L | 0037-0840 | 2000 | LDH 36DBDL 上 18M 55 
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AC100V 製 品 の 
約 1.3 倍 の 容 孔 速度 


AC100V 製 品 と 同等 の ハツ リ 性 能 “ 


振動 を 低減 


防 振 ハ ンド ル 搭 載 


操作 性 を 向上 し 、 作業 者 の 疲労 を 軽減! 


震 り 回 され 軽減 7/ パ 7- 


REFCTIVE FORCE CONTROL 


リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 搭載 














先端 の 女 激 な 負荷 で 工具 本 体 が 作業 状況 ・ 条 件 等 に より 作動 し な い 、 あ る い は 性 能 を 十分 に 
6 発揮 で き な い 場 合 が あり ます 。 作 業 時 は 材料 の 設置 ・ 固 定 
振ら れ て し まう 現象 を 軽減 ! ご 注意 お よび 工具 木 体 を 確実 に 保持 し 、 十 分 注意 し て くだ さい 。 






コー ドレ ス の 新 常 識 
クタ を 、 思 池 1 つ で っ OV と IOVesstok 


コー ドレ スム ツジ 全く レン ルク) 
ドリ ルビ ピット 8 プラ シン イマ デー ター 
馬 汰 介し Ame の 2225 








1 い フタ シン イデ ーー ター 
MULTI VOLT 40mm チン ンー/ ン 2 


@ 40mm ク ラス AC100V 製 品 の 約 1.3 倍 の 密 孔 速度 / で /ー/ @ 40mm ク ラス AC1 ーー リ ハツ リ 性 能 “ / で プー 
9 40mm ク ラス AC1 00V 製 品 と 同等 の ハツ リ 性 能 REFICTIVEFODRCE CONTROL @ リ 222 ラー イ ーー スバ ニン ト ロー ル [RFC] 機 肖 搭載 REFICTIVE FORCE CONTROL 


@ リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル [RFC] 機 能 搭載 史 


496 

















ol ・ ーー 
ば /7、 て </、</ に SS や SS ヾ - 本 に 2/7、 イ </、 イ / 


ーーーーー 





の 5 259 








DH 36DSA - | DH 36DMA 

















(ビッ ト 別 売 ) (ビッ ト 別 売 ) 
アデ 馴 (2WP) \138.000 アデ 静 (2WP) \138,000 
人間 BSL 36B18X2 個 WSL 36B19X2 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 40 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 40 分 ) ・ ケ ー ス 付 
体 | NN \92,000 体 | AN \92,000 
きか 者 BSL 36B18 は ご 使用 いた だ け な い きか - BSL 36B18 は ご 使用 いた だ け な い 
(@ (= ん ( 語 で 、 (< (ん こき 
高 リウ 4 樹脂 製品 が ご ざい ます 。 高 リウ 4 樹脂 製品 が ご ざい ます 。 
6 田 思 囲 四 四 田 加 較 思 四 
1 充電 当たり の 作業 量 
形 名 能力 mm Eo 525 ーー 標準 付属 品 
コン クリ ー ト 穴あけ | コン クリ ー ト ハッ リ 
ドリ ルビ ッ ト : 40 約 11 分 サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ パ 、 
DH 36DMA ドリ ル ピ ッ ト : 40 本 ー 。 約 11 分 サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ ツバ パ 、 
(SDS-max シ ャ ンク ) | コア ビッ ト : 105 260 ご 590 1.420 こ 2860 約 25 個 (作業 量 : 約 26kg) | ハン マグ リー ス A、 電 池 カ バー 




















*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 ハン マドリ ル DH 40SC と の 比較 。 ( 満 充電 時 ) 条件 に より 異な り ま す 。※2 ハン マドリ ル DH 40MC と の 比較 。 ( 満 充電 時 ) 条件 に より 異な り ます 。 
※3 一 リア クティ ブフ ォ ー ス コン トロ ー ル 機能 ) : 先端 工具 に 急激 な 負荷 が の か り 、 モ ー タ ー の 回 転 速 度 が 急速 に 低下 する と 、 工 具 本 体 が 振ら れる 前 に 出力 を 停止 し 、 作 業者 に か か る 負担 を 軽減 し ます 。 


REFICTIVE FORCE CONTROL 


還 2 スリ ッ プ 樹 有 間 際 寺 集 じん 機 ク グリー 防 クリース _ 、、 。 断 品 還 邊 サイ ド ハ ンド ル 
56 ロー* 9 回 回 ロー 伺 y 門 … 較 2 則 "… 園 計 











1 Wa ー ボ ン ブ ラ シン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





ハン マドリ ル (六角 シャ ンク ) 
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ーー [ >ww BU 8 [ ]:ww 43 
| 393 
| 。 4 
234 PR -38E ii 
デット 別売 
DH 35 \80.000 0 ウラ ク ネ f) 
(E) \80,500 
\/9,000 3P 可 倒 式 プラ グ 付 
| 大 脂 (4 ト 別売 
品 慌 鐘 品 贈 ⑳ i 四 回 口 W 
ドリ ルビ ピッ ト 加 玉 E 軍 | [ドリ ルビ ピット 時 レン ンー 
[ ]:ww 【 aw FLUMINIUNM HOUSING BODY ノノ クン ンク 
@ バ パワー アッ プ し た 7 @ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 で 
スタ ンダ ー ド モデ ル 還 チッ ンス ア リー 2 
@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 
@ 作業 に 合わ せ て 調整 
で きる 打撃 数 4 段 切替 付 
255 239 
DH 40SE 上 
DH 40SC \82,400 _ 
\72,400 Np | (S) \82,400 ぐり | 
回 思 園 " 隊 回 69 四 回 園 則 ] 園 。 2 
密封 ボディ EE mi 計 |iF デ ザイ ン 賞 エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 
ie の 
420 
@ 各種 アン カー 工事 に “ 者 
(プロ の 定番 ) 昼 ーー 
258 
DH 42 (ビッ ト 別 売 ) 
\86,700 | 








円 加 








ハン マドリ ル (SDS-max シ ャ ンク ) 


40mm 


@ バ パワ ー ア ッ プ し た スタ ンダ ー 


ドモ デル 


















ンタ ーー ン 
1 4 ピル レク フ の 
@ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 い 
@ アル ミー 重 絶縁 構造 477 





@ 低 振動 シス テム 「UVP] 搭 載 ーー 一 ーー 、 ーー 






蘭 還 。// て" 、/ 


トー クン ン ン ンー 


ノワ 7 ヲ // ル プア 


DH 40MEY 


















































(ビッ ト 別 売 (ビッ ト 別 売 
DH 40MC \93,800 | 
\72,400 (S) \93,800 ぐり 
リース 樹脂 高 リス 較 | 2016 年 ( 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い 
口 冊 較 [] 層 口紅 回 回 較 問 し] ンジ ン 半 有 で も 便 能 で す 。 
/ 了 電源 消費 電力 回 転 数 全 負 荷 打撃 数 四 
ドリ ルビ ッ ト : 35 Se ーー 5 靖 際 
DH 35 コア ピッ ト : 105 100 | 1.050 670 3.000 」 2 心 ・5 | ケー ス 、 サ イド ハン ドル 、 ス トッ パ 
100 
PR-38E ドリ ルビ ピット : 38 2 の 二 に ン ド リド 二 : 由 は | 
S - 200 リト ・ 3 ヽ _」 ヽ 7 ヽ 
PR-38E(E) | コア ビ ピット : 105 @ ーー 1.050 400 3.000 3 心 2 ( 間 28 コ 0 
ドリ ルビ ッ ト : 40 、 サイ ドバンド ル 、。 ズ ドッ パパ)、 
DH 40SC コク の いり の 0 100 | 1.100 620 2.800 6.9 | 2 心 ・5 | ハンマ グリ ー ス A、 ケ ー ス 
ドリ ルビ ピット : 40 | 単 相 | の 2 ント リル 
DH 40SE/ (S) 生 ウ ラー の 0 100 | 1.150 | 250<500 |1.430>2.850 ハン マグ リー ス A、 ケ ー ス 
ドリ ルビ ッ ト : 40 ケー ス 、 サ イド ハン ドル 、 油 さ し 、 
DH 42 の 100 | 1.140 370 3.100 スパ バナ ( 口 幅 23mm) 
DH 40MC ドリ ルビ ッ ト : 40 サイ ド ハ ン ドル 、 スト ッ パ 、 
(SDS-max シ ャ ンク ) 弓 蓄 | ウツ ド 1U05 100 | 1.100 620 2.800 / ツ マク リリー シン シラ クラ ニク ク ク ョ クス ( 
DH 40MEY/(S) | ドリ ルビ ッ ト : 40 _ _ サイ ド ハ ン ドル 、 ス トッ パ 、 
(SDS-max シ ャ ンク ) コア ビッ ト : 105 100 | 1.150 250-500 | 1.430 こ 850 か ンマ クリ ー ス ん 。、 プ ラス チッ ク ケ ー ス 














*2 詳細 は P24 を ご 覧 くだ さい 。 俺 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 (即納 〕 又 は 注文 生産 機種 (納期 約 3 か 月 〕 











( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 巡 れ が あり ます 。 


た だ し 、 ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー タ 制 御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 


低 見 多段 変速 





り / 


7 の 7 


OzP ッ ト ] | アカ ゴ /7/ レ グフ の 2 2 ト | 史 カビ 7/ ル / フ の ジテ 
ら 2 Mg ォ / 串 記 」 | FILUMINIUM HOUSING BDDY USER VIBRRITIDN PROTEOTION シル ング ナン ーー ノンノ 5 =f 


45m 1 FLUMINIUM HDUSING BDDY USER VIBRFTIDN PROTECTION ング ニ ナン ジーン 














@ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 @ アル ミニ 重 絶 縁 構造 寺 輝 |e | ター 搭載 @ アル ミニ 重 絶縁 構造 
@ 連 績 運転 モー ド 措 載 (打撃 の み ) 上 @ 連 述 運 転 モー ド 搭載 (打撃 の み ) 
e 低 振動 シス テム 「UVP] 指 載 . @ 低 振動 シス テム 「UVP] 指 載 
















hg 天天 、s、 ss まま 、s ま 、 計 、 





胃 55 0 ト は 
市 販 品 を ご 使用 くだ さい 。 


DH 45MEY (ビッ ト 別 売 ) DH 52MEY (ビッ ト 別 売 ) 四 
\135,000 \145,000 [ 


9 加 人 で も 人 回 物 記 SH 沿川 HI 画 | ド の 計 90TtYT 
選 密封 2016 iF デ ザイ ン 賞 エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 2 に iF デ ザイ ン 賞 エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 
ト 、】 多 


98 Fm 
3.2ko 4J プラ ス 
@ ケレ ン 作 業 に 最適 な 軽量 コン パク ト ボ ディ 


⑤ 5 
合わ せ た 打撃 数 を 設定 可 ーーー 
















コ 




















320 


H 25PV 
\67,800 











Product 


外 - ス 語 請 ei 12005 年 
EE ppg4 | 』 デザ イン 賞 先端 工具 は P.63 を ご 参照 くだ さい へ 




















ンマ 1 4 


保持 し や すい 
樹脂 製 シ リン ダケ ー ス 

カバ ー 装 着 

シリ ンダ ケー スカ バー の 採用 に より 
様々 な 作業 状態 に お いて 安定 し た 
製品 保持 が 可能 と な り ま す 。 


| 疲れ に くい 
ハイ パワ ー で 防 振 ハ ンド ル 


クラ スト ッ プ ※! の 


4 の 


ジジ ンス 日 


S ーー 人 較 ※1 7/ : 電 
クラ ス 最 軽量 4 う | / 
PT Eo = る ジレ 人 























2 所 | ハツ リ 性 能 Se 
人 朋 紀 、j 芝 語 元 の 最 員 に ょ り 。 打撃 数 が 調整 で きる 
軽く て 狙い や すい 本 家 | 写生 ・ の の 
RNNIL ン 人 -  。 走 束 友 変速 制御 
※1 2019 年 2 月 現在 国内 電動 見 メニ カー に お いて (当社 調べ )(5Kg ク ラス 2 | 
質量 | | 打撃 エネ ルギー 六角 軸 本 エネ ルギー 六角 朝 
【 商 4. | 10J |【 人 商 
@ 人 C ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 @ 軽い 押付 け 力 で 強力 な ハツ リ ・ 破 砕 能 @ 軽い 押付 け 力 で 強力 な ハツ リ ・ 破 砕 能 
@ 樹脂 製 の シリ ンダ ケー スカ バー で 握り や すく 、 @ 樹脂 製 の シリ ンダ ケー スカ バー で 握り や すく 、 
様々 な 保持 方 法 に 対応 可能 | 389 様々 な 保持 方 法 に 対応 可能 | 389 較 





|」 | H41SA3 


\56,100 
H 41SE (N) \50,000 


\698,400 本 体 の み 、 サ イド ハン ドル ・ ケ ー ス な し 、 ス イッ チ ス トッ パ な し 


高 』 スス 杜 記 | フラ シン イズ イデー ター 外 ス 柚 有 
回 69 田 園 思 * 四 ーーー 男 陣 較 





( 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い 
エン ジン 発電 機 で も 
使用 可能 で す 。 


























5 電源 | 消費 電 回 転 数 全 負 荷 打 撃 数 | 質量 | コー ド 59 

形 名 V W | mint 個 分 ] | min' 打 撃 / 分 | | kg 標準 付属 品 

DH 45MEY | ドリ ルビ ピット: 45 _ 、 。 | サイ ド ハ ンド ル 、 ス トッ パ 、 
(SDS_mex シ ャ ンク ) | コア ビット:125 | 100 | 1.500 | 120<270 | 1.200<2.500 | 9.7 | 2 や ・5 | ハン マグ リー ス A、 プ ラス チッ ク ケ ー ス 
DH 52MEY | ドリ ルビ ピット: 52 169 目 5egl 目 io 260 目 609 2200 目 22 2p 52P パイル ババ 











(SSBX ショ ンク 中 当 必 ウド 60 ハン マグ リー ス A、 プ ラス チッ ク ケ ー ス 


レ 打撃 エネ ルギー 電源 消費 電力 全 負 荷 打撃 数 量 時 陸 ) ロ 


ケー ス 、 プ ルポ イン ト (250L) (SDS プ ラス ) 、 














H 25PV 9 M030 2 | 仙 1? | コー ルド チ ゼ ル (150L) (SDS プ ラス ) 、 カ ッ タ (150L) (SDS プ ラス ) 
H 41SE 10 100| 1. 1.500 > 2.870 2225 症 還 有 クアラ ス バ ラッ ク ク 二 の ラ リ レポ ドイ ンク NRN( の 90 人 トバ ンド ルレ 




















H 41SAS3 10 100 | 1.050 3.000 4.5 2 心 ・5 | プラ スチ ッ ク ケ ー ス 、 ブ ルポ イン ト (280mm) 、 サ イド ハン ドル 


( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 摂 傷 する 恐れ が あり ます 。 た だ し 、 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー タ 制 御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 
ネ 2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 ※2 J( ジ ュー ル ) : ス トラ イカ の 質量 と 速度 に よっ て 表 さ れる 打撃 エネ ルギー 


還 語 ラ に スリ ッ プ 樹脂 クリス グリ ー ス の 居 5 
5 I ロ |*w "ws と" WS# クラ ッ チ 付 3 介 者 ボディ [| ス 付 oe 較 防 振 ハ ンド ル 付 貞 5 | 名 











J 21 5 ー ボ ン ブ ラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





ハン マヤ (六角 シャ ンク ) 
| 1 
21mm 


9ka 打撃 エネ ルギー と 和 還 


六角 軸 
5. 5.9kg 12.5J 直 EPraml 17mm 
@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 


@ 軽い 押付 け 力 で 、 強 力 な ハツ リ ・ 破 砕 能 























H 4S5SR 別売 部 品 
\61.100 還 シリ ンダ ケー スカ バー 


コー ド No.323131 \2.300 
(シリ ンダ ケー ス の 断熱 用 ) 





器 較 画 
強 カ ハツ リ 
トト Y 人 4 ら 。 


USER VIBRFTION PROUTECTION 


振動 を 低減 し 、 し っ か り 狙 える ! 











7/ 信 び ソバ / 





8.8ko 14J 


@ グリ ー ス 密封 タイ プ 
@ 防 振 ハ ンド ル 付 








H 50SA 
\76,500 


4 
密封 











損 量 | | 打撃 エネ ルギー 六角 電 ) 44 中 
17.2ko 45J 30mm 
@ 低 振 動 シ ステ ム 「UVP」 搭 載 






@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 


H 65SB3 
\138,000 


加 賠 個 7 カビ 7 レフ 


FILUNINIUN HOUSING BODY USER VIBRFITIDN PROTECTION 





5 
39.5J 





El の 
30mm 





PH-6S5A 
\128,000 





質量 | | 打撃 エネ ルギー Lt | 44 員 
18kg 42J 30mm ] 

@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 554 

H 70SA 

\159,000 





リウ 
回 較 四 





| 画 
天王 キ ル ギー 


【 し 〕 28 
28.5mm 
H90SG 専用 
@ 圧倒 的 な 破砕 力 


@ 低 振 動 シ ステ ム UVP 搭 載 
@ アル ミニ 重 絶 緑 構造 














H 90SG ーー 


\226,000 


り リル q、| 
口 | 剛 人 アガ ナガ / ゴ 7//I/7 マ 人 
記 ] ん /4 折 / BODY USER VIBRHTION PROTECTION | 司 | ン 只 








別売 部 品 ハン マト ロー リ 


ゴム ロー プ 、 先 端 工具 ホル ダ X3、 コ ー ド リー ル 運 搬 用 フッ ク 付 








コー ド N0O. 価格 適用 機種 
H 65SBS3、H 90SG、 
0040-2616 18.000 | PH-65A、 
( 旧 形 ) H 65SB2、H 90 
※ ハ ンマ トロ ー リ に は ハン マ は 付属 し て お り ま せん 。 











補給 部 品 
品名 語 言 ド Ne. 価格 
六 ナ ッ ツン ピン 402972 100 
2 402973 100 
ラウ ハー 回 デジ 402974 1.300 
クミ 402975 2.400 



































ン 打撃 エネ ルギー 電源 全 負 荷 打撃 数 亜 ? ロ 
プラ スチ ッ ク ケ ー ス 、 サイ ド ハ ン ドル 、 
H 45SR 12.5 100 3.000 ブル ポイ ント (280mm) 、 ダ スト カバ ー、 フ ロン トキ ャ ッ プ ( 丸 ) 
H 50SA 14 100 1.800 ケー ス 、 サ イド ハン ドル 、 ブル ポイ ント (320mm) 、 六角 棒 スパ ナ 
H 65SB3 45 100 ケー ス 、 ブ ルポ イン ト (410mm) 
単 相 

PH-65A 39.5 100 ケー ス 、 油 さ し 、 ブ ルポ イン ト (410mm) 、 ス パナ ( 口 幅 23mm) 
H 70SA 42 100 ブル ポイ ント (410mm) 
H 90SG 70 II00 敵 時 ci 1.000 33.0 | 2 心 ・5 | ブル ポイ ント (410mm) 、 六角 棒 ス パナ 




















※1 HH65SB3 と 当社 従来 製品 H 65SB2 と の 比較 。 条 件 に より 異な り ま す 。 


※2 J( ジ ュー ル ) : スト ライ カ の 質量 と 速度 に よっ て 表 さ れる 打撃 エネ ルギー 





o9 


7/ 信 び ソバ / 


ハン マヤ (SDS-max シ ャ ンク ) 








※1 _ 質量 | | 打撃 エネ ルギー| | SDS 
mm 配 還 0 
@ 人 AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 @ 軽い 押付 け 力 で 、 強 力 な ハツ リ ・ 破 砕 能 
@ 樹脂 製 の シリ ンダ ケー スカ バー で 
握り や すく 、 様 々 な 保持 方 法 に 427 


打撃 エネ ルギー 





ー 必 





四 | 211 














( 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い 
\68,400 エン ジン 発電 機 で も 使用 可能 で す 。 


営 リウ 4 樹脂 プラ シン イデ 一 ター 
品 的 図 鐘 陣 間 ピン ジグ 











13.5J 崩 


ンク ク ク ア クア @ 軽い 押付 け カ で 、 強 力 な ハツ リ ・ 硫 委 能 
チン ンー メッ ンー ン 4 @ 樹脂 製 の シリ ンダ ケー スカ バー で 握り や すく 、 





様々 な 保持 方 法 に 対応 可能 











LUNINIUN HOUSING BDDY 
し /7 で </、 で / 





H 41MB2 
\54,000 


グリ ー ス 樹脂 
密封 ボ ポイ 











@ AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 指 載 | Il ' - 








@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 
@ 低 振 動 シ ステ ム 
「UVP」 搭 載 





CTION 


三 ma H 45M EY 
振動 を 低減 し レ 、 レ つ か り 狂 える ! \69,000 本 EE 


※1 2016 年 5 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (5<7kg ク ラス ハン マ ) に の プラ シン イー ター 
の 9 口 69 囲 較 "] 忌 逐 2> 7 アレ / フ / ワ カワ 


間 
| 

















@ アル ミー 重 絶縁 構造 @ 人 AC ブ プラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 








454 
ニョ ニョ ニョ ニョ 生 、 
@ 軽い 押付 け 力 で 、 ーー " @ アル ミニ 重 絶 緑 構造 ーーーーー 585- ーー ーー 一] 
破砕 能 





「UVP]」 搭 載 





















































230 2 * ク 
H 45MR 還 H 60MEY eo 
ye100 帳 rp \130,000 エン ジン 旬 揚 で も 使用 可能 で す 。 
回 仙川 | 画 | 衣 の と > 多 - ス oma) | 1 ロ OO 加 回 じ ] ン ン ク グ レイン / ガ ガ ゴ 
プリ 10 100 | 1050 | 1.500<2870 | 47 | 2005 2 ンー ヘル ポ イン トド 89mm、 
の 10 100 | 10so 3.000 5(09 引 25 和 2 人 AI20200240008 20 
(SDSma ャ ンク 引前 人 5 | 2C.5 |2 ラ ステ チッ 2 クター ス >” 
6 の 26.5 100 | 1.500 | 1.500<2.100 | 11.6 | 2 心 ・5 2 サイ ド ハ ン ドル 、 




















玉 2 詳細 は P24 を ご 覧 くだ さい 。 ※2 J( ジ ュー ル ) : ス トラ イカ の 質量 と 速度 に よっ て 表 さ れる 打撃 エネ ルギー 
( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


HH 世 | 隊 K ーー 本 
60 I ロ |** Os R 樹脂 ボディ [| の 4 剛 了 ee ] 多段 変速 





カー ポン フラ シ Ne チ ィ 大 びび 人 7 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価 格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





先端 工具 組合 サチ ャ ー ト ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 適用 モデ ル に より 別売 部 品 の 形状 が 多少 異な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


DH 3③ ら 5、 PR-38E 
DH 42、DH 40SC 
DH 40SE、 DH 36DSA 










ブル ポイ ント 





溝 掘り ・ 角 出し 作業 ( 打 暴 


( 旧 形 ) 
委 語 語 語 ョ 天 語 = ] 「 PRT-60 








コー ルド チ ゼ ル 


DH 40MEY DH 52MEY 
EAN | DH 45MEY、DH 36DMA 













アス ファ ルト カッ ト 作 業 (打撃) 








= デ げ づ べ 和 ヴ 〆 和 ご oo 
ER  】 拉 | | 枝 提 邊 軍配 










スコ ッ プ 作業 (打撃) 


スコ ッ プ 















H 41SAd、H 41SE 
H 45SR、H 50SA 





突き 固め 作業 (打撃 ) 
/4 























自 宰 孔 ア ンカ 由 間 E H 90SG 六角 軸 28.5mm 


9 自 春 孔 アン カ (市 販 品 ) アン カ ア ダ ブタ (回 転 十 打撃 用 ) 


M ドリ フト キー (アン カ 取 出し 用 ) 



























































自 容 孔 アン カ ( 打 軸 ) 
To ニー H 41MB2 
【W 有 自 宰 孔 ア ンカ (市 販 品 ) アン カ ア ダ プ タ (打撃 用 ) ーーー H 41ME、H 45MEY 
也 ア ンカ (市 販 アン カ ア タ ブタ (打撃 用 際 H 45MR、H 60MEY 














(H 45SR、 
を ( 旧 形 ) H 41SA2 不 可 ) sps 誠二 
ドリ フト キー (アン カ 取 出し 用 ) 回 sps-max シ ャ ジス レル グ ムー ィ 51 


7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 品 ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 
デル タゴ ン ピ ビッ ト (六角 シャ ンク ) 








ドリ ルビ ッ ト ( 二 条 溝 ) ( 丸 ス プラ イン シャ ンク ) 








@ 高速 穴あけ と 長寿 命 を 実現 ! 居 
@ ビッ ト が 逃げ すず 位置 決め が 簡単 ! D 











62 


に 


























ワッ ドル 当社 従来 品 で 
塞 孔 し た 下 穴 塞 孔 し た 下 穴 ロコ 価格 適用 機種 ) 内 は 旧 形 
挿入 する 挿入 する 
アン カー 外 径 アン カー 外 径 19 7.600 
25 * 956736 | 12.400 | arao) 
田 デ ル タ ゴ ン ピ ッ ト の 場 較 当 社 従来 品 の 場合 32 * 956733 | 12.100 
ほぼ 真 円 ( 時 2 2 7S) * 956734 | 14.000 


0 ズ に 入り ます 。 スキ マ 部 分 が 
一 定 の た め 、 ク サビ 効果 が 高く な り ま す 。 


お むすび 型 の 穴 の た め 、 








ら な い 。 








アン カー が スム ー ズ に 人 
巡 と 、 挿 入 す る アン カー と の 間 に 、 


スキ マ が 生じ る た め 、| クサ ビ 効 果 」 が 低下 し ます 。 











































































































































































































寸法 (mm) E 計 6 
5 の コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 が ブル ポ イ ヽ 2 こ 
10.5 | 280 | 160 |0032-1164| 4.100 ビ ゴ 
12 | 280 | 160 |0032-1165| 4.400 イリ アル ん (だ たこ ピー ピン 
12.5 | 280 | 160 |0032-1166| 4.400 本 昌 
12.7 | 280 | 160 |0032-1167| 4.400 683997e 馬 66889977 
0032-1168 
0032-1169 = 
068p 生 リ テー ナナ の 内 の 
TEEEr 抜け を 軽減 させ ます 。 
19 280 | 160 |0032-1174| 6.300 | | 六角 部 販売 台 用 機種 
20 280 | 160 |0032-1175| 6.800 寸法 H 仕様 コー ド No. | 当 太 | 価格 の 
(mm) 単位 ( ) 内 は 旧 形 
21.5 | 280 | 160 |10037-0460| 7.500 (mm) 
22 280 | 160 |0037-0461| 8.000 PH-65A、H 65SB3、 
22.5 | 280 | 160 |0037-0462| 8.000 400 | 30 | ツバ 無 ( 丸 ) |0033-9977 | 1 本 | 4.800」H70SA、 
26) 280 | 160 |0037-0463| 8.000 (H 65SA/SB/SB2) 
24 280 | 160 |0037-0464| 9.000 400 | 28.5 | ツバ 無 (六角 ) | 0037-0000 | 1 本 | 5.700|H90SG 
25 280 | 160 |0037-0465| 9.500 Pa 
280 | 17 | ツバ 無 (六角 ) |0033-9976 | 1 本 | 2.400 
20 | 330 | 210 |0037-0470| 8000 | と し 、。 。 人 li 
立 ] 月 日 プ ド = 
22Z | 930 | 210 |0037-0471 | 9.000 | アン カー 下 穴 の 深 さ に 280 | 17 | ツバ 有 ( 丸 ) 人 只 SA 
24 380 | 260 |0037-0472| 10.000 | 来る 様 、 全 長 * 0023-4002 |10 本 | 10.700 に 由 ー 
ZS | 380 | 260 |0037-0473| 11.000 450 | 17 | ツバ 有 ( 丸 ) |0098-1923 | 1 本 | 1.800|DH 3epsA、 
26 280 160 |0037-0466 | 10.000 | DH 35、 PR-38E、 DH 40SC、 g (H 41SA、H 41SA2、 
28 280 | 160 |0037-0467 | 15.600 | DH 40SE、 DH 42、 DH 36DSA、 280 | 17 | ツバ 無 (六角 ) 上 H 41SA2(S) 、 
30 280 | 160 |0037-0468| 17.200 | (DH 38SS、 DH 40SA、 0023-4001 10 本 | 8.000 | pH aassS、DH 40SA、 
32 280 160 |0037-0469| 19.400 | DH 40SR、DH 45SA) 390 | 17 | ツバ 無 (六角 ) |0095-9007 | 1 本 | 1.550 江 明 還 昌和 
450 | 17 | ツバ 無 (六角 ) |0098-0753 | 1 本 | 1.800| " 
0095-5613 | 1 本 | 2.100 
\\ バ 無 ーー 
0 無人 人 バ 和 62s-4003 | 5 本 | 6500 間 
390 | 21 | ツバ 無 (六角 ) | 0095-9008 | 1 本 | 2.300 
Rm 450 | 21 | ツバ 無 (六角 ) |0095-5623 | 1 本 | 2.700 
p | L | ぁ gj- 「NO.| 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 320| 21 | ツバ 無 (大角 )|0099-0060 | 1 本 | 2100| an、 
DH 40SC、DH 40SE、 450 | 21 | ツバ 無 (六角 ) |0099-0061 | 1 本 | 2.700 
40 |280|1142| 313322| 13.300 | DH 42、DH 36DSA、 
PH-65A、H 65SB3、 
(DH 40SA、DH 40SR、DH 45SA) 。 410 | 30 | ツバ 無 ( 叉 ) |0094-4961 | 1 本 | 4.400 |H 70SA、(H 65SA/ 
SB/SB2) 
325 | 30 | ツバ 無 (六角 ) |0095-6460 | 1 本 | 4.400 | (H 90) 
410 | 28.5 | ツバ 有 ( 六 角 ) | 0099-6372 | 1 本 | 4.400 
520 | 28.5 | ツバ 有 ( 六 角 ) | 0098-5230 | 1 本 | 5.400 
セル フシ ャ ー プ ニン グ (十字 断面 ) 
モコ MM コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 L_ | 了 
22 | 280 *981892| 5.900 PR-38E、 コー ルド チ セ ゼル ( 溝 掘り ・ 角 出し 用 ) 
DH 40SC、 
。。 | 280 *981893| 6.300 | (PR-25B) DH 0 | SM 
505 *981907| 8.300 DH 42、 還 還 還 還 還 証 証 還 PO =)ー(PH40F な どの 形状 ) 
32 関 是 *981895| 8.300 | DH 35 の 失 
L | 先端 幅 思 電 適用 機種 
有 280 981896| 10.200 の (mm) | (mm) 人 ahUN9 | ( ) 内 は 旧 形 
505 981910| 12.900 DH 45SA) 280 ッ パ 有 ( 丸 ) | 0098-1925 時 NNN 

















4 3 づり 古 29 ピュッ ン ン クル ルリ: 

































































450 


ツバ 有 ( 丸 ) 


0098-1926 


DH 35、PR-38E、DH 40SC、 
DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、 
(H 41SA、H 41SA2、 

H 41SA2(S)、 
DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、 
PR-25B、DH 45SA) 


DH 38SS、 


























320 ツバ 無 (六角 ) | 0095-5614 本 
モコ コー ド No.。 | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 6 YROOESE2 
*984018 本 320 ツバ 無 (六角 ) | 0099-0087 (H 55SB) 
(PR-25B) 」 PH-65A、H 65SB3 
DH 40SE、 DO 6 
25 | 280 | 130 | *984013 の 91 609622262 H 70SA、 (H 65SA/SB/SB2) 
280 | 130 | *984015 DH 35 SS 325 ツバ 無 ( 六 角 ) | 0095-6464 (H 90) 
DH 40SA、 370 | 26 | ツバ 無 ( 丸 ) | *956740 |4.800| (PRT-60) 
*984016 | 10.200 DH 40SR、DH 45SA) 520 | 28.5 | ツバ 有 ( 六 角 ) | 0098-5231 |5.900 | H 90SG 














* 在 庫 僅少 品 


7/ 信 び 7 





別売 部 間 ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 
コア ビット ガイ ド プ レー ト 付 ( ヵ 25、29 は 別売 ) 









































































































































坦 mw woーーーーー 
に 人 
寸法 (mm) 語 |4| 還 輝 リイド 1 店 骸 回 IN ド シン ャ ンク ミ の /*/ 
D L の コー ド N0o. 価格 コー ド No. コー ド No. 価格 コー ド NO. 価格 適用 機種 ) 内 は 旧 形 
25 955994 9.200 | 318531 3 セン タ ピ ン 間 
コア ピッ トシ ャ ンク (B 
29 955995 | 10.000 | 318532 318530 | 3.700 0 80 
32 955996 | 11.400 | 955997 セン タ ピ ン (B) 81 8466、 9.400 
-1 
35 955998 | 12.700 | 955999 956009 | 4000 0 
38 956000 956001 (PR-25B) 
45 955154 955166 
50 959706 950475 
54 955155 955167 
60 959707 950476 
e4 | !48 103| 95eooz 956003 
70 959708 | 24.200 | 950477 セン タビ ピン (A) コア ビッ トシ ャ ンク (A) |DH35、 PR-38E、 DH 36DSA、 
75 959709 | 26.100 | 950478 1000 | 955165 | 3.300 955163 6.600 |(DH38SS、 DH 40SA) 
79 955157 | 27.400 | 955168 1.000 956729* 5.900 | (SDSmax シ ャ ンク 使用 ) 
94 956004 | 39.700 | 956005 1.300 (PRT-60 専 用 ) DH40MEY、 DH40MC、 DH36DMA、 
100 959710 | 40.600 | 950479 1.500 313467 10,700 電 38MS、 DH40MA、 DH 員 
105 955159 | 47.400 | 955169 1.500 (SDS-max) DH 40MR、 DH40MRY 
0H40、 0H406E、 0H4 め (0H406R、 0H46A) 
9 956006 | 46.500 | 956007 200 DSmax ツ ャ ンク 作 ) DH45MEY、 (0H45ME) 
(PRT-60)、(SDS-max シャ ンク 便 用 ) 

150 356726 | 69.800 | 956743 | 3000 DH52MEY (DH50MB、 DH 50MRY、 DH 52ME 





カッ タ (アス ファ ルト 破砕 用 ) | 8 』 ビシ ャ ン ( 面 荒し 用 ) 
ーー / 


ツバ 有 ( 丸 ) 
(PH-40F な どの 形状 ) 



























































| | 先端 幅 6 適用 機種 
仕様 コー ド No. | 価格 の 還 
(mm) | (mm) ( ) 内 は 旧 形 計 SO 計 | 語 計 間 計 NN 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
H 41SA3、 H 41SE、H 45SR、 2 中 9 
ツバ 上 DH 35、PR-38E、DH 40SC、 H 41SA3/SE、 H 45SR、 H 50SA、 DH 35、 PR-38E、 
280 | 45 | ツ / 珍 ( 叉 ) |0098-1924 |3.800 | 和香 邊 昌 学 交 3GRD の 
e5 | es | eo |0o95-5183 9 7oo 1 DH 408C、 DH 40SE、 DH 42、 DH 36DSA、(H 41SA、 
USA 二 0 WS 0 H 41SA2、 H 41SA2(S)、 H 55SB、 DH 38SS、 
EE し 0 R い DH 40SA、 DH 40SR、 PH-40F、 PR-25B、 DH 45SA) 
280 | 45 | ツ 無 () |0098-2705| 3.800| 5L 4GF、 pF_25B、 pH 45sA) 
320 | 50 | ツバ 無 (六角 ) |0095-5629 | 3.800 | H 50SA この ーー ビシ + 
320 | 50 | ツ / 無 (六角) |0099-0088|3.800 | (H 55SB) LE ピン ルン 4 と クア な イス 22 
、 PH-65A、H 65SB3、H 70SA、 NR ei 
ヽ 無 本 
10| や ク 押 BU OO94 4961| 700 証 語 語 BBE | H 65SA/SB 用 ) 
325 | 100 | ツバ 無 ( 丸 ) |0095-6462 |6.600 | (H 90) 
370 | 50 | ツバ 無 ( 叉 ) | * 956742 |7.000| (PRT-60) 雪 仕様 | コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
520 | 75 | ツバ 有 ( 六 角 ) |0098-5232 | 9.200 | H 90SG 








H 41SA3/SE、H 45SR、DH 35、 

250 | ツバ 有 ( 丸 ) |0095-5186| 3.100| PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、 
DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、 

ma H 41SA2(S) 、DH 38SS、DH 40SA、 
250 | ノバ 無 () [0098-2710| 3.100| DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA) 
260 | ツバ 無 ( 丸 ) 0095-5625| 2.100| H 50SA、(H 55SB) 


6 PH-65A、H 65SB3、H 70SA、 


だ PA の 3:) 









































衝角) 
) 








L | 先端 幅 適用 機種 395 | ツ 導 人 角 |0030-8092|13.000| H 90SG 
(mm) | (mm) ( ) 内 は 旧 形 
H 41SA3、H 41SE、H 45SR、 ケレ ン ハ ンマ H 25PV 用 先端 工具 (SDS プ ラス シャ ンク ) 


DH 35、PR-38E、DH 40SC、 。 ラス シャ * X リル ポイ ント ュ ス シャ 
ッ パ 有 (A) |0095-6126| 8.200| Du 40SE、 DH 42、 画 カッ ツタ (SDS プ ラス シャ ンク ) 40 X250L 画 ブル ポイント 四 角 (SDS プ ラス シャ ンク ) 14 X250L 


DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、 | ーーーーーーー で ーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー 


H 41SA2(S)、DH 38SS、 田 コー ルド チ ゼ ル (SDS プ ラス シャ ンク) 20 X250L 画 グル ー ビ ピン グチ ゼル (SDS プ ラス シャ ンク ) 250L 


405 | 105 





































405 | 105 0098-2711| 8.200| 5 25B、 bH 458A) [ 
455 | 130 0098-0034 |14.000|H 50SA 品名 Re 3 Oz と 45 2 
455| 130 0099-0089 |14.000| (H 55SB) カッ タ (SDS プ ラス シャ ンク ) = 
380 | 120 0095-7154 |14.000| PHL65A、H65SB3、(H 659ASB/SB2) 6 ペ 二 る 10082-352 Sa 
無 ( 丸 ) |0031-9298 |18.000|H 70SA ES X こ 
ツバ 無 ( 叉 ) | *956741 |14. セル フシ ャ ー プ ニン グ コ ー ル ド チ ゼル | っ nx25oL | 0037-0840| 2000 











(SIDS ウ ウラ スン ャ シン シク) 

ブル ボイン ト 四 角 (SDS プ ラス シャ ンク )| 14x250L | 免 0031-6656| 1.700 

セル フシ ャ ー プ ニン グ ブ ルポ イン ト 

(SDS プ ラス シャ ンク ) 14 x 250L 0037-0839 | 2.000 

グル ー ビ ン グチ ゼル (SDS プ ラス シャ ンク )| 250L 0031-6659 | 3.600 
介 日 25PV 標 準 付属 品 


朗 0| アン カ ア ダ プ タ Sp や や | 


ツバ 有 (六角 ) 





















































寸法 D ES 1 ン | 

(0 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 仕様 529 コー ド No.| 価格 Pe 
H41SA9GE、H459R、H50SA 0H95、 PR38E 0H4090、 キー レー コン 日 41SA2、 日 41SE 

140 |0095-5181| 9.900 | DH4OSE 0H42.DH36D9A (41SAH41902、 H41SM2) 遇 用 40 | W1/2/(4 分 ) | *982703 、 





H55880H385S、0H4054、 0H 405R PH40F、 PR258、0H453)  ( ツ / 細 | "| 50 |W587(⑤) |*982704| |H4g 
200 |0094-4965| 10.200 | PH65A、H658B3、H 708A、(H 65SA/SB/SB2) コム 
200 10031-1444| 14.000 | (H 90) ※ ラ ンマ シャ ンク セッ ト 打撃 用 | 161 人 2 50 2.300| H 50SA、(H 55SB) 53 
200 |0030-5880| 13.800 |H908G mmm 
ンジ HH 





























7/ 信 び 人 7 


別売 部 品 ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 
昌 ケミ カル アン カー "アダ プ タ ・ ハ ンマ ドリ ル 用 ( 旧 形 PRT-60 除 く ) 量 防 振 形 サイ ド ハ ン ドル 計 本 
ソケット 取付 側 四 ーー (PH-40F、 PR-25B) 
' 角 寸 法 ・Sq(mm) 全長 | コー ド No. | 価格 ーーーー ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 
に 5 コーー 12 7 160 | 998561 | 3.700 昌 ダ スト カッ プ ぐ で S ( 旧 形 DH 40SA、DH 45SA ) (標準 付属 品 ) 








コー ド No. | 価格 
980734 | 3.700 






















































19.0 170 | 998562 | 3.900 コー ド No.315871 \240 六角 シャ ンク タイ プ 全 機種 適用 
昌 スポ イト (ジャ パラ 式 ) 是 スポ イト (ゴム 球 式 ) | 是 アー ス ア ダ プ タ 昌 ノ ハン マドリ ル ・ ハ ンマ 用 
コー ド No.318085 \240 コー ド No0032-0859 \590 | コー ド No.323357 \2,200 クリ ー ス 、 オ イル 
(内 径 の 18x 深 さ 30mm) (交換 、 補 充 の 際 は 必ず 
一 WW - 純正 グリ ー ス を ご 使用 くだ さい 。) 
昌明 肖 隊 : た り 肖 emー ーーー ニ ーーー 
計 2 が 176 品名 時 NNN65 適用 機種 ( ) 内 は I 旧 形 
品 コッ タ ( テ ー パ シャ ンク ドリ ル 取 出し 用 ) 「 「 DH35、 DH405C、 DH406E、 
(適用 機種 371703 |6.100 |pHa6psA、 H41SA3SE、 H458R、 
コー ド No.944477 \390 RNN DH 35、PRL38E、DH 40SC_ 還 ジ RU ボン H50SA、H65SB3、H25PV、 H 708A、 
DH 40SE、 DH 42、 DH 36DSA、 グリ ー ス 70g 入 | 371702 | 970 |H90SG、(DH38SA、 DH 38SS、 


DH 40SA40SR、H 41SA、H 41SA2(6)、 
H41SA2、H 55SB、 H 65SB、 H 65SB2、 

94 販 H65SA、H 90、 DH 45SA 

371928 | 1.800 | PR-38E、 DH 42、PH-65A、 

120cc 入 | 371709 630 | (PRT-60、PR-25B、PH-40F) 





ョ ドリ フト キー (アン カ 取 出し 用 ) H 41SA3、H 41SE、 H 45SR、 


( 旧 形 DH 38SS、DH 40SA、 
) DH 40SR、 H 41SA、 
H 41SA2 (S)、H 41SA2、 
WHEN 2 PR-25B、DH 45SA、 PH-40F) オイ ル 


別売 部 品 SDsmax シャ ンク タイ プ ハ ンマ ドリ ル ・ ハ ンマ 




















ロー タリ ハン マドリ ル 用 グリ ー ス は P.55 を ご 覧 くだ さい 。 











































































































や ふ 上 1 ぶ ao に 】 々 
中 ドリ ルビ ッ ト sisi = ドリ ルチャ ッ ク (13VLD-D)  m チ ャ ッ ク アダ プ タ (SDSmax シャ ンク ) 
(SDSmax シャ ンク ) 「 2 " 
す ) 打撃 作業 不可 
ーー レー ヶ | コー ド No. | 価格 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 
10.5 | 340 | 200 | 0033-6450 | 4.100 種類 コー ド No」 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
12.5 | 340 | 200 | 0033-6451 | 4.100 
ー ィ 57 | 340 | 200 |0033-6452| 4100 DH 40MEY 13mm ド リル チャ ッ ク ( チ ャ ッ ク ハン ドル 付 |321813| 5.400 | H40MEY、 叩 40MC、 OH 5MET 
DH 40MC DH 52MEY、 DH 36DMA、(DH38MS、 
_145 |940| 2Z00 |0033-6453 | 4.300 DH 36DMA DH 40MA、 DH 40MB、 DH40MR、DH40MRY、 
16 340 200 | 0033-6454 5,.100 DH 40MA チャ ッ ク ア タプ ブタ (SDSmax シ ャ ンク ) |313468| 5.600 DH 45ME、 DH 50MB、 DH50MRY、 DH52ME) 
540 | 400 | 0033-6455 | 7.900 6 
選 誠 旨 580 市 全 00 和 09986857 條 全 新 6990 貞 DH 40MR り ケ ・ ン レバ 1 ドニ ーー 
因 320 | 200 10033-6458| 5.100 (各種 ソケット の 取付 け 用 )(SDSmax シャ ンク ) 
520 | 400 | 0033-6459 | 7.900 |IDH 38MS] 3222 Di 開 | 詞 
っ っ 1320| 200 | 0033-6460 | 5800 寸法 (mm) No. | 画 必 適用 機種 ) 内 は 旧 形 
放り 12.7 313469 | 4.100 | DH 40MEY、 DH 40MC、 DH 36DMA、 
2 SSU 200 WOS9696O」 1400 (DH 38MS、 DH 40MA、 DH 40MB、 DH 40MR、 
520 | 400 | 0033-6463 | 9.600 DH 45MEY 19.0 313470 | 4.600 | DH 40MRY、 DH 50MB、 DH 50MRY) 
っ sa |320 | 200 | 0033-6464 | 7.600 DH 45ME 
520 | 400 | 0033-6465 | 10.000 DH 50MB 
320 | 200 | 0033-6466 | 8.900 DH 50MRY 
32 
520 | 400 | 0033-6467 | 10.400 ルポ イ ・ / ト 
38 | 520| 400 10033-6468 | 13.900 ワン ンタ / バッ ツリ リ 作業 の / / に 
40 | 520| 400 | 0033-6469 | 15.400 プア 率 り P: セル フシ ャ ー プ ニン グ 
45 | 520| 400 |0033-9334 | 22.000 





























SDS SDS mm 


52 | 520| 400 |0083-9335 | 33.000 |DH 52MEY、[DH 52ME 人 。 リー 
上 シャ ンク タイ プ 






0033- 9978 















































































































































品 ドリ ルビ ッ ト 「 ーー 
(SDSmax シャ ンク ) Ep 店 一 つつ いつ ーー ニニ コー ド No. | 価格 | 適用 機 半 [] 内 は 旧 形 
SE 313472 | 3000|5H 4oMc 
L 2 |a 記 NNIG5 価格 適用 機種 [ ] 内 は I 旧 形 セル フシ ャ ー プ ニン グ (十字 断面 ) 0033-9978| 3.500 DH 45MEY 
品 コー ルド チ ゼ ル ( 清 掘 り ・ 角 出し ) 313473 DH 52MEY 
DH 40MA H 41MB2 
*313452 DH 40MC |DH 40MB 還 5 アー H 41ME 
DH 40MEY | DH 40MR 50| 四 313475 | 59001H 45MEY 
28 DH 45MEY | DH 40MRY l L | H 45MR 
DH 52MEY | DH 45ME 本 
2089 DH 36DMA | DH 50MB し AA St 
DH 50MRY 400 | 313476 |127001FT GMA 
32 570 420 *※313461 12.700 間 誕 S2IM 選 還 DH 40MB 
画 ラン マ WI 表 DH 40MR 
生 2 カ DH 40MRY 
= シン クビ ピッ 人 競 評 | MM | 45ME 
アク シュ バ 
プ DSmax シャ ン DH 50MB 
220 還 ピン ャ ン 基 DH 50MRY 
種類 コー ド No.| 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 2 UBAMIDH 52ME 
60_ H 41MA 
DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、 画 シャ ンク ウン マ シャン 用 ) H 41MB 
本 DH 52MEY、DH 36DMA、(DH 38MS、 cc H 60MB 
SDSmax シャ ンク 用 313465 | 9.400 1 5H 40MA/MB/MR、 DH 40MRY、DH 45ME、 ' ーー 12479 | 46001 議 請 際 還 | 
DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME) 


























ゃ 々 々 8 _ ※ コ アビ ッ ト は 
コア ピッ トシ ャ ンク  ( 正 胃 議 計 ーー 3 5 

ゃ > 。 く mm P.63 ペ ー ン を 名 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
EC l 300 AM。 - DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY 
371703 | 6.100 3 ) 

DH 52MEY、DH 36DMA、H 41MB2/ME、 
種類 コー ド No.| 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
H 45MEY、H 45MR、H 60MEY、 
DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、 クリ ー ス 371702 970 1 (DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、 


| | DH 52MEY、DH 36DMA、(DH 38MS、 AMGER PICASA Bi 人 MIE 


DH 40MA/MB/MR、DH 40MRY、DH 45ME、 DH 50MB、 DH 50MRY、 DH 52ME、 
371354 6301 41MA、H 41MB、H 60MB、H 60MRV) 























99 て 150mm 用 313467 110.700| DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME) 





四 


り 


ロ 


54 樹脂 * 在 庫 1 
一 本 4 ババ 還 か スリ ッ | 三 較 
回 計 CO"" ( ひ "… 昌 HG ティ 





7/ 人 ソバ / 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


) 1 カー ボン ブラ シン No. 





人 タダ イヤ モン ドコ アド リル 鉄筋 コン フリ ー ト 、ALC、 サ イデ ィング 、 木 材 の 大 径 穴あけ に ! 





ダイ ヤ モ ン ドコ ア 旦 馬 | [| ダイヤモンド コア | 放 E 憲 
120mm 120mm 
@ スリ ッ プ クラ ッ チ 付 で 配管 工事 の 穴あけ に 最適 無 段 変速 
コア 取付 ね じ 径 : M18 ピッ チ 1.5 玉 
ドリ ルチャ ッ ク 13VLD-D (ね じ 1/2? -20) DC 1 20VA 
\62,300 
ダイ ヤ モ ン ドコ ア 別 売 別売 部 品 
画 油 用 ケー ス 





高 』 樹 脂 
回 (69 の 回 田 較 


* 在 庫 僅少 品 


コー ド No.312831 \4,500 





DC 120 
\39,500 


ダイ ヤ モ ン ドコ ア 別 売 


回 可 画 
と ど 6 


























形 名 最大 穴あけ 能力 mm V 商 W mint( 回 / 分 1 了 了 標準 付属 品 

2 2 20 
穴あけ : _- チャ ッ ク ハ ンド ル 、 

2 | 給水 タン ク 使用 時 : 180 EE サイ ド ハ ン ドル (ハン ドル ジョ イン ト 付 ) 
ALC ホ ー ル ソー 6 160 _ 単 相 2 心 。 ク 2 ら 
2 1 00 100 低 束 に 
紀 上 用 ホー ルソー : 呈 
木工 用 ホー ルソー : 120 400<1.000 セックル バン ドル 

0 鉄工 用 ドリ ル : 13 0 | 高 和 サイ ド ハ ン ドル (ハン ドル ジョ イン ト 付 ) 
木工 用 ドリ ル : 30 800~2.000 


























注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


別売 部 品 ダイ ヤ モ ン ドコ アド リル 















| 先端 工具 | コア ビッ ト | 接続 工具 | | 適用 機種 | 
画 志 出 し シー ト 画 給水 タン ク + ス ポン ジ 画 ダイ ヤ モ ン ドコ アピ ビット 田 アダ プ タ (DC120/120VA 用 ) 画 ダイ ヤ モ ン ド 
38~120mm ダ イヤ モン ドコ アビ ピッ ト 用 4 

38 こ 120mm の ダイ ヤ モ ン ド 延長 時 は 中 間 ロ ッ ド ( 延 長 棒 ) 間 

コア ビッ ト 使 用 時 に ご 使用 く コー ド No.997694 。 DC 120・DC 120VA 

だ さい 。 \2,500 を ご 使用 くだ さい 。 ー ド 

27、32mm は スイ ベル アタ ダブ NO 2 PET 

タ が 必要 で す 。 画 スイ ベル アダ プ タ ( 軸 注 水 装置 ) 還 ロー タリ ハン マドリ ル ③) 


DH 18DBLDBDLDH 18DPC・DH 36DPMDPB/DPEDPF・ 
DH18PG.DH28PC.DH28PCY・DH28PCY2.DH28PBY: 
DH28PBY2・DH 28PB・DH 28PEC・DH24PG・DH24PG2・ 
DH24PHDH 24PH2:DH 28PMV・DH28PMY2.DH28PFY・ 
DH30PC2.(DH 20DV・DH 18VB・DH22PBDH24PB2. 
DH24PB3.DH24PC2.DH24PC3.DH24PF9.DH24PM: 
DH25PB.DH28PF.DH24DV・DH24DVA'DH25DAL・ 
DH36DAL'DH36DBLDH 36DBDL) 

※( ) 内 は 上 旧 形 


( 注 ) ダ イヤ モン ドコ アビ ッ ト ご 使用 の 場合 、 
ロー タリ ハン マドリ ル 本 体 の 温度 上 昇 が 
高く な り 連 続 的 な 穴あけ 作業 は で きま せ 
ん 。 連 続 使用 15 分 に つき 30 分 程度 休ま 
せ て か ら ご 使用 くだ さい 。 


ププ ノノ ノノ ノノ ノン // 4 











ワン タッ チ 式 
(DC120 用 ) (DC120VA 用 ) 


田 アダ プ タ (A) (SDS プ ラス シャ ンク ) 
コー ド No.315921 \3,700 


動 得 = 一 王 









昌 ダ イヤ モン ドコ アピ ビッ ト (湿式 ・ 波 形 タ イプ ) 





























































































































取付 ね じ 径 M18 に 回 一 出 し 
還 誠 詳 訂 | | L | IM eo に |  m の 
ie に: 直 一 ー と 38 こ 120mm の ダイ ヤ 各 外 公 の 給水 タン ーー 』 gs 
人 用 (アタ ブタ ) PSAM 2 | 錠 馬 仙 て と | UI 
(給水 タン ク + ス ポン ジ ) DC120/120VA 用 | \ ア ダブ タ が 必要 で す 。 時 に ご 使用 くだ さい 。 /|\ 使 用 くだ さい 。 画 水 処理 パッ ド 
セッ ト 上 人 レニー ば 3ー フ 0 
外 篤 | 法人 ダイ ヤ モ ンド コア ピッ トト | ダイ ヤ モ ンド 0 NM = 
(D) (mm) 給水 タン ク + ス ポン ジ + ア タプ タ 結 孤 4 還 2 ド スポ ンジ 「DH 28PC は 80 ま で 品名 qpzP コー ド No 適用 
(mm) [ 共 出 し シー ト は 付属 し ませ ん 。] の | 旧制 Oi) 機種 
旧 L1 コー ド NGo. 価格 コー ド NGoC. 価格 コー ド No. | 価格 | コー ド No.| 価格 27 | 302207 
7 280 ー ー 0031-2455 | 20.900 | 27、32mm は 別売 スイ ベル アダ プ タ で | DC 120 開 32 | 302208 
32 還 0031-2456 | 22.600 | お 使い くだ さい 。(P.67 参 照 ) DC 120VA 出 38 |300403 
38 | 303 0031-2464 |28.900| 0031-2457 |24.800| 300373 | 1.600 |300379| 350 | ロー タリ ハン マドリ ル レ 
全 機 種 適用 ※ 54 | 300404 3 
54 sn 10031-2465 | 32.300 0031-2458 |29.300| 300374 | 1.800 |300380| 540 |(DH12DD、 DH 14DBL/ ト 85 | 300405 G 
う 14DSL、 DH 18DSLDPA 2 SN 
65 * | 0031-2466 | 35.900| 0031-2459 |33.200| 300375 | 2.200 |300381| 700| ppg pH1appyB、 1 0 記 肖 隔 66466 順 
(180) 旧 形 DH 15DV、 品 
80 5 0031-2467 | 40.100| 0031-2460 | 36.900| 300376 | 2.800 |300382| 850| 語 T8pu) 人 oo |1302209 ら 
90 0031-2468 | 44.900| 0031-2461 |41.500| 302205 | 3.000 |302206 |1.000 ンー | 105 |300407 SS 
105 0031-2469 |49.800| 0031-2462 |46.400| 300377 | 3.600 |300383|1.300 120 |300408 ら 
120 0031-2470 | 59.900| 0031-2463 |56.300| 300378 | 4.300 |300384 |1.600 ポ 誠 生 2 ド |302106 
アダ プ タ 300372 3.700 | DC 120、DC 120VA 用 97 了 二 き 
8 5 0532 家 as 302107 
アダ プ タ A 315921 3.700 | ロー タリ ハン マドリ ル 用 ( 注 ) セッ ト 品 に は 含ま れ ま せん 。 (1m) 




















*(180) は 給水 タン ク 使用 時 の 寸法 ( 注 ) ダ イヤ モン ドコ アビ ッ ト は 石材 な どの 硬い 材料 に 丸 あ け す る と 切れ 味 が 低下 する こと が あり ます 。 切 れ 味 が 低下 し た 時 は コン クリ ー ト ブロ ッ ク や 、 使用 済み の トイ シ な ど に 穴あけ し 、 
イヤ モン ド チ ッ プ の ドレ ッ シ ン グ ( 帳 出し ) を し て くだ さい 。 
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7/ 人 ソバ / 


別売 部 曲 ダイ ヤ モ ン ドコ アド リル ・ 座 掘り し ドリル ・ ド リル ・ 振 動 ド リル ・ ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル 
| " セン タビ ピン | | シャ ンク | | 適用 機種 | 


使用 例 


断熱 材 入り 
複合 壁 





先端 工具 





ハイ パー ダイ ヤ コ ア 








リイド プレ ー ト 


の 


スー パー タダ イヤ コア 





カカ ドラ レード 
スー パー ウッ ドコ ア 












スー パー ウッ ドガ ル / 





ガイ ド プ レー ト ( 標 準 付属 ) 


画 ハイ バー ダイ ヤ コ ア [1 本 の 刃物 で 多種 材料 に 穴あけ 可能 ! 


人 


用 途 : 断 熱 材 入り 複合 壁 :ALC:. セ メン ト 材 ・ サ イデ ィング な どの 穴あけ 





セン タビ ピン 

ミ こ さぶ さぶ ささ さこ モニ ーーーーーーーーーー デ 5 
セン タ ド リル 
ハイ ス ド リ ル 


ガイ ド バ ー・ ハ イス ドリ ルセット 
コア 


( 注 ) ロ ー タ リハ ンマ ドリ ル で ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ッ ト ご 使用 の 場合 、 
本 体 の 温度 上 昇 が 高く な り 連 続 的 な 穴あけ 作業 は で きま せん 。 
連続 使用 15 分 に つき 30 分 程度 休ま せ て か ら ご 使用 くだ さい 。 





6 


pr 一 


スト レー トシ ャ ンク 


ー 員 語 ーー 


SDS プ ラス シャ ンク 


弄 ダイ ヤ モ ン ドコ アド リル :DC 120・DC 120VA 
画 座 掘り ドリ ル :DW 65YA・(DW 65Y) 

田 ドリ ル :D 3613DA 
田 振動 ドリ ル :DV 3620DA ※( ) 内 は 旧 形 


田 ロー タリ ハン マドリ ル ( ぶ ) 
DH 14DBL・DH 18DBL/DBDL・DH 18DPB/DPC・ 


DH 36DPA/DPB/DPE/DPF・DH 18PG・DH 28PC・ 
DH 26PBY・DH 26PBY2・DH 26PCY・DH 28PCY2・ 
DH 26PB・DH 26PEC・DH 24PG・DH 24PG2・ 

DH 24PH・DH 24PH2・DH 286PMY・DH 28PMY2・ 


DH 28PFY・DH 30PC2・(DH 20DV・DH 24DV・ 
DH 24DVA・DH 18VB・DH 22PB・DH 24PB2・ 


DH 24PB3・DH 24PC2・DH 24PC3・DH 24PF3 ・ 
DH 24PM・DH 25DAL・DH 25PB・DH 28PF・ 
DH 36DAL/DBL/DBDL) ※( ) 内 は 旧 形 





弄 スー パー ウッ ドガ ル バ コ ア [ガル バリ ウム 鋼板 を 使用 し た サイ ディ ング を きれ い に 穴 あけ !】 
用 途 : 木 材 ・ 窯 業 サ イデ ィング ・ 金 属 系 サイ ディ ング な どの 穴あけ 






















































































































































































































































































































0 二 の 3(2ml2 組 0090N い gd の = 20200 のり) 2 人 /awa 
中 径 (D) (の パテ タダ タ 1 ドド ウル レー トド (ハイ バー ダイ ヤ コ ア 符 (D (ガイ ド プ レー ト 標 準 付属 ) AN 適用 機種 
上 ンタ ビ > ー ト シャ > ) イ ドブ レー : 
0 ーー デー テト トシ ャ ンク ) ガイ ド プ レー ト ) 適用 機種 (mm) NM 8 コー ド No。 | 価格 
凍 較 四 語 コー ド No. | 価格 | コー ド No. | 価格 
29 う 9900 [SDS プ ラス シャ ンク 使用 ] 
29 0032-0687 |22.000|0032-0698 |11.900| [SDS プ ラス シャ ンク 使用 ] ロー タリ ハン マドリ ル 
ロー タリ ハン マドリ ル 32 9.900 全 機種 適用 
32 0032-0688 |22.000|0032-0699 |11.900| 全 機種 適用 (DH 12DD、 DH 14DSL、 
(DH 12DD、 DH 14DSL、 35 9.900 DH 18DSL、 DH 18DPA、 
35 0032-0689 |22.000|0032-0700 |11.900|DH 18DSL、 DH 18DPA DH 18PB/MB、 
DH 18PB/MB、 38 9.900 胃 DH 15DV/18PH 除 <) 
38 0032-0690 |22.000|0032-0701 |11.900| 暑 DH 15DV/18PH 陰 <) ※DH14DBL18DPB032 ま で 
※DH14DBL18DPB032 ま で 50 11.900 DH 18PG は 050 ま で 
50 0032-0691 |25.800|0032-0702 |12.100| DH18PG は 950 ま で DH 28PC は 980 ま で 
DH 28PC は 080 ま で 65 15 200 DH 30PC2 は 9160 ま で 
65 0032-0692 |26.60010032-0703|12.900| DH 30PC2 は 9160 ま で 332215 |3600 
MI 75 17.000 ' 
75 0032-1439 |28.700|0032-1440 |15.000 
時 [スト レー トシ ャ ンク 使用 ] 
80 0032-0693 |29.400|0032-0704 |15.700 NE 80 19.500 DC 120 
100 0032-0694|33.600|0032-0705 19.900|DC 120VA 100 24.600 た 4 
D 3613DA 
110 0032-0695 |35.000|0032-0706|21.300IDV 3620DA 110 \ 0033-2138|27.000 4 OO 際 
DW 65YA 
120 0032-0696 |37.400|0032-0707 |23.700 半生 | の 120 ※* 0033-2139|30.000 旧 形 DW 65y) まで 
160 0032-0697 |47.000|0032-0708 |33.400 160 * 0033-2140|37.500 
画 スー パー ウッ ドコ ア 【 独 自 の 刃先 形状 で 快適 作業 !】 田 スー パー ダイ ヤ コ ア [外周 リー ド 溝 付き で 切り 失 の は けが よく 穴あけ 効率 向上 !) 
用 途 : 木 材 ・ 窯 業 系 サイ ディ ング ・ 金 属 系 サイ ディ ング な どの 穴あけ 用 途 : 鉄 筋 コ ンク リー ト ・PC コ ンク リー ト ・ モ ル タ ル な どの 穴あけ 
細 品 標 ! 付 局 MMMMMG 細 品 標 準 人選 
ri スト レー トシ ャ ンク 思 2 SDS プ ラス シャ ンク 
= 代替 
2 ん のみ の N 組 区 二 り 二 ウト 二 バ タイ 組 バー の (4472 
(が ウ ルッ トド アド カイ 0 ドア クレ 旦 トド ( 以 二 バー ウッ ウド ョ ヨ ア (スバ ニタ イヤ ヨレ アカ イド アレ ニー ド (5 バ 二 夕紀 
和紀 キハ イス ドリ ルキ スト レー トシ ャ ンク ) + ガ イド プレ ー ト ) 適用 機種 0 + セ ンタ ビン SDS プ ラス シャ ンク ) + ガ イド プレ ー ト ) 適用 機種 
mm/) | mm/) | 寺 : 
Pu コー ド No. | 価格 | コー ド No. | 価格 MM コー ド No. | 価格 記 三 ド N6. 価格 
呈 0092719USIIGIOOIO092I39UDOU 0 2g 0032-1463 |31.800|0032-1475|21.700| DS フラ スシ ャ ンク 便 朋 
32 0032-1516 |13.700|0032-1492| 5.500| 可 竹 適 用 2 
ゲ DH 18DSL、 DH 18DPA、 
= 人 瞬 H 150W718B9 うり 0032-1465 131.800|0032-1477 |21.7001DH 18PB/MB、 
65 0032-1520 |19.90010032-1496| 8.100| DH18PG は 950 ま で 38 0032-1466 |31.800|0032-1478 121.700|※DH14DBL/18DPB は 032 ま で 
DH 28PC は 080 ま で DH 19PGR050 ま で 
応 022-122 り (200 VO VDCOI608( 60 0032-1467 |36.400| 0032-1479 22.800| DH28PC は 980 ま で 
80 0032-1522|21.700|0032-1498| 9.900| [スト レー トシ ャ ンク 全 用 ] 二 PT 
DC 120 0 スト レー トシ ャ ンク 使用 
100 |1601130 10032-1523 |25.30010032-1499 |13.500 2 65 11801150 10032-1468 138.70010032-1480」25.000 DS 14DBL2. DV 14DBI2. 
110 0032-1524 |26.300|0032-1500 |14.500| DWw 5YA \980 DS 18DBL2、 DV 18DBL2、 
75 0032-1469 |42.900|0032-1481 |29.300 
120 0032-1525|27.500|0032-1501 15.800| 旧 形 DW 65Y) ま で MMEAA 
160 0032-1526 |33.800|0032-1502 |22000on グ 2 し 80 0032-1470 |45.700| 0032-1482 |32.000| [ストレート シャ ンク 信用 
100 0032-1471 |56.200|0032-1483 |42.500 D6 20 
D 3613DA、 DV 3620DA - - 
170 0037-0165|35.600|0037-0166 23.800|358 14Dgl2. D 3813DA 
DV 14DBL2 は 0120 ま で 110 0032-1472 161.200|0032-1484 |47.500IDV 3620DA 
[スト レー トシ ャ ンク 便 ] DW 6SYA IM 
200 0037-2787 |46.800|0037-2788 |35.000 SS NII 細 120 0032-1473 |66.20010032-1485 |52.500 上 H 形 DW 65Y/ ま で 
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7/ 信 び 人 バ / 





別売 部 品 ダイ ヤ モ ン ドコ アド リル 



















































































































































































































































































外 待 DD コーkNo.| 価 | 伯 mm アダプタ (コア ビッ ト 取 付 用 ) 二 語 
ロ = ド 適用 
画 ガイ ド プ レー ト 29 | 320709 品名 仕様 No. | 貫 格 | ( ) は 四 形 
32 | Se0710 の の 
320711 アダ プ タ 300372| 3.700 | DC 120VA 
320712 湿式 タイ プ (DH 18M) 
間 還 」 320713 ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ッ ト ー 
で 還 KN ご 使用 く ニ 
昌 ガイ ド プ レー ト ホ ル ダ 100 320716 だ さい 。 アダ ブタ (B) DC 120F(IB 形 ) 用 |an4ne4| 4 oo | (DC 120F3 
コー ド No.320725 110 | 320717 M18 ね じ 用 コア ビッ ト 取 付 用 DC 120F2) 
遇 。 -) 120 | 320718 | 1750 ダ プ タ (C) (DC 120F3 
プ 160 | 320719 | 2.100 2 、 304065| 8.500 
170 | 370660 | 2.300 Je 他社 品 人 02 
M27 ね じ 用 997695| 2.800 | (DC 120F) 
園 MM 画 SDS プ ラス シャ ンク アタ フタ (E) DC 120F3 用 
S シ ャ ンク (@29~38 用 ) S シ ャ ンク (の 29~38 用 ) 角 ね じ 用 (の 25.4) 取 付 用 | コア ビッ ト 取 付 用 
コー ド No.320720 古 間 本 一 コー ド No.321395 - 
\4,600 ' \4,600 - 、 に 
L シ ャ ンク (9@50 以 上 ) 。 L シ ャ ンク (9@50 以 上 ) 申 ダ イヤ モン ドコ アビ ピッ ト m 水 処理 パッ ド 
コー ド No.320721 [ mrー 三 | コー ド No.321396 天 95ーーーー (押さ え リ ング は 不 付 ) 
\8,200 [ \8,200 
画 セン タビ ピン (ハイ バー ダイ ヤ 用 ) 画 セン タビ ピン (スー パー ダイ ヤ 用 ) 昌 押さ え リ ング 
コー ド No.320722 コー ド No.321487 L 押さ え リ ング 水 処理 バッド - 
ai 208 2200 ! 228 較 中 間 ロ ッ ド (延長 棒 ) 
田 ハイ ス ド リ ル (ハイ バー ダイ ヤ ・ ス ー パ ー ウ ッ ド 用 ) | 画 セン タ ド リル (ハイ パー ダイ ヤ ・ ス ー パ ー ウ ッ ド 用 ) 角 ね じ ( ヶ 25 4 衣 ね じ (6254 
コー ド No.320724 コー ド No.320723 2 詳 
\3.600 ーー ニコ \2,600 PR ー 時 一 一 3 で 、 
レー ーー 225 225 28 外 径 (の 16mm) 
3 99 適用 機種 
ー セン タビ ピン | セン タ ド リル | ハイ ス ド リ ル | セン タ ピ ン | セン タ ド リル | ハイ ス ド リ ル 
新地 材 入り 壁 ・ 複 る 壁 | 人 14.5 * 0031-8634 | 18.000 
結 ジ 2W 計 ド 堪 IN9 * 0031-8635| 19.500 
ブロ ッ ク 供 ^ ム 22 * 0031-8636 | 20.000 
モル タル 人 ⑲ ム 細 
25 * 0031-8637 | 20.000 
押し 出し 成形 セメント 介 
瓦 ^ ム 92 * 0030-9565| 16.000 
ーー 2 @ る 40 。。 | っ aa ば 0030-9566 | 18.500 
燕 業 示 サ イデ イィ ン ※ ii 
ポイ イ テ ィ ンク 52 * 0030-9567 | 22.500 に ン 
2x4・ 集 成 材 ・ 合 板 ^ (0 (9⑳) 65 * 0030-9568| 26.500 | Dc 12oF2) 
塩ビ 管 ・ FRPM 管 了 き 70 * 0030-9569| 28.000 
スパ イラ ル 管 ・ リ ブ 管 
本 デー ーー 80 * 0030-9570 | 30.000 
@ お 勧め X 使 用 出来 ませ ん 4 使用 出来 ます が 、 セ ンタ ピン . ハ イス ドリ ル を お 勧め し ます 90 * 0030-9571 | 32.500 
品 ス イベ ル ア ダ プ タ ( 軸 注 水 装置 )  m 中 間 ロッ ド ( 延 長 棒 ) MM II 
(DC 120 用 ) (DC 120VA 用 ) 129 で で 
| ーー 用 人 @ 中 間 ロ ッ ド (延長 棒 ) 
、 テー ト 穴あけ 深 さ 250mm<350mm の 穴あけ | sn4063 8.500 
6 に 使用 (32mm 以 下 の ダ イヤ モン ドコ ア 
ビッ ト に は 使用 で きま せん ) 
] と コ 
em @ 水 処理 パッ ト 318441 5.200 
ワン タッ チ 式 5 (DC120FS3) 
接続 ホー ス 内 径 の 15 @ 押 さえ リン グ 318442 2.700 
寺 
仕様 No. 価格 適用 機種 昌 コ ア 抜 き ワ イヤ 
@ ス イベ ル ア ダ ブタ ( 軸 注 水 装 置 ) 300391 |15.300 | DC 120 
の 27 こ の 120 コ アビ ッ ト 全 サイ ズ で 使用 で きま す コア 抜き ワイ ヤ 
給水 タン ク の 容量 の 少な い 時 に ご 使用 くだ さい | 319132 |15.300 | DC 120VA 
@ 中 問 ロ ッ ド (延長 棒 ) DC 120 仕様 価格 
に 4 997694 | 2.500 
凍 8 0 UIUUZAY.2MG IO 止ま り 穴 時 、 コア を 抜く の に 使用 997690 3.000 
信人 AN し 。 っ | 309122| 2800| Dc 120 設 加 
標準 サイ ド ハ ン ドル と は 異な る 360" 位 置 変更 可能 * 在庫 僅少 品 














別売 部 品 DC 叶 人 ダイ ヤ モ ン ドコ アビ ピッ ト [ 湿 式 ] 












































※ 有 効 長 さ 
D[ et 電 (排水 パッ ド 装 着 時 の 穴あけ 深 さ ) 
寸法 (mm) 本 適用 機種 

0u0 還 計 | ※ MS 価格 。 | / ) 肉 は 旧 形 

16 *0033-2053 21.000 

20 99 0 *0033-2054 22.000 

24 *0033-2055 24.000 

28 4 | ao 0033-2057 | 25.50 ん 

30 *0033-2058 26,000 

2 *0033-2059 29.200 
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7/ 公 び 人 バ / 











































































鉄工 ・13mm( 出 力 )200W 4P 


B 13R 1gs9g.0oo 








(200V 品 プ ラグ 不 付 ) 










































































硬 上 ボー ル 毅 6.5mm か 523mm ま で 穴あけ の エキ スパ ー ト ! 作 業 内 容 に 応じ て 選べ る 豊富 な 機種 
(B 6S) (B 13S) (B 13R) 
990 
(最大 ) 
(200V 品 プラ グ 不 付 ) 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
鉄工 ・13mm( 出 力 )200W 4P 
100V |200V |100V |200V| 
B 13S yg9.0oo 
ドリ ルチャ ッ ク 別 売 ドリ ルチャ ッ ク 別 売 
角 テ ー ブ ル 角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
鉄工 ・6.5mm( 出 力 )200W 4P 鉄工 ・13mm( 出 力 ) 300W 4P 
100V 100V |200V |100V |200V| 
B 6S yie4.000 B 13SH *\21s.0oo 
ドリ ルチャ ッ ク 別 売 ドリ ルチャ ッ ク 別 売 ドリ ルチャ ッ ク 別 売 
(B 23SH) (B 23RH) 還 還 | 
559 509 
(最大 ) 1.280 凡人 1.280 
739 739 
(最大 ) (最大 ) 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
鉄工 ・23mm 鉄工 ・23mm | 本 
(出力 )400W 4P (出力 )400W 4P 
|100V 200V| 100V 200V -940、 ラ ンー 
(200V 品 プラ グ 不 付 ) (200V 品 プラ グ 不 付 ) 
B 23S y\427, 000 四 B 23R y\427.000 
チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 4P 鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 4P 
200V 200V 
B 23SH y\437.000 r | B 23RH y\437.000 ー 
チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 細 チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 BB 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 6P 鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 6P 
200V 前 200V 前 
B 23SL y\443.000 B 23RL \443.000 
チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 








鉄工 ・13mm( 出 力 )300W 4P 


B 13RH y21s.00o 

















































































































2 下 2 ド 数 min' {回 / 分 ] 2 PECO 3 
の 最大 加工 能力 | 電源 電流 A | 出力 スピ ンド ル 占 板 数 mn スピ ンド ル テ ー バ | 9 提 和 |aReSS あ EN 
中 / の mm 50/60Hz | W る の (取付 可能 チャ ッ ク ) | 知り) キ | 野 太 送り | kg | 標準 付属 串 
No.1 ジ ャ コブ ステ ー パ ーー 
角 |B 6S 6.5 単 相 100 | 56 プ 4.8 | 200 |2.800・1.500・800 | 3.350・1.800・950 | (チャ ッ ク 6.5G) 280 60 35 
単 相 100 
角 |B 13S 三 相 200 200 53 
!? | 卓 細 100 
丸 |B 13R 三 相 200 200 | 3.000・2.000 3.600・2,400 No.6(2 172?) らら 記 
肖 相 100 1.420・800 1.700・960 ジャ コブ ステ ー パ | 360 80 
角 |B 13SH 三 相 200 16/15 1 の 9 500 600 (2 ク (9G) 53 ー 
三 相 200 | 1.6 ノ 1. 
角 |B 23S 0 400 145 
22 三 相 200 
単 相 100 2.400・1.320 2.880・1.590 
PR 三 相 200 - | 830・400 990・480 No.2 Il 
角 |B 23SH| 。。 | 三 相 200 750 モー ルス テー バ パ | "20 | 125 販 庁 邊 コツ タ 1 個 
丸 |B 23RH 三 相 200 750 150 
角 |B 23SL 23 三 相 200 | 4.4/4.0 | 750 1.600・880 1.920・1.060 145 
丸 |B 23RL 三 相 200 | 4.4 プ 4.0 | 750 550・270 660・330 150 
* ス イン グ ( 振 り ) : コラ ム 端 面 か ら 雛 の 中 心 ま で の 2 倍 の 寸法 卓上 ボー ル 盤 の テー ブル ・ ペ ベー スズ 寸法 ノ 据付 寸法 は P.70 を ご 参照 くだ さい 。 


U ど | 
電子 制御 問 カ 強力 形 


低 生 





7/ 信 び ソバ / 


タッ ピング ボ ー ル 盤 タッ プ 折損 防止 機構 採用 ! フロ ー テ ィング 機構 採用 ! 電子 制御 回 路 採用 ! 





(BT 135) (BT 13R) (BT 23S) (BT 23R) 


































































































































470 1.043 1.043 1.280 問 1.280 
(最大 ) (最大 ) 
導 739 
633 633 (最大 
(最大 ) (最大 ) 
264 468 264 468 340 600 員 、 
2 (プラ グ 不 付 ) 3 (ブラ グ 不 付 ) 3 (プラ グ 不 付 ) 340、 レ ーー や" フワ ラク 不 人 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
(穴あけ ) 鉄工 ・13mm( 出 力 )400W 4P (穴あけ ) 鉄工 ・13mm (出力 )400W 4P (穴あけ ) 鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 6P (穴あけ ) 鉄工 ・23mm( 出 力 )750W 6P 
(ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 て 12mm (ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 と 12mm (ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 と 20mm (ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 と 20mm 
200V 200V 200V 200V 
BT 13S y\409,000 BT 13R y\409,000 BT 23S y799.000 BT 23R y799,000 
ドリ ルチャ ッ ク 別 売 ドリ ルチャ ッ ク 別 売 チャ ッ ク ア ー パ ・ ドリ ルチャ ッ ク 別 売 チャ ツ ッ ク アー パ ・ ドリ ルチャ ッ ク 別 売 
角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 角 テ ー ブ ル 丸 テ ー ブ ル 
(穴あけ ) 鉄工 ・13mm( 出 力 )400W 6P (穴あけ ) 鉄工 ・13mm (出力 )400W 6P (穴あけ ) 鉄工 ・23mm( 出 力 ) 750W 8P (穴あけ ) 鉄工 ・23mm (出力 )750W 8P 
(ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 て 12mm (ね じ 立 て ) 鋳 鉄 ・M4 と 12mm (ね じ 立 て ) 鋳鉄 ・M4 と 22mm (ね じ 立 て ) 鋳 鉄 ・M4 て 22mm 
200V 9 200V 9 200V 200V 
BT 13SL \425, 000 責 BT 13RL \425, 000 琴 BT 23SL Y903.000 BT 23RL y\903,000 
ドリ ルチャ ッ ク 別 売 ドリ ルチャ ッ ク 別 売 チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 較 チャ ッ ク ア ー バ ・ ド リル チャ ッ ク 別 売 加 
テ デン ドル 回 転 数 min* ジニ シン 2 の 還 
計 陸 最大 加工 能力 電源 | 電流 A | 出力 ス ビ ピン ドル 回 転 数 mn 1 回 / 分 ) スピ ンド ル テ ー バ | 前 
26 の mm V | 50/60Hz | W 50Hz 60Hz (取付 可能 チャ ッ ク ) 2 N SS el 
角 | BT 13S (穴あけ ) 13 
(ね じ 立て ) 鋼材 M4>10、 2150・1.500・1.200 |2580・1.800・1.440 
鋳鉄 M4 こ 12 18/1.714001 "880.36o.270 820・430・330 360 80 
丸 |BT 13R ーー No.6(2 1/2?) 80 
ステ ン レ ス M4~<8 No.6(217 ダ リカ 6mm 棒 、 
ジャ コブ プス テー パ mm | タップ | mm っ < 
角 | BT 13SL 結 (チャ ッ ク 136) 75 0 の 
(ね じ 立て ) 鋼材 M4>10、 2 っ 4 っ 140o | 1430・1000・800 | 1.720・1.200・960 8 時 
alBT13BL 鋳鉄 M4 こ 12、 442 450・240・180 550・290・220 
ステ ン レ ス M4~10 | 三 相 
(穴あけ ) 23 200 
角 | BT 205 | (ねじ 立て ) 鋼材 M4 こ 16、 っ 9 ノ ag 7so | 1600・1050・850 |1.920・1260・1.020 | No.2 058 
鋳鉄 M4 こ 20、 320 誠 380・210・130 450・250・160 | モー ルス テー パ 
丸 | BT 23R ステ ン レ ス M4~<14 125 | 160 | コッ タ 1 個 、 
( 只 あ け ) 23、 鋳 鉄 25 職人 | , 、、 HE 
角 BT 29SL (ね じ 立 て ) 鋼材 M4>18、 1.500・900・770 | 1800・1.100・920 | No.3 界 和 8 Jo6 
ステ ン レ ス M4~16 
* ス イン グ ( 振 り ) : コラ ム 端 面 か ら 雛 の 中 心 ま で の 2 倍 の 寸法 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 

















卓上 ボー ル 盤 ・ タ ッ ビ ピン グ ボ ポ ボール盤 コー ド ・V ベ ルト ドリ ルス リー ブ ・ チ ャ ッ ク ア ー バ パー の 応用 


@ コー ド (標準 付属 品 @ V ベ ルト 型 
ド ( 様 和 付 属 品 ) V ペ ルト 芋 党 B 23S、B 23R、B 23SL 、 S】 BM 25、BT 23SL、BT 23RL 、 
種類 長き 形 名 V ベ ルト 型番 B 23RL、B 23SH、B 23RH、 ( 旧 形 D 25、D 25SA、D 32、 
m (コー ド No)) | BT 23S、BT 23R、 BU 23S、BU 23R、BU 32RY、 
2 心 キャ ブ !! | (I 旧 形 DU-PN2、BM 21) 、 BU 32R) 、 
人 UN 2 B6S M34 (No.932121 ) : ! | No.2 モ ー ル ステ ー パ No.3 モ ー ル ステ ー バ パ 


( 単 相 )2 心 キャ ブタ イヤ | 。 B 135、B 1SR 
B 13S/R ケー ブル 2 B139H、B 13RH PV425(No.973230) 


B 13SH/RH ( 三 相 ) 3 心 キヤ ブタ イヤ ドリ ルス リー ブ 
ケー ブル A51 (No.932472) NN | 


B 23S/R 2 三 相 |A50(No.932473) 931229 11.800 


B 23SL/RL こ (外側 ) No.3 モ ー ル ステ ー パ 
B 23SH/RH CI A51 (No.932472) (内 側 ) No.2 モ ー ル ステ ー パ 


No.3 モ ー ル ステ ー パ 
BT 19S/R 屋 『ーーーーーーー ユ ーーーーーーー」 NE 
ー A50 (No.932473) シャ ンク ドリ ル 
BT 13SL/RL の 2 (23.5 こ 32mm) 


BT 23SUPL 2 し B 23SL、B 23RL |A52(No.932471) チャ ッ ク ア ー バ (市 販 品 ) 


.2 モ ー ル ステ ー パ 
( 旧 形 )BU 32RY No.2 モ 2 の / 
( 注 ) 万 能 ボ ー ル 盤 を の ぞ く B 23SH、 B 23RH A51 (No.932472) 2 ト 
、 三 組 品 は 電源 ブラ グ 不 付 No.6 | ジャ コブ ス [ 13G 用 | 950266 No.2 モ ー ル ステ ー パ 
二 間 肖 BT 13S、BT 13R .3 | テーパ | 16E 用 | 950267 | . シャ ンク ドリ ル 


A27 (No.988691) 2 
BT 13SL A25(No 988690)1 本 (14.5>23mm) 


BT 13RL ' HB 

BT 23S A36(No 952092) 。 。 99 

BT 23R A27 (No.988691) Ms チャ > 昌 語 店 チャ ッ ク 16E RI 

BT 23SL 3V375(No 964640) 間 37 
0. 名 2 木 W』 コー ド No.950262 時 コー ド No.950265 | コー ド No944477 

BT 23RL 3V300(No.998169) WW \7.600 リサ \8,.700 0 


( 旧 彰 )BU 32RY |3V355(No.309345) 2 本 



















































































タッ ピン グ ボ ポ ボール盤 の テー ブル ・ ペ ベー スズ 寸法 据付 寸法 は P'70 を ご 参照 くだ さい 。 
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7/ 信 び 人 バ / 


卓上 ボー ル 盤 ・ タ ッ ビ ング ボー ル 明 (P.68 こ 69)・ 万 能 ボ ー ル 盤 テー ブル ・ ベ ペース 寸法 据付 寸法 
















































































Ls 形 名 テー ブル 種類 Li L2 Ls W d di Di D2 

B 6S 120 | 120 | 200 | 12 の 15 

二 B 13S, B 13SH, BT 13S 

1 BT 13SL 角 テ ー ブ ル 還 間 時 間隔 ーー 回 較 早 - | 
B 23S, B 23SH, B 23SL 

BT 23S. BT 23SL, ( 旧 形 BU 23S) は 症 半 S 仙 |EA 8 

つ 0 13RH, BT 13R 14 | ぁ 100 | gz6 |g240 |g2go 
B 23R, B 23RHI, B 23RL 丸 テ ー ブ ル 詩 計 計 
BT 23R, BT 23RL. ( 旧 形 BU 23R) 0 MRNA 
( 旧 形 BU 32R, BU 32RY) の 170 | oe38 | g380 | 9450 

リウ の ジ ろ 上 世 Le 障 。 W L4 Lz L5 Ls d h | 穴 (d) 個数 

B 6S 100 | 45 | 105 215| 170| 一 王 44 

べ B 13S, B 13R, B 13SH ウ 

0 B 13RH, BT 13S, BT 13R 135 | 52 | 145 260 

十 BT 13SL, BT 13RL 

法 B 23S, B 23R, B 23SL, B 23RL 14 

咽 B 23SHI, B 23RH, BT 23S 
BT 23R, BT 23SL 飛 | 9 4 
BT 23RL, ( 旧 形 BU 23R, BU 23S) 
( 旧 形 BU 32R, BU 32RY) 120 | 175 630 300 |5601300| 214 |「100 
































※ 丸 テ ー ブ ル と 角 テ ー ブ ル は 上 図 矢 凶 の よう な 動き 方 が で きま す 。 た だ し B 6S は 左右 に 傾斜 で きま せん 。 用 途 に 合わ せ て お 選び くだ さい 。 


コー ドレ ス は ね 2 別売 部 請 | コー ドレ ス 磁 気 ポー ル BM 36DA と スチ ー ル コア の 組合 せ * 
| 36v セン タビ ン (A 1) (本 付 司 


@ コー ドレ ス で 高 所 や 電源 の 取れ な い 現 場 に 最適 
@ 全高 149mm で 200mm H 形 鋼 フ ラン ジ に 穴あけ が 可能 E 76 
コー ド No.377164 


@ 橋 栄 補修 で 多い 穴 径 ゆ 27mm ま で 対応 
\4,400 


@ 機体 の 状態 が 一 目 で わか る パイ ロッ トラ ンプ 付 





O 〇 ) 














NEW 
コー ド No.377163 
\4,400 


ステー ル コア 。 


ke | 


コー ド No.377 165 



















































































板 厚 20mm 用 板 厚 25mm 用 板 厚 25mm 用 

鑑 委 (mm)| コー ド No. | 価格 | | 獅 (mm| コー ド No. | 価格 | | 獅 (mml コー ド No. | 価格 
11.5 |0037-7135 14.0 |0037-7139 18.0 10037-7144 
12.0 10037-7136 7.500| 115.0 |0037-7140 7 500 19.0 |0037-7146 
13.0 |0037-7137 16.0 10037-7141|「 20.0 |0037-7148 
17.0 |0037-7142 21.0 |0037-7150 
Se 22.0 10037-7152 
補助 マク ネッ ト 23.0 |0037-7154 








0 0037-7156 の 


0037-7157 






り EIAe 還 MP クウ 6 0 





ug 。 















































BM 36DA 0 |0037-7158 
.0 10037-7160 
2 王 (2XP/ \448,000 ラッ ーッ - | | コー ド No.377167 コー ド No.377166 | [26.5 |0037-7161 
加入 ※ 充 電器 UC 18YDL2( 約 25 分 )・ シ ステ ム ケ ー ス (No.2、No.3) 付 アー MAA 4 27.0 10037-7162 
最大 穴あけ 能 カ 回 転 数 | マグ ネッ ト | 最大 前 後 | 。。| 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
形 名 SR min'” | 最大 磁力 | スト ロー ク | 移動 量 | と 鋼板 準 付属 品 
(回 / 分 | kNfkgf mm mm 雛 径 や 22x 板 厚 16mm 
上 セン タビ ピン (A1)、 ベ ルト 、 六 角 穴 付き 止め ね じ (M8x28)、 
①11.5<193.5 板 厚 20 0 片 ロ スパ ナ (14mm)、 送 り ハ ンド ル 、 チューブ (4X7)1m、 
BM 36DA 820 | 5.5{561} 40 (左右) 9.0 | 2.5Ah(MV) 約 16 個 | ジェ ッ ト オ イラ ー、 両 ロス パナ (7mm/9mm)、 
①14 ン 27 板 厚 25 10 六角 棒 ス パナ (4mm)、 切 削 液 ( コ ー ド レス 専用 )0.5L、 
電池 カバ ー 










































































e 低 丈 タイ ブ で 余裕 の 穴あけ 能力 (の 40 X50mm) 形 名 ーー 計 ] | 天 | 最大 名 失 | 上 着 板 厚 避 信  | 前 後 移動 量 | 回 転 | 総 高 
豊富 な スチ ー ル コア で NGI mm 0 | | の 
多彩 な 穴あけ 作業 に 対応 の 11.5~13.5 板 厚 20 14 

@ セン タビ ピン の 出張 り 量 が 多く Lu(@ ー ーー ゴゴ 単 相 | 292 ' ー 

の 18~40 板 厚 50 
電気 ドリ ル 
呈 SN 2 量 電磁 石 二 ド 亜 ? ロ 
回 転 数 電流 | 消費 電力 、 計 準 付属 品 
、 | セン タ ピ ン 、 六 角 内 付 き 止め ね じ (M10) 、 
単 相 直 巻 角形 S 心 | ナッ ト (M10) 、 六 角 棒 スパ ナ 
BIM 40M2 整流 子 | 950 IO6|1.010| 一 |921。2X1go| . |(3mm、5mm 各 1)、 切 削 剤 (0.3L/ 水 深 性 ) 、 
モー ター 5 | スバ ナ (13x17mm) 、 ベ ルト 、 
7 \194.000 サブ ハン ドル 、 ケ ー ス 
ケー ス 付 


























※ 上 記 セ ンタ ピン ・ ス チー ルコ ア 組 み 合わ せ 以 外 の 弊社 セン タビ ピンと スチ ー ル コア は 使用 で きま せん 。 *1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 





ー ボ ン ブ ラ シン No. 


可 還 の カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 信 び 人 バ / 





別売 部 品 


セン タビ ピン (D) (標準 付属 ) 








コー ド No.333535 
\8.100 


セン タビ ピン (B) | セン タ ピ ン (E) “ 

コー ド No.333533 | コー ド No.334922 
\8,100 100 

※ セン タ ピ ビン (B) より 出 ば り 量 が 
多く 位置 合わ せ し や すい 


























スチ ー ル コア ( 超 硬 ) ウン タッ チ 





1 シン 1 コン (6 の クシ ルン (0(③ 


ーー ーー 








コー ド No.376494 | コード No.376493 
\10,000 \10,000 


( 注 ) コ ー ド No.0037- 


4559 て 4562 は 
セン タ ピ ン (B) ま た は 
セン タ ピ ン (E) を 

ご 使用 くだ さい 。 


SM400,490 
ek 490 
) 





磁気 ポ ボール盤 BM 40M2 と スチ ー ル コ の 夫 









ジン 1 ニレ 4(C り | 
ジジ 選 の 










(F) よ り 出 ば 

り 量 が 多く 

位置 合わ せ 間 
し や すい 25mm も 


スチ ー ル コア ( 超 便 ) ワン タッ チ 


CUUL に 0 リ 
ド ENPIUUCEIU) 
応 


NEw 





























板 厚 35mm 用 板 厚 ar 板 厚 20mm 用 
価格 | 難 答 (mm) コー ド No. 
14.0 | 0037-4559 18.0 | 0037 -4579 11.5 | 0037-4555 | 11.100 
14.5 | 0037-4560 19.0 | 0037-4580 113.1001 | 12.0 | 0037-4556 | 11.100 





















15.0 | 0037-4561 


0037-4562 


0037-4563 
0037-4564 





0037-4582 
0037-4583 






20.0 | 0037-4581 


0037-4557 | 14.400 
0037-4558 | 11.100 





ョ イン ン :4 コン 4( 6 


IDN 








上 コー ド No. 
コー ド No.333534 | 333536 
\8,100 \7,300 








準 付属 ) 





コー ド No.333535 : 


\8,100 


セン タ ピ ン 
ガイ ド 


回 





コー ド No. 
333536 
\7,300 





スチ ー ル コア ( 超 硬 ) スチ ー ル コア ( 超 硬 ) 


SM400,490 
SN400,490 
対応 


NE 


時 ド NO 





名 径 (mm) 





板 厚 G5mm 用 





コー ド No. 


SM400,490 
Ja 490 


応 





14.0 
14.5 
15.0 
16.0 


0037-4488 
0037-4489 
0037-4490 
0037-4491 
0037-4492 














0037-4493 





0037-4494 
0037 -4495 
0037-4496 
0037-4497 








0037-4584 |13.400 





0037-4565 





0037 -4585 





0037-4566 


0037 -4586 





0037-4567 





0037-4587 








0037-4568 


0037 -4588 





0037-4569 





0037- 4571 


0037-4589 |13.900 


0037 -4591 





0037-4572 





0037 -4592 





0037-4573 





0037-4593 79 











0037 -4594 








0037- 4575 





0037-4595 |17.500 









0037-4576 


0037-4577 
0037-4578 












セン タビ ン (D) (標準 付属 ) 
コー ド No.333535  \8,100 





厚 35mm 用 
名 伴 (mm) 


コー ド NO. 
21.0 |*0033-2853 








スチ ー ル コア ( 超 硬 チッ プ ) ワン タッ チ 


板 厚 35mm・50mm ス チー ルコ ア ( ワ ンタ ッ チ ) 用 





0037 -4596 


SM400,490 
SN400,490 
応 


板 厚 50mm 用 


Em 


19.0 |j*0033-2867 
















23.0 |*0033-2870 











24.0 j*0033-2871 111.000 
24.5 |*0033-2872 









価 格 
24.0 *0033-2856 2856 
ば 0039-2856 0.600 
*0033-2857 
25.0 |*0033-2858 


25.0 |*0033-2873 





26.0 |*0033-2874 








26.0 |*0033-2859 
28.0 |*0033-2862」12.000 


30.0 |*0033-2863 


12.600 











27.0 |*0033-2876 
28.0 |*0033-2877 
30.0 |*0033-2878 





35.0 |*0033-2880 














ROWOESG2D46 14.400 


※ セ ンタ ピン (B) よ り 出 ば り 量 が 多く 


外観 寸法 図 サブ ハン ドル 


(標準 付属 品 ) 

























る に で イブ 汐 

ョ アグ 人 ーーーー ビ ば 

1 
人 // 

ーー 

ーーー ゴー ニン 














し 

| 7 亡 
と ク ーー レー ンー 
上 ワ 














(マグ ネト け 滑 145 








と の ョ 404 と 多 4 四 アル アン : ジ と ュ 


板 厚 16mm・25mm 

スチ ヂ チー ルコ ア ( ワ ンタ ッ チ ヂ ) 用 

ャ ンタ ピン (B) コー ド No.333533 \8.100 
セン タ ピ ン 人 E)※ コー ド No.334922 \8,.100 


ーー Sm 








価 格 





位置 合わ せ し や すい 


(マグ ネッ ト す 法 )67 33|40. 











(マグ ネッ ト 寸 法 )192 


(可動 範囲 :33 ン 47) 単位 :mm 





スチ ー ル コア 










板 厚 25mm ス チー ルコ ア 用 
セン タ ピ ン (C) コー ド No.333534 65,100 
セン タ ピ ン カイ ド コー ド No.333536 7.300 


板 厚 25mm 用 
コー ド No. 
*0031-0054 
*0031-0055 
.5 |*0031-0056 
板 則 25mm 用 (スチ ー ル コア N) 


召 径 (mm) 価 格 









8,.000 









EEUULUELEIU 
SN400,490 


*0031-6051 | 認証 軒 
8.200 
※BM 40M2 形 で 雛 径 10.5mm の 


スチ ー ル コア を 使用 する 場合 、 
板 厚 は 16mm ま で と な り ま す 。 





14.5 














* 在 庫 僅少 品 










0037-4498 





0037-4499 





0037-4500 





0037-4501 





0037-4502 
0037-4503 
0037-4504 





0037-4505 





0037-4506 





0037-4507 





0037-4508 





0037-451 1 


0037-4509 
0037-4510 


0037-4512 





0037-4513 





0037-4514 





0037-4515 














0037-4516 
0037-4517 
0037-4518 
0037-4519 


11.000 








*0031-4190 


スチ ー ル コア 


板 厚 35mm ス チー ルコ ア 用 
ャ ツタ セン (D) ( 株 納 出 コー ド No.333535 8.100 
セン タビ ピン ガイ ド コー ド No.333536 7.300 


板 厚 MM (スチ ー ルコ ア N) 


価 格 





*0031-4191 





*0031-4192 





*0031-4193 





*0031-4194 





*0031-4195 


*0031 -4197 


8.200 





*0031-4198 





*0031-4199 





*0031-4200 





*0031-4201 





*0031-4202 


26.0 | *0031-4203 


26.5 | *0031-4204 
*0031-4205 


8.400 





*0031-4206 





*0031-4207 





*0031-4208 





*0031-4209 





*0031-4210 


*0031 -4212 


9.400 





*0031-4213 





*0031-4214 





*0031-4215 








*0031-4216| 11.000 














7] 





7/ 信 び 人 バ / 


磁気 ボー ル 盤 
22 
ョ ーッ ] 













自動 磁気 ボー ル 鑑 


@ 小形 軽量 18.5kg 
@ 自動 塞 九 クイック リタ ー ン で 早 戻り 














スチ ー ル コア | 40mm| 呈 E 宇 











EE 
@ 最大 補 孔 径 60mm 
@ クイ ッ ク リ ター ン で 早 戻 り 
@@ 小形 軽量 25kg 









磁気 ドリ ルス タン ド 


























































































































3 に 旧 1 
| BM 40Y 計 典 謝 」BMeoY 人 拓 
BM 25 し 8 HH こと 8 
46( 最 小 ー 最小 高 『 腸 60( 最 小 ) 
\337.000 “ (ドリ ルビ ピッ ト 別 吉 ) "。 (スチール コア 別売 ” ウチ ー ル コア 別売 ) | \197,000 電気 ドリ ル 別売 ) 
スタ ンド 電気 ドリ ル 
2 最大 穴あけ | 電源 | 最大 艇 | 最 央 着 | 駄 | 前後 | 上 コ . | 回 転 数 | .。。 | 消費 | スピ ン | 質量 | 電磁 石 | コー ド 還 浴 付属 
衝 」 久 m| V | 入 | 編 | 科 呈 モー ター| min' | | 電 ドル |kg| mm |m 稚 付 属 品 
kNfkgfi | mm | mm | mm 6 {回 / 分 } W テー パ 
7.65 。 No.3 角形 ドリ ルス リー ブ 、 
BM 25 | 925 | |100| 28ol| 8 | 250| 35 |330'| 488 20 0 880 340 の 2 | 生生 
の 40 (0 高速 700 了 角形 六角 棒 ス パナ 、 
| 林 李 941 | ] 任 速 600| | か み 式 15g0x170| 3 | 片 ロ スパ ナ (3 本) 、 
相 人 生 8 2 
ー タ ー | 中 0 スプ リン グ (2 本 ) (標準 品 ・ 
BM 60Y 269 | oo 人 431 | g |1go| 25 |3sol soo S407680」]40 ha3o | ね じ 込 み 式 | 25.0|, 角形 板 用 ) 、 セ ンタ ピン 、 
板 厚 50 {440} 低速 100x196 6 0 
300/380 1 の ジロ ンク に 
切削 剤 (500cc) 
( 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 それ 以外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
スタ ンド 
の 電源 最大 最小 最大 前 後 の が 幸 の 取付 可能 電気 ドリ ル コー ド 加 准 信 屋 品 
6 V | 名 推 カ | 吸着 板 厚 | ストローク | 移動 量 | 避 | ti ( ) 内 は 旧 形 m sauLdR 
kN {kgfi mm mm mm 果 
DM-13A、D 13VA2、(LUh-DH4、 開 
US 13 | 69 143 | 8 | 150 | 30O 830"| 350 | NUDH4、 PU-PM3、 LUh7、 BU4-SH3、 SLAVE 
DWB-30、 BU-PN3、 BUW-SHS3) oi 80 
別売 部 品 磁気 ボー ル 盤 
画 他社 コア 用 アダ プ タ 組 画 チャ ッ ク アダ プ タ 画 テー バシ ャ ンク アダ プ タ 四 手動 オイ ルポ ンプ 画 タン クキ ッ ト 還 コス モモ リブ デン グリ ー ス No.2 
他社 製 コ ア 取付 用 ドリ ルチャ ッ ク 13VLRB-D(13 VIR) 馬 人 用 (手動 操作 ) (500cc) 准 和 の | 2.5kg( 告 入 ) 
上 PBM2SY/Ms | ドリ ルビ ッ ト 使 用 可能 サイ ズ ( 全 長 ))” No2 モ ー ル ステ ー パ シャ ング ドリ ル 取付 け て ご 使用 < くだ さい 。| コード No.317261 \16.200 
板 厚 35mm 用 まで 使用 可 下記 全長 に な っ た ドリ ル を の 14.5<23mm ーー 画 ビー コッ ク 画 切削 (アイ ガーNT-1 1 ) 
WPS 0 ーー すず > 加 チュ ー ブ (D4x5m) 12 向 入 コ ー ド No.993578 
BM 40Y:108mm 以 下 ドリ ル を こ ご 使 用 くだ さい 。 品 画 取付 金具 \3,.000 
BM 6OY/M:115mm 以 下 / 全 ヽ 5? 向 入 コ ー ド No.313498 
\14.000 
還 ポリ ジョ ッ キ ー 
1 2 切削 液 注入 用 
コー ド No.305875 \1,100 
コー ド No. 価格 コー ド No. 価格 に Ne 価格 コー ド No. 価格 コー ド No. 価格 ‥ PO 
995898 | 5400 993579 | 1000 998951 | 5.400 992765 | 1.700 306204 | 5900 コー ド No.944786 \2,000 

















BM 40Y,BM 60Y, BM 40Y,BM 60Y, 
(BM 25M/Y,BM 60M) (BM 25M,BM 60M) 


別売 部 唱 (I 旧 形 )C チ ャ ン ネ ル 用 ボー ル 般 


画 チャ ン ネ ルコ ア 


BM 60Y,(BM 60M) BM 40Y,BM 60Y, 


(BM 25M/Y,BM 60M) 


BM 40Y,BM 60Y, 
(BM 25M/Y,BM 60M) 














































































































































































雛 径 有効 長 | 全長 コー ド No. 価格 品名 コー ド N0o. 価格 用 途 
11.5 0037-4483 
13.5 WW 0037-4484 
14.0 24 3 0037 -4485 3.800 チャ ン ネ ル 標準 付属 の チャ ン ネ ルコ アホ ル ダ (L) に 
15.0 6 0037-4486 コア ホル ダ | 313649 | 4.800 | 比べ 、 約 90mm 短 い チ ャ ン ネ ルコ アホ ル ダ 
18.0 0037-4487 (S) 組 の セッ ト ( 角 パイ プ 貫 通 穴 あけ は 不可 ) 
11.5 19 *0031-0066 5 
14.0 17 *0031-0068 
板 厚 25mm 用 スチ ー ル コア N 板 厚 G5mm 用 スチ ー ル コア NN (SM400.490 SN400.490 対 応 ) 
寸法 (mm) 適用 機種 寸法 (mm) 適用 機種 寸法 (mm) 6 適用 機種 
名 径 laNA 価格 | 内 は 昌 形 名 径 UNS 価格 | () 内 は 昌 形 名 径 DO 価格 | () 内 は 昌 形 
全 還 *0031-4192 | 29.0 | *0031-4207 ー 
M 『 も 21.0 | *0031-4193 30.0 | *0031-4208 B 
14.5 |*0031-6051 | 8200 | 詞 6 46 21.5 | *0031-4194 M | 31.0 | *0031-4209 2 
M Y M 22.0 | *0031-4195 8.200 9 32.0 | *0031-4210 M 
人 還 22.5 | *0031-4196 33.0 | *0031-4211 0 
@18mm 以 上 の サイ ズ に つい て は 、 板 厚 35mm/50mm 9.0 | *0031-4197 9 35.0 | *0031-4213 
スチ ー ル コア N を ご 使用 くだ さい 。 23.5 | *0031-4198 36.0 | *0031-4214 人 
26.0 | *0031-4203 | 。 | 不 38.0 | *0031-4215 
26.5 | *0031-4204 可 
寸法 (mm な 適用 機種 寸法 (mm 適用 機種 寸法 (mm 9 適用 機種 
で 換 如 | コー ド No 価格 | 3M は 昌 珍 。 代筆 | コー ド No 価格 | (3 は 昌 珍 。 従 年 | コー ド No 価格 | () 内 は 旧 形 
18.0 | *0031-6055 昌 | | 25.5 | *0031-6067 B 38.0 | *0031-6080 
20.0 | *0031-6057 馬 詳 | 4O 26.0 | *0031-6068 人 較 46 40.0 | *0031-6081 
21.0 | *0031-6058 M 6 26.5 | *0031-6069 8.400 |M AN 42.0 | *0031-6082 」 
21.5 | *0031-6059 | 。。。 最 | M| 共 28.0 | *0031-6071 25 ba 45.0 | *0031-6083 
22.0 | *0031-6060 松 |35| 衝 30.0 | *0031-6073 Y 板 52.0 | *0031-6086 
22.5 | *0031-6061 三 | と |S5 33.0 | *0031-6076 | と |85 58.0 | *0031-6088 
72 23.0 | *0031-6062 mW| | まま 34.0 | *0031-6077 9.400 | 可 還 軒 寺 60.0 | *0031-6089 
25.0 | *0031-6066 6 で 35.0 | *0031-6078 ン と ※ BM 40Y (最大 板 厚 35mm ま で ) 


























3 分 割 叉 先 形 状 に より スム ー ズ な 宗 孔 ・ 高 耐久 を 実現 ! 








切削 回 数 が 増え 、 切 粉 も 3 分 割 さ れる の で 、 
高 効 率 の 空 孔 が 排出 が スム ー ズ に 。 
可能 。 難 削 材 (SM/SN 材 ) に も 対応 。 グ 













別売 部 品 磁気 ボー ル 盤 用 スチ ー ル コア 


SM400,490 SN400,490 対 応 




































































































































































板 厚 35mm 用 ( 超 硬 ) 板 厚 50mm 用 ( 超 硬 ) 
寸法 (mm) 寺 適用 機種 寸法 (mm) 避 適用 機種 
人 径 0 個性 | () 内 は 旧 形 鐘 径 軸 同 生 | () 内 は 上 昌 - 
14.0 0037-4488 18.0 0037-4520 呈 | 
14.5 〈⑯y0037-4489 19.0 ⑬ ゆ 0037-4521 | 
15.0 3 0037-4490 20.0 0037-4522 25 
16.0 30037-4491 0 SBM 員 
17.5 3 り 0037-4492 II シ 
5008784493 22.0 ⑬ ゅ 0037-4525 | 
- 22.5 ⑬y0037-4526 大 
20.0 0037-4495 M 23 5 0037-4528 35 
21.0 0037-4496 acoo 語 24.0 0037-4529 ss00 国司 
21.5 Gy0037-4497 24.5 < 0037-4530 で | 叶 |40 
22.0 ⑬y 0037-4498 ー 25.0 ⑬ ゅ 0037-4531 IMIY 
22.5 ⑬ ゆ 0037-4499 25.5 0037 -4532 
23.0 0037-4500 26.0 0037-4533 板 | 
23.5 0037-4501 26.5 0037-4534 
240 GBD0037-4502 人 SMOU9MGSB9S mm 6 
28.0 ⑬ ゅ 0037-4536 ま 
24.5 0037-4503 
の BOO00G722504 29.0 ⑬ ゅ 0037-4537 で | 
- 30.0 ⑬y0037-4538 
25.5 0037-4505 の 0037-4539 
26.0 3 ゆり 0037-4506 32.0 0037-4540 
26.5 3 ゆ 0037-4507 33.0 0037-4541 9.800 
27.0 0037-4508 0 34.0 ⑬ ゅ 0037-4542 
28.0 ⑬ ゆ 0037-4509 35.0 ⑬ ゅ 0037-4543 
29.0 0037-4510 36.0 3 0037 -4544 
30.0 Q⑬y0037-4511 38.0 さり 0037 -4545 11.400 
0 GGp0037-4512 40.0 ⑬y0037-4546 
45.0 ⑬y0037-4548 13.400 
33.0 0037-4514 9.600 下 で 0037-4549 
34.0 ⑬0037-4515 ry で 0037-4550 15.000 
90 0037-4516 52.0 3 0037-4551 
36.0 GB〉0037-4517 55.0 GBY〉 0037-4552 9 
38.0 0037-4518 11.000 58.0 3 0037-4553 19.600 
40.0 ⑬y ゆ 0037-4519 60.0 0037-4554 21.300 


























磁気 ボー ル 盤 と スチ ー ル コア の 組合 せ 




























































9 夫 スチ = ルル ヨコ ア 磁気 ボー ル 盤 ( ) 内 は 旧 形 
ニン - セン タビ ピン | ニュ B25M 
ガイ ド 板 厚 。 名 径 (mm) auowl BM 40Y 
97x88L 靖 
H コ -RNo997232 本 4-o175 | O | O | O | >x 
\6.800 
03.2x85L 二 
ee 章 靖 間 細 織 〇 O | < | > | x 
\7.000 結 
25mm 用 ・ Me 
67 ze 議 較 剛 '4e75 | @W |O | e |x 
8 コー ド No.307117 e18<@25 | @ | 〇 | @ | CO 
Ma 還 | 隊 き PC600 85mm 用 | 9255-@35 | x | 〇 | @ | CO 
936-940 | x X @ | O 
3 胡 目 914 こ の 17.5 | O @⑥ 6 | 
の 18~@25 〇 O ⑨⑯ 〇 全 
97X119L 「] 85mm 用 | の 25.5-@35 | x @⑨ 
|  w7600 
1 e18<9@25 |*※O 〇 | @ |※O | @ 
| o255-e35 | x @ |:O | @ 
M 是 286-o40 X X | ※O ② 
の 42 て の 60 ペ ペ ペ ⑨ 




















@ 標 準 付属 の セン タビ ピン ・ セ ンタ ビン ガイ ド で 使用 可 
〇 セン タビ ピン の み 交 換 で 使用 可 

X 使 用 不可 

※ は 各 製 品 の 最大 穴あけ 能力 ( 板 厚 ) まで 使用 可能 で す 。 


ーー | | 
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CECISaBB)5 





人 邊 隊 いら > ビ スパ AA アル 


プラッ ンマ チー ター モー ター の 急激 な 回 転 低下 を 監視 する こと で 、 
イノ クタ ど † と ンク ン ン ン ン ッ 胃 時 に モー ター を 停止 し 反動 (キッ ク バ ッ ク ) を 軽減 
() グ 切断 スピ ー ド ( ) 離せ ば 止ま る 安心 仕様 5882。 
エル タル 人 Sm 3 AM2 リ リ アレ チ 」 ws、 プ 


100mm ダ イヤ モン ドカ ッ タ ー 使 用 時 























撮影 協力 : も の つく り 大 学 ぉ 











コー ドレ スシ ルン ケル ん レイ 4 
@ クラ ス 最 強 “" の 切断 ・ 研 削 性 能 人 る) 357 ダイ 
@ 過 人 負荷 作業 時 で も 高 回 転 数 を 確保 する アヤ 


強力 モー ター 及び 制御 回 路 を 採用 


@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 拾 載 
@ 再起 動 防止 機能 “* 


G 3610DA 
アデ 台 (XP) \58,600 


MULTI VOH 


昌 BSL 36A18X1 個 
加入 夫 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


本 体 装 着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ B3 お よび 、 様 準 付属 
の ホイ ル ワ ッ シャ B3( ダ イヤ 用 ) は 、 ブ プレ ー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 


ンタ シ ンマ イデ データー 
/SP| 山 作 樹脂 
PF ウ の 三 ⑳[] ポア 


ノノ ク アア アフ アア 
/ 愛 逐 当っ 用 多 錠 
研削 トイ シ 寸 法 mm 回 転 数 トイ シ 取 付け シャ フト 寸法 mm 
外 径 X 最 大 厚 さ X 穴 径 min`f 回 / 分 } 径 (ね じ ピ ッ チ ) x 長 さ 


5,500 
(ーー) 


G 3610DA 


3.000~10.000 に 失 
G 3610DB| 100x6x15 (変速 モー ド ) 10(1.5) x10 zewew 約 150 本 | 約 7.5m (切込み 深 さ 20mm) 人 た 0 1 


100X6X15 


*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


※ う 3 スイ ッ ツチ を 入れ た 状態 で 、 敬 電池 を 工具 本 体 に さ し 込 ん で も 起動 し ませ ん 。 ス イッ チ を 一 度 切 る こと で 、 解 除 す る こと が で きま す 。 


還 集 じん 機 


フィ ー ド 0 樹脂 間際 スピ ンド ル 
74 5。 と" 。P ロッ ク 付 


質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 


Kg | の 10mm 鉄 筋 の 切断 


10(1.5) 10 zewew 約 150 本 | 約 7.5m( 功 込み 深 さ 20mm) 


ラス 最強 の 切断 ・ 研 削 性 能 


層 e 放 や ん /A や ん / 1 ジン と コバ 


ぐう 


「 ブ レー キ 」 


017 年 7 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(36V ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 デ ィ ス ク グ ライ ンダ ) ※ ら 当社 従来 品 : コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンダ G 18DBBVL と の 比較 


@ クラ ス 最 強 “" の 切断 研削 性 能 

e 退 負 荷 作業 時 で も 高 回 転 数 を 確保 する 
強力 モー ター 及び 制御 回 路 を 採用 

e キッ ク バッ ク 軽 減 シ ステ ム 指 載 

e 再起 動 防止 機能 

| ブレ ー キ 付 | [ バド ルス イッ チ | 

G 3610DB 


2 半 (XP) \58,600 


MULTIVOLT 


2.5Ah BSL 36A18Xx 1 個 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 
本 体 装着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ B3 お よび 、 標準 付属 


(NN) \26,800 
ケー ス 別 売 
の み の ホイ ル ワ ッ シャ B3 (ダイ ヤ 用 ) は 、 ブ レー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 


| ンタ ラシン マイ デー ター 
日 民 の 即 四 @⑳ 較 


ンプ クア アア アフ アア 
/ 泡 稼 当 ご 2 多 ん 


コン クリ ー ト の 筋 付け 標準 付属 品 


ディ スク グラ イン タ 用 先端 工具 は P.82 こ 92 を ご 参照 くだ さい 。 


唱 サイ ド ハ ン ドル 
向 人 本 側 取付 可 P 直 昌 』 フ レー キ 付 


gz 


に 





レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イン 、 
スパ ナ 、 防 振 形 サイ ド ハ ン ドル 、 


欧 。 











) 1 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 








アン ンー 


MULTI ソ OILT 





コー ドレ スン を 22 
18v 


@ パワ フル モー ター 採用 @⑯ クラ ス 最 小 ・ 最 細 * 

@ オー トモ ー ド 機能 搭載 で 騒音 ・ 振 動 低減 ( 無 負荷 時 ) 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ 再起 動 防止 機能 * 
@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 





アン ン < 
07 電 BSL 36A18x1 個 
本 U 和夫 電 語 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \26,800 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 





コー ドレ ス の 新 常識 
電池 1 つ で 36v と I8V ぁ sok 





本 体 装着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ BS は 、 
ブレ ー キ 付 製 品 専用 部 品 で す 。 


プラ シン イデ テー ター 
SL / ぐ PH 両側 @ [ ] ZZZ ケ アフ アフ / ア 
[は (の 回 回 ボディ の アグ イッ ーー 


7/ 信 び ソバ / 









ンク グー 1100mm | 
MULTI VOLT 


@ バ パワ フル モー ター 採用 @ クラ ス 最 小 ・ 最 細 “ 
@ オー トモ ー ド 機能 搭載 で 騒音 ・ 振 動 低減 ( 無 負 荷 時 ) 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ 再起 動 防止 機能 *^ 











| ブレ ー キ 付 | | パドル スイ ッ チ | 

G 18DBBAL | 
昌 補 (LXPK)\57,100 邊 
5.0Ah BSL 36A18x 1 個 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) 、\25,800 
区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


本 体 装着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ B3 は 、 
ブレ ー キ 付 製 品 専用 部 品 で す 。 


ンタ シン イデ ーー 
届 樹脂 
ロ 國 回 回 @ ロ 剛 の クジ 





@ 人 負荷 約 1.6 倍 アッ プ “ 
e 再起 動 防止 機能 "2 


⑬ ゆ 
G 18DSL2 


アァ 台 (XP) \51,300 


者 7 電 BSL 36A18X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \19,000 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 





の 、 四 


G 18DSL た 馬 伴 
2 粒 (LXPK)\51,300 


MULTI VOLT 


BSL 36A18X1 個 
SS 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 





と 
の み 








樹脂 
ボディ 


両側 

中 
胃 樹脂 

回 信 較 


(NN) \19,000 


充電 器 ・ ケ ー ス 別売 









ダイヤモンド カッタ ー 
S 1 カッタ ー | 使用 方 法 : 乾式 


切れ 味 向上 sg 
長寿 命 ! 


お すす め 
アク セ サ リ 





















補強 メッ シュ (特許 ) 採 用 で ター ボ チ ッ プ 採 用 で 

チッ プ 飛 散 軽減 スム ー ズ な 切断 

万 が 一 クラ ッ ク が 発生 し て も 被 削 材 と の 接触 面積 が 少な く 

飛散 し に くい チッ プ を 実現 切断 抵抗 を 抑え られ る の で 、 
切れ 味 向 上 ! 









タタ コー ド No. | 価格 (1 枚 ) | 添付 カラ ー 


8,500 








0032-9888 
0033-0147 





波形 159 























長 切れ ! ソ フト ! これ 1 枚 で 切断 トイ シ は OK!! 





粒度 他 | 販売 単位 









。 0040-2596 | 2.400 


100mm 

ディ スク グラ イン タ 、 
100mm コ ー ド レス 
テイ スク クライ ンタ 
200 枚 入 









































e 注 久 仕様 で 、 薄板 ・ 薄 肉 鋼 に 最適 ! し か も 、 約 2 倍 “ の 長寿 命 ! AZ46RBF 0040-2599 
AZ36PBF 0032-9510 
AZ36QBF 0040-2887 
AZ36QBF 0040-2888 
※①( コ ー ド No.0040-2596) と 当社 従来 品 ( コ ー ド No.0032-6832) と の 比較 。( 被 削 材 :SUS304、 厚 さ :2mm) 
②( コ ー ド No.0040-2599) と 当社 従来 品 (コー ド No.0032-9510) と の 比較 。( 被 削 材 :SUS304、 厚 さ :2mm) 
形 名 研削 トイ シ 寸 法 mm 回 転 数 トイ シ 取 付け シャ フト 寸法 mm | 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 標準 付属 品 
四 外 径 X 最 大 厚 さ X 穴 径 min~ [回 / 分 } 径 (ね じ ビ ピッ チ )Xx 長 さ kg コン クリ ー ト の 筋 付け 示 ロロ 
5.500 (オー トモ ー ド ) スス に 5 コー 
G18DBBVL | 100x6x15 47009.000 (変速 モー ド ) 10(1.5) x10 2.2 約 120 本 | 約 18m (切込み 深 さ 10mm) | レジ ノイ ド ト イ シ 、 
0( の ヨコ こ こ つい スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 
日 電池 カバ ー 
G 18DBBAL| 100x6x15 9.000( 全 速 モ ー ド ) IMESJXO 2.2 品 
G 18DSL2 | 100x6x15 9.000 10(1.5) x10 2.0 約 66 本 | 約 45m (切込み 深 さ 5mm) | レフ フイ ド フ レキ ン フ ルト イン 、 
スパ ナ 、 電 池 カ バ 
5.0Ah SS レジ ノイ ド ト イ シ 、 
G 18DSL 100x6x15 9.100 10(1.5) x10 2.0 | (My) | 約 66 本 | 約 47m (切込み 深 さ 5mm) | スバ パナ 、 重 池 カ バー 

















*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 





※1 2017 年 4 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (14.4V/18V ブ プラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ) 
※2 スイ ッ チ を 入れ た 状態 で 、 徹 電池 を 工具 本 体 に ざし 込 ん で も 起動 し ませ ん 。 スイ ッ チ を 一 度 切る こと で 、 解 除 す る こと が で きま す 。 





ディ スク グラ イン タ 用 先端 工具 は P.82 こ 92 を ご 参照 くだ さい 。 





※3 当社 従来 製品 G 18DSL と の 比較 


/ う 


た KK/ 





|14.4v |14.4v ol 
@ パワ フル モー ター 採用 @ クラ ス 最 小 ・ 最 細 * @ 包 負 荷 耐力 約 2.6 倍 アッ プ ** ョ ーー 
@ オー トモ ー ド 機能 搭載 で 騒音 ・ 振 動 低減 ( 無 負 荷 時 ) @ 再起 動 防止 機能 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 *“” @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 」 
[= ォ WM タ 
G 14DBBVL G 14DSL2 | 騙 
中 (LYPK)\53,200 (YP) \44,400 | 和 
BSL 1460x1 個 BSL 1460x1 個 ョ 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





体 NN) \17,000 


蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケー ス 別 売 





体 | (NN) \25,800 
全体 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
本 体 半 着 の 100mm ト イシ 用 


プラ シ ン イデ ーー 
ロ の 回 加 人 9 ロロ e | 国 回 @ 介 農 
| cov 國語 ーーー、 名 本 em ョ ラッ 
IMIULTI VOLT Ss IMIULTI VOLT の 


@ クラ ス 最 強 ““ の 切断 ・ 研 削 性 能 @ 再起 動 防止 機能 “< @ クラ ス 最 強 ““ の 切断 ・ 研 削 性 能 @ 再起 動 防止 機能 “< 
@ 過 人 負荷 作業 時 で も 高 回 転 数 を 確保 する @ 包 條 荷 作業 時 で も 高 回 転 数 を 確保 する 
強力 モー ター 及び 制御 回 路 を 採用 強力 モー ター 及び 制御 回 路 を 採用 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

| プレ ー キ 付 | ー | プレ ー キ 付 | | パドル スイ ッ チ | 

G 3613DA れ G 3613DB - 
ンー 甘 (XP) \61,600 デア 更 且 (XP) \61,600 


PT BSL 36A18X1 個 BSL 36A18x1 個 
人間 入 球 去 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 25Ah 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


体 | NN) \29,800 体 | (NN) \29,800 
















量 本 | 





蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケー ス 別 売 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケー ス 別 売 
本 体 装着 の 1 25mm ト イシ 用 示 績 二 病 茹 】 BI トイ シ 用 


プシ ン イ デー ター プシ ン イ デー ター 
回 の 四 ロ 還 ら あ ドー 日 加 の CO 四 ら 
日 玉 の ーー ⑨⑥ ボディ / 交 雪 e 怠 用 ブレ ー 付 製 品 専用 部 品 で す 9 JP ーー ⑨ ボディ / 愛 辺 雪 の 双 愛 銀 ブレ ー 和 付 製品 専用 部 品 で す 
る. | 1ev 還 当 | sev 還 ウン 
MULTI OLT MULTI OLT を :※* 














@ パワ フル モー ター 採用 @ クラ ス 最 小 ・ 最 細 “ 人 AC 製 品 並み の ハイ パワ ー _ 
@ オー トモ ー ド 機能 搭載 で 騒音 ・ 振 動 低減 ( 無 負 荷 時 ) @ 2 アク ショ ント リガ スイ ッ チ 採用 








@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ ツー ルレ スホイ ー ル ガー ド 付 


e 再起 動 防 止 機能 “2 @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 措 載 
@ 再起 動 防 上 機能 “2 上 
| ブレ ー キ 付 | 





*1 


| ブレー キ 付 | 
G 18DBBVL(L125) | 剛 
アデ 王 (LXPK)\61,100 肌 


きす BSL 36A18x1 個 
人 千 涼 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


G 3618DA 








本 体 装 着 の 180mm ト イシ 用 


本 休 |(NN 。Y29.800 本 体 (NM) \38,600 イル フッ シ ャ N、 
蓄電 池 ・ 充 電 器 ・ ケー ス 別 売 蓄電 池 ・ 充 電 器 ・ ケー ス ・ トイ シ 別 売 ブレ ー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 
本 体 装着 の 1 2 の 5mm ト イン 用 思 BSL 36B18 は ご 使用 いた だ け な い 


プ タ シ ン イ デー ター フラ シン イー ター 2 
図 の 回 回 @ ロ 国 の 多層 四 回 @ 還 と 錠 5 
陣 の 回 回 ⑨ ukgl 必 交 要 っ 刻 愛 多 ブレ ー 和 付 製品 専用 部 品 で す 。 9 だ en (⑨ ボディ / 克 約 雪 e 問 2 光 詳細 は P15 を ご 参照 くだ さい 。 
Eee の 用 ロ の 回 回 @" 較 | 攻 W"eml mr 回 回 因り 較 
シン ング 三 当 





















































G 14DBVL “ 中 G 14DSL \ 
(LYPK)\50,400 本 体 (NN) \23,000 (LYPK)\44,400 本 価 (NN) \17,000 
BSL 1460x1 個 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 BSL 1460x1 個 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 * 在庫 僅少 品 急 束 充 電器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 * 在庫 僅少 品 
了 生前 トイ ジ 法 mm 回 転 数 トイ > 人 9 シャ フト mm 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 SE 
外 径 X 最 大 厚 さ X 径 min-1{ 回 / 分 } 径 (ね じ ピ ッ ガ )X 長 | kg| ゅ 10mm 鉄筋 の 切断 | コンク リー ト の 筋 付け | 
G 14DBBVL | 100x6ex15 0 | 10G.5)x10 |21| 60Ah 了 的 115 本 | バト イシ スパナ 、 サイ ドバンド ル 、 
G 14DSL2 100x6x15 6.800 9 leeen le ポ 旧 2 に ) し | 
5500 は ー ト モー ド ) 25Ah 約 7m レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 、 
G 3613DA 125x6x22 sn66>10000( ま モー ド )| 16(20)x14 |26| 0 交 150 本 | (gw み 迷 20mm) | 防 振 形 サ イド ハン ドル 、 電 池 カ バー 
5500( 思 語 ド 夫 層 2.5Ah 約 7m レン クン ドド ウレ キン クレ ドイ シン ペル の 
G 3613DB 125x6x22 は 000>10000( 変 政 モ ー)| !6(2.0)x14 |26| 7MV) 的 150 本 | (切込み 深き 20mm) | 防 振 形 サイ ド ハ ン ドル 、 電 池 カ バー 
G 18DBBVL(L125 | 125x6x22 4760 | 1620x14 124| 6711 本 トト イシ 、 防 誠 形 サ イド ハン ドル 、 
3.200( オ ー ト モー ド ) (50 om ナ 、 六 角 権 
一 mm スパ スバ 
9 3618DA 180x6X22 | 8300( 傍 モード ) | 19(20)X13 |45240Ah | uou | DA み 深き 20mm) | 了 拓 穫 サ イド ハン ドル 、 電 池 カ バー 
G 14DBVL 100x6x15 |4760C9600 人 2 り | 100.5)x10 |2.1| 6.0Ah 上 ー MNO 0 人 0 
G 14DSL 100x6x15 9.300 10(1.5)x10 |1.8| 6.OAh | 約 46 本 | (gw2 染 ABmm) | レジ ノイ ド ト イ シ 、 ス パナ 、 電 池 カ バー 
*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ディ スク グラ イン 人 ダ 用 先端 工具 は P.82 こ 92 を ご 参照 くだ さい 。 


※1 2017 年 4 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (14.4V/18V ブ プラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ タ ) 
※2 スイ ッ チ を 入れ た 状態 で 、 蓄 電池 を 工 NN こさ し 込ん で も 起動 し ませ ん 。 ス イッ チ を 一 度 切る こと で 、 解 除 す る こと が で きま す 。 
※3 201 7 年 9 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V ブ プラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ ) ※4 当社 従来 製品 G 14DSL と の 比較 


樹脂 間 癌 細 詳 スピ ンド ル 回 (⑥ 集 じん 機 、 陳 還 了 
76 I ロ |** PP 肝 の EE 関 陸地 0 才 和 P SD20 ケー ス 付 ⑨) ry | 寺 E 低 吉 形 




















ir カー ボン フラ シ Ne チ ィ 7 大 びび 人 KK/ 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


電気 ディ スク クラ イン ダ 





最大 出力 | 880w ) 21 最大 出力 | 960w ) 21 最大 出力 1.100w 理 巴 
@ 握り や すい 細 径 ボディ @ 復活 生産 @ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ 

@ ハイ バ パワー @ 再起 動 防止 機能 搭載 * 

@ 握り や すい 細 径 ボディ (SSS 仕 様 の み ) 


@ 握り や すい 細 径 ボディ ーー 





G 10SH6 \14.200 


サイ ド ハ ン ドル 付 

G 10ST yi.soo G 10SP4 (Ss) \13.50o 95 WIoJ900 

品 還 四 回 剛 @ 品 回 因 固 簡 人 W 品 回 因 固 科 人 W 

00mm] [大 時 100w [KRP み 了 q | [100mn] [it260wj 還 用 ”。 | [100mm] [た i カ 」1260w [5R み | 


@ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ @ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ @ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出 カ アッ プ 届 馬 
@ 再起 動 防 止 機能 搭載 * @ 再起 動 防止 機能 搭載 * @ 再起 動 防止 機能 搭載 * 


(SSS 仕 様 の み ) (SSS 仕 様 の み ) (SSS 仕 様 の み ) 
ぐ 握り や すい 細 径 ボディ 。 ーーー 



































































































PDA-100N 
G 10SL6 \15.200 PDH-100N ye.20o 
サイ ド ハ ン ドル 付 0 OU サイ ド ハ ン ドル ・ ホイ ル ワ ッ シャ (タイ ヤ 用 ) 付 
(SSS) \16,600 (SSS) \16,600 (SSS) \17,600 
サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 
品 回 因 固 國 騰 W 品 國 固 隊 人 W 品 四 {回 関 較 草 人 W 
最大 出力 | 980w ) 21 9 最大 出力 1.060w ) 67 
@ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ デ @ ハイ パワ ー 2 
@ 握り や すい 細 径 ボディ @ 安全 性 を 高め た パドル スイ ッ チ 採用 
“ ーー ン ン ョ の 54x47 
| 
| プレ ー キ 付 | | パドル スイ ッ チ | 
G 10BS3 \1s.soo G 10SQ2 \15,500 
4 樹脂 ブレ ー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 両側 樹脂 
口 回 慌 固 回 騙 W oe es 1 ロ | 回 同人 W 
5 研削 トイ シ す 法 回 転 数 3 s 四 トイ シ 取 付け シャ フト け 法 mm 
形 名 人 和 X 時 大間 X 公 min' (回 / 分 ) 標準 付属 品 径 (ね じ ビッ チ ) X 長 さ 
G 10ST 2 呈 、 
> シブ ルト イシ 、 
G 10SP4(SS) レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 
G 10SH6 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10SH6 (SSS) XX イド バン ドル 
G 10SLG レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10SL6 (SSS) スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 
PDA-100N レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
PDA-100N(SSS) 100x6x15 | 単 相 ショ コロ ンド トシ ら ル 10(1.5) x 10 
上 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
PDH-100N スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 、 
PDH-100N (SSS) ホイ ル ワ ッ シャ (ダイ ヤ 用 ) (コー ド No.310695) 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10B3 Xa bi ドル シド ルレ 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10SQ2 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 




















※ スイ ッ チ が ON の 状態 で 電源 ブラ グ を コン セン ト に 差し 込ん で も 動作 し な いた め 、 不 意 の 事故 防止 に 役立ち ます 。 倫 印 の 単 相 200V 品 在庫 機種 (即納 ) 又 は 注文 生産 機種 (納期 約 か 月 ) 


中軸 サイ ド ハ ン ドル 0 っ レー ェ ム 7/ 
加給 叶 UM 消 】 フ レー キ 付 





ティ / 信 び 人 バ / 


と の シル ルム ジン 4 


@ ハイ バ ワ ー 


@ 握り や すい 細 径 ボディ ee 


273 アーン 





G 10SH5 (ss) \15,300 


(ES) \15,800 
3P 可 倒 式 ブラ グ 付 


円 田 加 回 
| 100mm | | 最大 出 カ | 160w | [大 高 ト ルク 形 


@ ハイ パワ ー 陳 21 員 
273 


最大 出力 | 960W | | 低速 高 [ ル ク 形 ] 用 剛 


@ ハイ バ ワ ー 


@ 握り や すい 細 径 ボディ ae 


27 コ 





G 10SL5 yie.300 


(E) \16,800 
3P 可 倒 式 ブ ラグ 付 


円 選 四 思 @ 


@ アル ミニ 重 絶 縁 構造 で 詞 宇 な ボディ と 
アー スズ 不要 の 二 重 絶 縁 を 実現 


最大 出力 1.160w | | 葉 形 | ) 21 


@ ハイ バ ワ ー 





PDA-100J \16,000 |100V | 200V | 


(E) \16,500 
3P 可 倒 式 プ ラグ 付 


田 加 (回 


最大 出力 | 930W | | 大 高 [ ル ク 形 | 眉 販 
@ アル ミニ 重 絶縁 構造 で 聖 字 な ボディ と 
アー ス 不 要 の 二 重 絶 緑 を 実現 














ャ ーー 
N マデ 





の 64x61 





の 60x57 





の 60x57 


PDH-100J yi7,.ooo 


ホイ ル ワ ッ シャ (タダ イヤ 用 ) 付 


MM G 10MH yi4.s00 G 10ML \15.500 


回 回 関 國 @ 品 財 回 人 品 國 回 國 ⑱ 
125mm 以上 


最大 出力 | 1.100w Ha1 最大 出力 1.260w | | 議 力 静 1 最大 出力 | 980w Ha1 申 
@ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ @ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ 




































































































@ 分 割 コ アモ ー タ ー 採 用 に より 最大 出力 アッ プ 
@ 再起 動 防 上 機能 措 載 * @ 再起 動 防 止 機能 搭載 * 2。。。 2 @ 握り や すい 細 径 ボディ デン 
(SSS 仕 様 の み ) 280 ラブ (SSS 仕 様 の み ) テニ デー 299 「 
@ 探り や すい ' = 
細 径 ボデイ 4 N 
」 7 1 の 64 
| し 
G 13SH6 *\21.200 |100V | 200V G 13S6 *\22.300 |100V |200V ee 
サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 PPE 
(SSS) \22,500 (SSS) \23,700 G 13B \23.000 フレ ー キ 人 用 部 品 で す 。 
サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ドバンド ル 付 
品 個 固 回 剛 品 央 回 商 隊 ⑳ 品 回 國 図 回 隊 仙 
形 名 研削 トイ シ 寸 法 mm| 電源 電流 | 消費 電力 | 回 転 数 | 質量 | コー ド 準 付属 上 トイ シ 取 付け シャ フト 法 mm 
( 外 径 X 最 大 厚 さ X 穴 径 V A | W |min* 回 / 分 !| kg m 1) 径 (ね じ ピ ッ チ ) xX 長 さ 
で 10SH9YES) 12000 
720 陸 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 
G 10SL5 9000 
G 10SL5 (E) 
PDA-100J SAD 
100x6x15 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス バナ 10(1.5) x10 
PDA-100J (E) 
PDH-100J レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 、 
PDH-100J (E) ホイ ル ワ ッ シャ (ダイ ヤ 用 ) (コー ド No.310695) 
G 10MH 単 相 の 5p 8 、 8 
ヾ S ヾ と N 
G 10ML レンジ イド クレ キン アル レト ド (クシ ん ルカ 
G 13SH6 0 
1 本 ウー 本 9 こ イ ヤー ハン ドリ 
G 13SH6 (SSS) 2 心 ・2.5 - 
G 13S6 125x6x22 の レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 、 16(2.0) x 14 
PP で 57 ニヤ = で サイ ド ハ ン ドル 
G 13S6 (SSS) 還 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス バナ 、 
G 13B 760 9.000 | 2.0 サイ ド ハ ン ドル 



































人 @ 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 (即納 ) 又は 注文 生産 機種 (納期 約 3 か 月 ) 


、 fp 中軸 用 サイ ド ハ ン ドル 
二 E 低 速 形 回 付加 SoD ブレ ー キ 付 


※ スイ ッ チ が ON の 状態 で 電源 ブラ グ を コン セン ト に 差し 込ん で も 動作 し な いた め 、 不 意 の 事故 防止 に 役立ち ます 。 


Ug1 
ー の 中 aa Ei 目 。 選 』 PE の 2 集 じん 機 


74* 





ー ポ ンプ ラン Mer と 7 友 ワ び 大 /7 
主 還 の カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 

コア ーー mm やく am 々 ゃ く 

電気 ディ スク クラ イン タ 





最大 出力 1.060w ) 67 最大 出力 | 960w Ja1 | 最 大 出力 | 1.160w | | 議 力 静 | Ja1 避 
0 @ ハイ バ パワー @ ハイ パワ ー 
〇 安全 性 を 高め た パ ドル スイ ッ チ 採 用 O 握 り や すい 細 径 ボディ ニー 





G 13SH5 \22.400 100v |200v | G 13S5 \23,100 100v |200V| 


サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 


G 13SQ2 y22.50o (E) \22.900 (E) \23.600 

サイ ド ハ ン ドル 付 3P 可 倒 式 プラ グ 付 、 サイ ド ハ ン ドル 付 3P 可 倒 式 プラ グ 付 、 サイ ド ハ ン ドル 付 

回 回 回 較 人 円 加 四 @ 回 回 基 @ 

最大 出力 1.280w 最大 出力 1.650w 放 語 | |180mm | | 最大 出 カ | 100v-2,700w/200v-3,000w | 

@ スー パー ワッ シャ 採用 @ サイ ド ハ ン ドル 2 方 向 ( 左 ・ 右 ・ 上 ) 取付 可 能 @ 2 分 割 コ イル 採用 に よる 冷却 効果 で モー ター の 耐久 性 が 向上 
5 @ スー パー ワッ シャ 採用 ラー @ エラ スト マ と 防 振 形 サ イド ハン ドル ) 93 5 


391 に より 低 振 動 を 実現 
469 ( 計 馬 ) 





(200V 品 ブ ラグ 不 付 ) 
G 13SP 100V 200V| G 15SP 100V |2000| G 18SWA 100V |200V 
\28,600 \38,100 \32,500 


科 人 4 了 ド は 、 お 買い 上 げ 時 


サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 防 振 形 サ イド ハン ドル 付 こ は 、 森 体 装着 され て いま せん 。 
大 脂 品 1 6 割 脂 は 、 必ず 本 体 に 装 着 
回 移 固 陣 ⑳ 回 生 固 陣 ⑳ 回 図 回 賠 剛 0 人 計 
最大 出力 1.650w Em 最大 出力 |2.280w ) 244 5 最大 出力 |2:200w ) 244 ロ 
@ サイ ド ハ ン ドル 3 方 向 ( 左 ・ 右 ・ 上 ) 取付 可能 @ ベス ト セ ラー を 続け る 強力 タイ プ っ 
450 


































































































し (200V 品 ブ ラグ 不 付 ) ー 
G 18SP 100V |200V PDH-180C 100V |200V PDH-205A 100V| 200V 
\41.500 \48,200 \54,500 
サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 サイ ド ハ ン ドル 付 
回 思 男 較 人 回 加 @ 回 四 
形 名 研削 トイ シ 寸 法 mm 電源 電流 | 消費 電力 | 回 転 数 量 | コー ド 村 準 付属 串 トイ シ 取 付け シャ フト す 法 mm 
/ 外 径 X 最 大 厚 さ X 穴 径 V A W |minT[ 回 / 分 ! | kg m 回 HH 径 (ね じ ピ ビッチ) x 長 さ 
8 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 、 
G 13SQ2 125x6x22 100| 9.5| 900| 10.500 | 2.0 | 2 心 ・2.5 サイ ド ハ ン ドル 
IOOI2 寺 二 e 8 
US 125x6x22 GRGI 計 220| 較 GOOO 訓 且 9IGDHNCIGHN22 
G 13SH5 (E) 00I 語 2 
100| 8.0 2 の に 
G 13S5 125x6x22 @200| 40| 760| 9500 |2.1|3 心 ・25 作り シブ ルト イシ 、 ス バナ 、 16(2.0)X14 
G 13S5 (E) 100| 80 
100| 9.0 6 陸 少 ドウ クキ ンク リル ドン ミス の の 
G 13SP 125x6x22 @200」 45 860| 9.500 | 24 12 心 ・25 | ユイ トド ハン ドル 
単 相 | 100| 11.0 se レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス バナ 、 
G 15SP 150x6x22 @2oo| sgl'O50| 8000 | 32 12 心 ・25 | サイ ド ハ ン ドル 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 18SWA 180x6x22 ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 、 ス パナ 、 16(2.0) x12 
六角 棒 ス パナ 、 防 振 形 サイ ド ハ ン ドル 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 ス パナ 、 
5 1 サイ ド ハ ンド ル 、 記 出 し 用 カラ ー 
PDH-180C 180x6x22 レジ ノイ ド ト イシ 、 スパ ナ 、 16(2.0) x14 





























候 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 ( 則 納 ) 又は 注文 生産 機種 ( 生 期 約 3 か 月 ) 


79 





60 


ティ / 信 び 人 バ / 


電子 ディ スク クラ イン ダ 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 操 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 “ ぞ 











区 吐き 合 100V |200V 
QG 1 0BYE 本 体 装着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ BS3 は 、 




















動画 を 
視聴 で きま す 


電子 制御 搭載 、 
パソ フル & 高 効率 


AC フ ブラシ レス モー ター 搭載 


回 転 数 の 低下 が 少な く 


研削 量 


高 効率 モー ター 電子 制御 に より 、 
負荷 を か け て も 回 転 数 の 低下 が 少な く 、 研 削 効 率 が 向上 ! 








UP: 





ブラ シン の 交換 不要 ! 





G 10BYE ライ フサ イク ル が 長く 、 経 済 的 ! 
ジン ラテ クラ ク 2 半 糞 。 四 プ レーキ 付 國 下 包 負荷 保護 機能 下 再 起動 防止 機能 
WS< グ ググ 還 ソ リフ トス ター ト 画 キ ッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 


@ 微細 メッ シュ フィ ル タ の 採用 に より 、 
防じん 性 が 大 幅 に 向上 








OOy nmy 


本 体 装着 の 100mm ト イシ 用 ホイ ルリ ワッ シャ B3 は 、 
G 1 0BYEQ フー+ 人 BC です (HPG OB 05208 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 “ ぞ 








区 =* 出 100V |200V 
G 13BYE 本 体 装着 の 125mm ト イシ 用 ホイ ル ワ ッ シャ B は 、 




















ブレ ー キ 付 製品 専有 部品 で す ( 旧 形 G 10B、G 10B2 除 <) ブレ ー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 
\27,900 * ネ ホイ ル ガ ー ド は よる 買い 上 艇 に は 本 閉 れ て い | \27.900 NMM \31.000 * ホ イル ガー ド は お 買い 上 計 に は 本 人 れ て い 
水 29N ジ DP ませ ん 。 ど 便 有 誠に よめ ず 本 体 に 半 療 し て くだ きい 。 | ユン に ヘン ドル 付 ませ ん 。 で 合計 に は 必ず 本 休 に 半 半 し て くだ さい 。 | ユイ トペ ンド ル 付 ませ ん 。 ご 使用 時 に は 、 必 ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 
注 2 う 2 抽 | WM 注 2 2 RAN の 四 09 2 の 
回 回 加悦 人 :。:" | 回 6 回 因 田 回 司 居 "| 回 9 國 田 田 較 人 
品 生 国昭 囲 ポア iP 329 既 | 叶 ポポ の ポア 人 で す 。 
フタ シン イマ デー ター プラ シン イマイ デー ター 
上 昌 中 吉 部 品 
最大 出力 | 1400w 2 ググ 最大 出力 | 100v-2,400w/200V-2.800w | クタ ク ク ンク テー | 衣 売 部 章 
電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 @ クラ ス 最 強 研削 性 能 “*" @ ク ラス 最 軽量 ((S) 仕様 除く ) *” 月 了 
e エン ジン 発電 機 で 使用 可能 e エン ジン 発電 機 で 使用 可能 8 時 フィル タ セッ ト GBD 








@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 措 載 @ 再起 動 防 止 機能 “< 
@ 再起 動 防止 機能 “^ @ ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 付 445 
@ 微細 メッ シュ フィ イル タ の 採用 に より 、 ーー 
防じん 性 が 大 幅 に 向上 





(トイ シ 別 売 ) 


区 = キ * 全 100V (<)|200V 








(200V 品 ブラ グ 不 付 ) 


コー ド No.376313 
\470 








適用 機種 : 

G 10BYEQ( 本 体 装 着 品 ) 、 
G 13BYEQ( 本 体 装着 品 ) 、 
G 10BYE、G 10YE2、 
G 10VE、G 13BYE、 





















































G 13YE2、G 13VE、 
G 15YE2 
CH = [Rg 妙 100V 2000 G 18BYE 
\49.800 
G 1 SBYEQ 本 体 装着 の 125mm トイ シ 用 ホイ ル ワ ッ シャ B は 、 サイ ドバンド ル 付 
\31 000 ブレ ー キ 付 製 品 専用 部 品 で す 。 S \51 800 3 さゆ 
則 了 ※ ホ イル ガー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 本 体 装着 され て いま せん 。 ( 5) 6 400 木 体 装 着 の 180mm ト イシ 用 ホイ ルレ 

0 ご 使用 時 に は 、 必 ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 防 振 形 サイ ド ハ ンド ル 付 ワッ シャ S は 、 ブ レー キ 付 製品 専用 部 品 で す 。 

両側 』 樹脂 (ババ タ 制 御 の な い 口 陸 回 回 剛 人 9 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い 
人 9 回 回 回 較 人 9 の ss 9 国 回 回 較 ( 作 可能 で 

形 名 研削 トイ シ 了 寸法 mm 電源 電流 | 消費 電力 回 転 数 質量 | コー ド 標準 付属 品 トイ ン シ 取 付け シャ フト 寸法 mm 
外 径 X 最 大 厚 さ X 穴 径 V A W min~ {回 / 分 } | kg m ky 8 径 (ね じ ビ ピッ チ ) ※ 長 さ 
100|12.0 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10BYE 7 も の 
ーー シシ CC こ CS{(】 や | | 1o0ox6x15 ー 2 OO 0 の 10(1.5) x11 
G 10BYEQ @200| 62 人 加 ヌス 2 サド ハン ドリ ラル 
e 13BYE 100|12.0 1.050 10.000 1.9 、 レン プイ ドン し ギン ノル MNT シ ハ 
125X6X22 | 単 相 の で 1 2c ーー MO の 16(2.0) x 13.5 
G 13BYEQ @200| 62 2.0 ES (ドン シド リ | 過 ウリ レタ 
100|15.0 レジ ノイ ド ト イ シ 、 
G 18BYE の の 2 1 スパ ナ 、 六 角 棒 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル の eo 
レジ ノイ ド ト イ シ 、 ス パナ 、 

G 18BYE(S) @200| 7.5 | 1.300 | 7.500 | 39 0 の 0 ン ッ 























注 ) 電 子 制御 マー 2 ょ イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 訪れ が あり ます 。 た だ し 、 ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 製 品 は イン バー タ 制 御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 


※1 2020 年 5 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー 
*※2 詳細 は P24 を ご 覧 くだ さい 。 


人 BDP DOP 又 【 


は 注文 生産 機 懲 納期 約 3 か 月 ) 


お いて (当社 調べ ) (180mm 電 子 デ ィ ス ク グ ライ ンダ ) ※2 スイ ッ チ が ON の 状態 で 電源 プラ グ を コン セン ト に 差し 込ん で も 動作 し な いた め 、 不意 の 事故 防止 に 役立ち ます 。 


7/ 信 び 人 7 


テー ルン ルン ルム ん レン 


最大 出力 1.400w ン ン ファ ァ ン ン <4 
/ 稼 孝司 ク グ 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 自転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 ^ 








最大 出力 1400W シン グン ン 2 
と アグ イア クン ノ 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 “ 








※ ホ イル ガー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 ※ ホ イル ガー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 
0 本 体 装着 され て いま せん 。 ご 使用 時 に は 、 0 900 本 体 装着 され て いま せん 。 ご 使用 時 に は 、 
サイ ド ハ ン ドル 付 必ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 サイ ド ハ ン ドル 付 必ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 
細 両側 』 樹 脂 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 口 | 9 (“2 回 【@ 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 
回 | 徐 ||4 引 年 | 中 | 物 |O 誠 時 NE 9 回 回 回 
最大 出力 |1.400w クジ ジジ 最大 出力 |1.400w ンク ジジ 
/ 稼 当っ だ ジグ / 稼 当っ だ クジ 多少 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 






@ 再起 動 防止 機能 ^ 
60 
ネ ク | 
保証 / 
ホイ ル ガ ー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 
\20.500 本 体 装着 され て いま せん 。 ご 使用 時 に は 、 
サイ ド ハ ン ドル 付 必ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 


細 両側 』 樹脂 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 
ロロ 9 問 回 加 本 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 再起 動 防止 機能 ^ 






ホイ ル ガ ー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 
\29.500 本 体 装着 され て いま せん 。 ご 使用 時 に は 、 
サイ ド ハ ン ドル 付 


必ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 


細 両側 』 樹脂 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 
ロロ 9 回 回 加登 





最大 出力 |1,400W シノ ァァァ ン ン ン 2 
アン グー オー クー ニン 


電圧 降下 時 で も 安定 し た 作業 を 実現 
@ エン ジン 発電 機 で 使用 可能 
@ 回 転 数 の 低下 が 少な く 研 削 量 UP! 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 305 


e 再起 動 防止 機能 * aa 









は を SE で 還 64=RC 箇 に )7/ ヨ 


作業 に 適し た 回 転 数 が ダイ ヤル 操作 で 簡単 に 設定 で き 、 ス テン レス 等 の 研磨 に 
威力 を 発 押 し ます 。 

また 、 フ エル トディ スク を 使用 し た 鏡面 仕上 も 良好 な 仕上 が り が 得 ら れ ま す 。 
(フエ ルト ディ スク は P.87 を ご 参照 くだ さい 。) 


















































い な 画 回 転 数 設定 目安 
時 分 )) 作業 例 目安) 
* ク 2 7 2.800 
ご 6 0 ステ ン レ ス の 研 
es グ さび 落と し 、 塗 装 は が し 
ネ ホ イル ガー ド は 、 お 買い 上 げ 時 に は 、 
\35.000 本 体 装着 され て いま せん 。 ど 使用 時 に は 、 研削 作業 、 仕 上 げ 作 業 
サイ ド ハ ン ドル 付 必ず 本 体 に 装着 し て くだ さい 。 荒 切削 、 切 断 作業 
紙 両側 』 樹脂 注 ) イ ン バ ー タ 制御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も la 0 
回 (| 幅 | し GO 敵 全 0 
形 名 研削 トイ シ 寸 法 mm 電源 電流 | 消費 電力 回 転 数 標準 付属 品 トイ シ 取 付け シャ フト 寸法 mm 
外 径 X 最 大 厚 さ X 審 径 V A W |min {回 / 分 和 径 (ね じ ビ ピッチ) X 長 さ 
国生 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10VE 0203 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 10.5) x11 
無 段 変速 レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 13VE 0 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 16(2.0) x12.5 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 10YE2 100x6X15 | 単 相 | 100 1120 | 1.050 0 に ハ ン トル 10(1.5) x 11 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 13YE2 125x6X22 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 16(2.0) x 12.5 
レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 、 
G 15YE2 150X6x22 スパ ナ 、 サ イド ハン ドル 16(2.0) x 12.5 


























注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


た だ し 、 ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 製品 は イン バー タ 制 御 の な い エ ンジ ン 発 電機 で も 使用 可能 で す 。 


※ ス イッ チ が ON の 状態 で 電源 プラ グ を コン セン ト に 差し 込ん で も 動作 し な いた め 、 不 意 の 事故 防止 に 役立ち ます 。 


2 詳細 は P24 を ご 覧 くだ さい 。 


スピ ンド ル 


集 じん 機 中 還 サ イド ハン ドル 回 6 うー 
【(⑳j 回 店 MM] ブレーキ 付 
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7/ 信 び ソバ / 


各種 別売 部 品 の 取付 け 方 














100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 























* コ ー ド No.317440 
( 旧 形 G 10SB1 は 、 コ ー ド No.320496) 
























































ホイ ル ガ ー ド ツー ルレ ス ベベ ル ワ イ ヤ 25 
(本 体 装着 ) ホイ ル ガ ー ド ブラ シン 用 ブラ ン 用 ンコ 
Le 保護 カバ ー 作 護 ほ カ バー 
コー ド N0o. 
0033-5862 0033-5859 
ぐ ⑨ 4 936548 (⑥ 
スー パー コー ド NO. 
ホイ ル > に テ 
ワッ シャ | イシ スン ヤ の ル | の 
(本 体 装着 ) | 316495 (Ca ワリ シャ | 
ベニ ニョ ラブ | (本 体 装着 ) | 316495 
(〈② ラ バー パッ ド 
コー ド No.936558 
(@⑮ 9 の ロ 8 こ 
SN、 縛 (0 | 
パッ ド (A) 
Me 9684 
(P.86) | 2 | 
P.86 P.88) P.88 P.88 
ーー (P.86) 0 績 ( (P.88) (P.88) 
レジ ノイ ド p 
トイ シ ーー NN の 多 羽 根 デ ィ ス ク ワイ ヤレ ス 
レジ ノイ ド (P.86) 綱目 人 式 2 且 ウ 10 レ ス - ナイ ロン べ ベ ル べ ベベル カッ プ 
懐 2 上 識 フレ キシ ブル シ ディ ング 』 還 呈 M の 20 ウン ン グリ UM ドラ ッ ン サン ディ ング ワイ ヤブ ラ シ ワイ ヤブ ラ シ ワイ ヤブ ラ シ 
トイ シ トイ シ ディ スク サイ ザル ディ スク フッ シュ (ね じ 式 ) (ね じ 式 ) ディ スク ( 穴 式 ) (ね じ 式 ) (ね じ 式 ) 
ホイ ルナ ッ ト ③ 
GS パ MM ワッ シャ ナッ ト ホイ ルナ ッ ト 
(本 体 装着 ) コー ド No.935513 (本体 装着 ) 
コー ド No.333919 コー ド No.333919 
* コ ー ド No.317440 
( 旧 形 G 10SB 1 は 、 コ ー ド No.320496) 
ツー ルレ ス ホイ ル ガ ー ド ⑨ 集 じん アダ プ タ @⑯ 集 じ ん アダ プ タ 守 
ホイ ル ガ ー ド (本 体 装着 ) (ダイ ヤ 用 ) (カッ プ ホ イ ー ル 用 ) 旧 
コー ド No.331764 ー ド No. に 
、J 0032-3918 0032- 8499 アダ プ タ 
ガイ ド ベ ー ス ホイ ルカ ガー ド ん ん 
NN コー ド No.331094 アタ ブタ 
※ コ ンク リー ト 潮 入れ 用 (ダイ ヤ 用 ) ( 朋 集 じん タイ ブ ) く 纏 講 ⑲ グ 
(U 清 形 、V 清 胸 に は と 0032-9508 0033:1724 ジア 集 じ ん アダプタ 
使用 に な れ ませ ん 。 1 5 ホイ ル ワ ッ シャ 専用 ホイ ル ,G③) (⑨ 
UIA ワッ シャ ミラ ( 集 じん タイ プ ・ 
つ (ダイ ヤ 用 ) カッ プ ホ イー ル 衣 
ie 専用 ホイ ル 専用 ホイ ル 
ホイ ルリ ワッ シャ ぐう 
<@ っ E の ん 0 ウッ ン ャ ツク 
ホイ ル 。| ウッ シャ | ホイ ル | ウッ シャ | ホイ ル 楼 和 枝 和 ホイ ル 。 コッ シャ ホイ ル 。| ッ シャ 
ワッ シャ | 工 ie ワッ シャ | エ Ao ワッ ジャ WI ワッ シャ | エ ie ワッ シャ | 工 io 
(本 体 装着 ) | 316495 (本 体 装着 ) | 316495 (タダ イヤ 用 ) グー (本 体 装着 ) | 316495 (本 体 装着 ) | 316495 専用 ワッ シャ 
DS 1S ee 
人 RI 2 ドレ ステ ディ スク 
ニス セッ ソ 
コー ド No.0033-6514 は 
山 ) 山 ) 
ラク <③ くら う 
(P.90) ee ge = 
ンー ンー (P.90) (P.90) (P.88<90) (P.91) (P.90) (P.88<90) 
の ダイ ヤ モ ンド ダイ ヤ モ ン ド タイ ヤ モ ンド の P 
の ター 2 に 2 の (一 に 
5 ホイ ー リ ダイ ヤ モ ン ド 切断 トイ シ シン | ダイ ヤ モ ン ド カッ プ ホ イ ー ル ダイ ヤ モ ン ド 
2 ッ プ ホイ ー 2 胃 だ く ) 0 カッ ター 6 カッ ター (ね じ 式 ) カッ プ ホ イ ー ル ( 穴 式 ) 
ホイ ルナ ッ ト ホイ ルナ ッ ト ホイ ルナ ッ ト ホイ ルナ ッ ト ホイ ルナ ッ ト 
(本 体 装着 ) (本 体 装着 ) (切断 用 ) (本 体 装着 ) (本 体 装着 ) 


コー ド No.333919 コー ド No.333919 


( 注 )G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、 


コー ド No.984646 


0Z 


コー ド No.333919 


PDH-100N、G 18DSL2、G 14DSL2 は 使用 不可 。 


コー ド No.333919 


7 の だ / 


100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 





















“ 。 ホイ ルカ ー ド ⑨ ガ イド ベ ペース 
94 坦 の ガイ ド ベ ペース エーo331764 コー ド No.302098 
ツー ルレ ス ホイ ル ガ ー ド ュ - ド No.302098 (SN 
ホイ ル ガ ー ド (本 体 装着 ) cc ョ | 

ーー 間 ⑨ 集 じん アダ ブタ ⑨ 集 じん アダ プ タ C  ⑨ 集 じん アダ ブタ 
べ ベ ル ワ イ ヤブ ラ シ 用 | ( 自 ロ 集 じしん タイ ブ (ダイ ヤ 用 ) (ダイ ヤ 用 ) 
保護 カバ ー と コー ド No.0033-1724 コー ド No.0032-9508 コー ド No.0032-3918 
MS ' 。 矛  ( 注 )G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、 PDA-100N、 PDH-100N、 ④ 切 断 ト イ シ 用 
カッ フワ イヤ プラン 用 OU 生 、 V 紗 は ボイル ガー ド G 18DSL2、 G14DSL2 は 使用 不可 。 ホイ ル ガ ー ド 
保護 カバ ー いと) ど 全 有 に な れ ませ ん 。 (本 体 装着 ) ※ ホ イル ワッ シャ B3( ダ イヤ 用 ) を ご 使用 くだ さい 。 BNo331094 


コー ド No.0033-5859 


① ワ ッ シ ャ 
コー ド No.936548 


〈② ラ バー パッ ド 
コー ド No.936558 














この こり 玉 パ 0 


パッ ド (A) 
コー 遇 009 9684 








(P.86) (P.86) 剛 (P.88) (P.88 こ 90) (P.90) (P.91) 
レジ ノイ ド ls は 3) ODM 
トイ > 選 多 羽 根 ディ スク へ 隊 - 6 
計上 ワ ィ ヤブ ラ シ  。.( 式 ) dy 52522| 人 和 フラ ラン タイ ヤ モ ンド フト ホ イール 且 巴 お 
リン 4 フェ ルト ディ スク (P.86) こ 96) シン ディ スク ナイ ロン ダイ ヤ モ ン ド (ね じ ) カッ ター ( 容 式 ) 
4 還 サイ ザル ディ スク ン 細目 2 の カッ プ 1 人 
フレ キシ ブル サン ディ ング い 呈 ね じ 式 ホイ ー ル 
トイ シ ディ スク フッ シュ (ね じ 式 ) 
⑱ ワ ッ シ ャ ナッ ト 
9 ホイ ルナ ッ ト (全て Ao935513 ジ 
本 体 装着 ホイ ルナ ッ ト ホイル ナット 
(本 体 装着 ) (切断 用 ) 






コー ド No.333919 コー ド No.984646 

















ホイ ル ガ ー ド 
(本 体 装着 ) 4 
了 二 2 ⑨ 集 じん アタ プ ブタ 
ーー 四 ホイ ル ガ ー ド (タイ ヤ 肥 (タイ ヤ 用 NR の 切断 トイ シ 用 
AO 氏 ガイ ド ベ ペー ス (本 体 装着 ) コー ド No.0033-1724 コー ド No.0032-9508 コー ド No0032-3918 @ ガ イド ベー ス ホイ ル ガ ー ド 
コー ド No.0033-5862 コー ド No.302098 (ホイ ル ワ ッ シャ コー ド No.330697 使用 ) コー ド No.302098 098 
※ コ ンク リー ト 溝 入れ 用 (U 溝 形 、V 潮 
形 ) に は ご 使用 に な れ ませ ん 。 
ホイ ル ワ ッ シャ (Aj ホイ ルリ ワッ シャ (A) ホイ ルリ ワッ シャ (A) 
(本 体 装着 ) (SS ワッ シャ \ (本 体 装着 (本 体 装着 
コー ド No.321181 コー ド No. コー ド No. 
e 人 ) 
ラバ パー パッ ド 
(<》 ニー =ー ド No 316046 
肝 の 
113 回 コード No0093-9684 0) 回 
アー デ 「 
P.86 (P.86) ce N 。 P.87 
レジ ノイ ド ト イ シ 多 羽 根 デ ィ ス ク 
の 0 レ II ラン ( 穴 式 ) (P.86) 。、『 こ ッ 
デラ ジラ リノ ンジ ン ( 容 式 の コジ タク フレ キシ ブル トイ シ ES だ サン ディ ング ディ スク ダイヤ モン ドカ ッ ター 切断 トイ シ 


ホイ ル ワ ッ シャ (D) 組 ホイ ル ワ ッ シャ (B) 組 
(本 価 装着 


(別売 部 品 ) ) 
ホイ ル ワ ッ シャ (B) 組 介 コー ド No.321184 コー ド No.321182 
(本 体 装着 ) 上 」 


コー ド No.321182 I 
ボル ト ボル ト ボル ト 


※*( 旧 形 )G 10B2 用 ワッ シャ は サン ディ ング ディ スク セッ ト に 含ま れ ま す 。 0J 
(単品 で の 補給 は し て お り ま せん 。) 


7 の だ / 
ーーーーーー ーー 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


ホイ ルナ ッ ト ( ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 用 ) | は 5 サイ ド ハ ン ドル 語 上 No.938250 
G 13SP・G 15SP・G 18SP・ 旧 形 G 13YE・G 15YE に 本 体 装着 で す 。 ] (別売 部 品 ) 


| 旧 形 G 13Y1、PDH-125 と 


150mm<205mm の 
ディ スク グラ イン ダ 


L(G 18SWA・ 旧 形 G 18SH 除 く ) 


防 振 形 ー ド No.336864 \1,500 

サイ ド ハ ン ドル て G AME 旧 形 G J8SH 有 ) 
コー ド No.336865 \1,500 

* 六 = ニニ [G 18BYE・G 18DBBVL(L125)・ 
G 3610DA/DB・G 3613DA/DB・G 3618DA・ 
旧 形 G 18DBVL(L125) に 本 体 装置 ] 





























務 アダ プ タ 


ーー ⑲ 集 じん アダ プ タ 
史 (上 集 じ ん タイ ブ ・ 
カッ プ ホ イ ー ル 用 ) 





机 

、 | の ツ ー ルス ホイ ガー ー ド 

ホイ ル ガ ー ド | ュ -kNo313721(G 13SP 用 ) ⑳ ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 

(本 体 装着 ) ュ -RNo317250(G 15YE 用 ) 613SM3G 136H4・G138 人 E・ @ 集 じん アタ フタ 0 ⑯ 集 じん アダ プ タ 
) 





















































ー ド No.0033-3998 
ュー- ド No.373941 (本 体 装着 )(G 18BYE /3618DA 有 ) G13SH6 用 :-ko331765 (タイ ヤ 用 ) ※ 125mm 且 9 < ぐう On 92 @ ホイ ル ガ ー ド 9 じん アタ フタ ⑥⑯ 切断 トイ ン 用 
の か コー ド No.0032-9508 コー ド No.0032-4949 ベー ス セ ッ ト (タダ イヤ ホイ ル ガ ー ド 
WO ラッ 用 島 護 カバ ー , ※ G 18DBBVL(L125) は [3 得 専用 ワッ シャ 人 用 。 カ ター 汰 | (125mm 有 
ブラ シ 用 保護 カバ ー 5 に eu 取付 不可 コー ド No.370727 
INR コード No.0033-5861 * カ ッ プ ホイ ー ル 使用 不可 * ブ レー キ 付 製品 は 使用 不可 ※ カ ッ プ ホイ ー ル 使用 不可 
ューFNo.0033-5864 |: 電子 ディ スク グラ イン ダ は 使用 不可 
- ホイ ル ワ ッ シャ [180mm テ ディ 2 は 
プレ ー+ 付 180mm フル ー キ 便 190mm (ダイ ヤ 用 ) か イワ ッ シャ 9 
の イル ワッ シャ N ⑯ ホ イル ワッ シャ S (次 径 22mm) ル - 判 25mm | を 人 < 設 W(G18 
0 ON ブナ レー キ 付 180mm | | アル -# 八 125mm コー ド No.320520 ⑯ れ 7 が 8 半 IN NO 
374290 082 に ⑯ ホイ ルリ ワッ シャ S | | |⑯ ホ イル リッ シャ B 人 夫 2T 








コー ド No. (本 体 装着 ) 








コー ド No.308403 











374289 K 


レーキ 信 125mm 記 - グ 
ホイ ルリ ワッ シャ B ② ラ バー パッ ド 
(本 価 閉 着 ) 


































































1 テリ 
ホイ ルリ ワッ シャ | スー パー | スー パー 
8 ( 只 夫人 20 ) (0 生 2 ) 
mm mm 「 
S デ ) コーFNo 313691 | コー ト No 313689 Se 較 
し | “ 2 
(人 ナル -# 付 180mm ( 林 体 シ 
コー ド No 936786 ジ ⑨ ホイ ルリ ッ シ YN 125.150mm | F 穫 mm) 





ュー ド No.936786 ーーFNo313699 
コー ド No. 
374290 / っ 計 ) 




















5 (の 





(P.86) 



























(P.88) (P.88~90) | (P.90) (P.91) 
レジ ノイ ド ト イ シ 可 2 5 内 に に 22 0055 ン RE の 
レジ ノイ ド 多 羽 根 デ ィ ス ク 。 べ ベベル ワイ ヤブ ラ シ ン デ ィング 上 4 の ラン (ね じ 式 ) ニク 1 モン ドカ ソック 三 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ プ ホイ ー ル 切断 トイ シ 
の 34Nu 細 ( 穴 式 ) ( 穴 式 ) ディ スク (ね じ 式 ) テディ スク グラ イン ダ ダイ ヤ モ ン ドカ ッ プ ホイ ー ル (ダブ ル タ イプ ) 
シブ ルト イシ は 使用 不可 
ホイ ルナ ッ ト 
(本 体 装着 ) 125・150mm 
ネ ホイ ルナ ッ ト 
(スー パー ワッ シャ 用 ) 
ゴム 製 ワ ッ シ ャ コー ド No.313690 
[180mm デ ィ ス ク は 
ホイ ルナ ッ ト (切断 用 ) 
を ご 使用 くだ さい ] 
ホイ ルナ ッ ト 
⑳  W g 旬 9 の ao 
コー ド No.308402 
ホイ ルナ ッ ト | 介 ゅ ⑧ ワ ッ シ ャ ナッ ト ホイ ルナ ッ ト ホイル ナッ ト ホイ ルナ ッ ト ホイ ルナ ッ ト 
(本 体 装着 ) コー ド No.935654 (本 体 装着 ) (ダイ ヤ 用 ) (スー パー ワッ シャ 用 ) 体 装着 ) 
( 穴 径 22mm 用 ) ( 穴 径 22mm 用 ) ( 只 径 20mm・25.4mm 用 ) コー ド No.313690 | ( 穴 径 22mm 用 ) 








コー ド No.310696 


( 注 ) ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 、 ホ イル ワッ シャ (ダイ ヤ 用 ) は ホイ ルナ ッ ト ( ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 用 ) と セッ ト で ご 使用 くだ さい 。 * ゴ ム 製 ワッ シャ は ⑲ 集 じ ん アダ プ タ (自己 集 じん タイ プ ) に 含ま れ ま す 。 
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形 名 
( ) 内 は 旧 形 





(G 10SB1) 
125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 


100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ 、| 


Ei 


各種 先端 工具 適応 表 


8 


フェ ロリ 
2 
り 付 122 










山 


MA|2 1 人 モバ ボ 
曲面 フフ ラン | カッ ター 


7/ 信 び ソバ / 





G 10SH5、G 10SH6、G Si 


1 
10SL3、G 10SL4、G 10SM2、 
10SG、G 10SQ、G 10SS、 

DA-100H、PDH-100H) 





(G 10B2) 


13SHS5、G 13SH6、G 13SP、 
G 13S5、G 13S6、G 13SQ2、 
G 13B、(G 13S4、G 13SH3、 
G 13SH4、G 13SM2、G 13SM3、 
G 13SQ、G 13SS) 


〇 


〇 








G 15SP 














PDH-180C 


〇 | 欠 |@ 


〇 





っ MgW 


〇 (⑳ X 〇 
G 18SP ー ー 本 〇 還 〇 〇 X 還 紀 〇 ※| 〇 
〇 〇 〇 ※ 





PDH-205A 




















G 10VE、G 10YE2、G 10BYE、 
G 10BYEQ、(G 10YH2) 




















X|1 〇 | 〇 








X| 〇 | 〇 











G 13VE、G 13YE2、G 13BYE、 
G 13BYEQ、(G 13YH2) 











(G 13VH) 























(G 13YA1) 5 5 = 男 
(G 13YE) に = 〇 ー 


G 15YE2、(G 15YE) 


@| 〇 |@| @ | 〇 |@| @ 









G 3618DA 





G 18BYE、G 18BYE(S) 








@| | 〇 | IO|@ 〇 | 〇 | 休 〇 | 〇 | 殺 |@|@ 人 |O 〇 IO 


〇 1 〇 |1 〇 | 馬 





〇 O 計時 〇 本 呈 〇 本 呈 関 還 境 碧 旨 ) 症 題 〇 上 商 叫 〇 


x 陸 証 〇 陸 症 < 陸 開 〇 還 語 部 








X 問題 〇 隊員 < 陸 間 〇 還 部 























〇 @ 

















1 半 
X 














X 


@ 〇 : 使 用 可能 ( 劉 標 準 付属 品 ・ 〇 別売 部 品 ) ※: 使 用 不可 一 : 該 当 品 な し ※180mm の ディ スク グラ イン ダ で タダ イヤ モン ド ホ イー ル を ご 使用 に な る 場合 は 、 


ホイ ル ガ ー ド ベー ス セ ッ ト (コー ド No.308401.No.315117 (G18SP 用 ) ) に 交換 し て くだ さい 。※ ナ イロ ング リッ ドブ ラ シ は 使用 不可 


※ ナ イロ ング リッ ドブ ラ シ は 使用 可 


※ P.88 の ベベ ル ワ イ ヤブ ラ シ 用 保護 カバ ー を 取付 け て ご 使用 くだ さい 。 ※G 3610DA/DB、G 3613DA/DB は レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ が 標準 付属 。 


集 じ ん アダ プ タ 適 応 表 


100mm デ ィ ス ク グ ライ ン 人 ダ 用 


集 じ ん アダ プ タ 
(ダイ ヤ 用 ) 


コー ド No.0032-3918 


2112 モ ンド カッタ 宇 用 


集 じ ん アタ ダブ プ タ C 
(ダイ ヤ 用 ) 


コー ド No.0032-9508 


集 じ ん アダ プ タ 
(自己 集 じ ん タイ プ ) 


コー ド No.0033-1724 


ダイ ヤ モ ン ドカ ッ プ ホイ ー ル 用 


集 じ ん アダ プ タ 
(カッ プ ホ イ ー ル 用 ) 
コー ド No.0032-8499 





G 10SH6、G NO G 10SQ2、 
PDA-100N、PDH-100N、 
G 18DSL2、G 14DSL2 


G 10BYE、G 10BYEQ、 G 10Bd3、 
G 3610DA、G 3610DB、 18DBBVL、 
G 18DBBAL G 14DBBV 


〇 


2R40 ル ウッ ウン BS 
(ユー ド No.371770 ) を 使用 


X 


ホイ ル ワ ッ シャ BS3 
(ユー ド No.371770 ) を 使用 


) 


ホイ ル ワ ッ シャ BS3 
(コー ド No.371770 ) を 使用 





上 記 以 外 の 100mm ディ スク グラ イン ダ 


125mm デ ィ ス ク グ ライ ン 人 ダ 用 


G 18DBBVL(L125) 


G 13BYE、G 13BYEQ、G 13B、 
G 3613DA、G 3613DB 


集 じん アダ プ タ 
(ダイ ヤ 用 ) 


コー ド No.0032-4949 





〇 


2 012 ギ セン ドカ ンタ 





〇 


ーー 用 


集 じん アダ ブタ C 
(ダイ ヤ 用 ) 


コー ド No.0032-9508 


(W 
ホイ ル ワ ッ シャ B 
( コー ド No.372101 ) を 使用 








〇 


(セン ドカ リク ンコ 
集 じ ん アダ プター 


イー ル 用 





上 記 以 外 の 125mm ディ スク グラ イン ダ 








〇 











7/ 信 び ソバ / 








00 


別売 部 上 曲 ディ スク グラ イン ダ 


レジ ノイ ド フ レキ シブ ルト イシ 
e 研削 量 が 多く 、 経 済 的 ! 研 削 時 の 騒音 ・ 振 動 が 低い ! 
@ 研削 面 へ の 吸い 付き が 良く 疲れ に くい ! 


















































最高 使用 周 速度 72m/s{4,.300m/minj 
寸法 (mm) 、 0 三 9 
外 径 | 厚 さ | 内径 粒度 コー ド No. 販売 単位 価格 適用 機種 
介 0032-1601 | 10 枚 入 | 2.400 | 重 研削 用 
36 | 0030-7301 | 5 枚 入 1.200 
0030-7001 | 10 枚 入 | 2.200 
46 *0030-7302| 5 枚 入 1.200 | 100mm 
100 35 15 0030-7002 | 10 枚 入 | 2.200 | ディ スク グラ イン タ 、 
、 so |_0030-7303| 5 枚 入 | 1.200 | 100mm コ ー ド レス 
0030-7003 | 10 枚 入 | 2.200 | ディ スク グラ イン タ 
80 *0030-7304 | 5 枚 入 1.200 
0030-7004 | 10 枚 入 | 2.200 
5 36 | 0032-1602 | 10 枚 入 | 4.800 | 重 研削 用 | 
125 22 125mmz ィ 227 ラ 化 負 
9 36 | 0030-9456 | 10 枚 入 | 4.600 125mm コ - し メディ 227 う イタ 
150| 4 |22136| 0031-5563| 10 枚 入 | 5.600 |6G15SP、G 15YE2、( 暑 6 15YE) 
18013.7 122 | 36 | 0030-9460 | 10 枚 入 | 5.800 | 180mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ 














フレ キシ ブル トイ シ 


@ 研 粒 の 種類 に より 、 金 属 の ほか 合成 樹脂 、 大 理 石 、 
コン クリ ー ト な どの 非 金 属 の 表面 研磨 曲面 研磨 も で きま す 。 


最高 使用 周 速度 72m/s{4.300m/min 






4 















































































す 法 (mm) “ 相 所 9 

| 「 欠 硫 | 守 度 | コー ド No. | 販売 単位 | 価格 適用 機種 
AC36 |0093-9660 [ 

DO" 115 WAS6 lo098-9666 4.800 
AC46 |0093-9661 4800 | 
AC60 |0093-9662 4800 1!00mm 
AC80 |0093-9663| ,< ッ トス ) | 4800 12 イク クラ イン タ 、 

100| 2 |15| WA80 IO093-9669 - MM 
AC100 |0093-9664 180 | ラ 2 ラ ウグイ ング 
AC120 |0093-9665 4.800 
WA12010093-9671 4.800 

100mm フ レキ シブル トイ シ 用 パッ ト |0093-9684| 1 個 100 





レジ ノイ ド ト イ シ (オフ セッ トト イシ ) 


@ 目 つ づま り が 少な く 、 優 れ た 研削 能力 を 発揮 、 
特に ステ ン レ ス の 粗 研削 に 適し て いま す 。 


最高 使用 周 速度 72m/S 上 匠 1010jiaP4allal @ は 普及 品 























































































































粒度 コー ド No. | 販売 単位 | 価格 適用 機種 
A24Q |x0023-3004 2600 
A36Q |@0023-3006 2600 
og 。 | 」。 LA36Q 0093-9640 4.600 
A/WA24Q| 0095-0400 4.200 
WA36Q | 0095-0401 4.200|100mm 
A/WA36Q | *0080-4092| 。。 、 |4600| デ ィ ス ク グラ イン タ 、 
A24Q |@0023-3005 3 100 100mm コ ー ド レス 
A36Q @0023-3007 四面 剛昌 ディ スク グラ イン ダ 
og 。 LA36Q 0093-9641 5.400 
AWA24Q| 0095-0403 4.600 
WAS36Q | 0095-0405 4.600 
AWA36Q| 0030-4093 5.400 
125mm 
| | A36Q 0093-9642 3.900 デバ スク グラ イ ン タ 
Im コー 
A/WA30P| 0098-6246 GO 
A36Q 0093-9643 4.600|G 15SP、 
150| 6 | 221AWA24Q| 0095-0413| 10 枚 入 |4.600|G 15YE2、 
A/WA30P | *0030-4094 4.6001( 旧 形 G 15YE) 
A36Q 0093-9644 5.600|。。 
180| 6 |221AWA30P| 0098-6198 5.600 時 了 
A/WA24Q| 0095-0418 5.200 
205| 6 1221 AS36Q 0093-9645 8.000 PDH-205A 


綱目 サン ディ ング ディ スク 


一 般 鋼材 、 ア ルミ 、 ス テン レス 等 の 研磨 に 
FRP、 プ ラス チッ ク 、 ス レー ト 、 各 種 ボ ー ド の 研削 ・ 研 磨 に 傘 


最高 使用 周 速度 80m/s{4.800m/mini 


















す 法 (mm) | 」 還 5 
100mm 
100| 1.8 | 15 | WA60 ]0095-9775 1 2.300 ディ スク グラ イン タダ ・ 
100mm コ ー ド レス 
100|1.5| 15 1C80 |O0095-9777 2.300 ディ スク グラ イン 人 ダ 


























“ 1 昌 当たり が 良い 


PA) に 


2 に セ /44) 








テー バ 式 多 羽 根 デ ィ ス ク ・ テ ー バ 式 多 羽根 コン クリ ー ト サン タダ ( 穴 式 ) 
e 研削 面 が 広く 作業 効率 が 良い ! 空冷 効果 アッ プ で 被 削 材 が 焼け に くい ! 





仕上 が り の 比較 





研削 幅 の 比較 
EE : 





非常 に 強く 、 鋭 い 刃 先 を 持っ て いま す 。 ワ ー ク へ の 食い つき と 


各種 溶接 





ビー ト 取 り 






耐久 性 に 優れ て お り 、 重 研削 作業 に 適し て いま す 。 





ー バリ 取り 

















ン リ コン カー バイ ド (C) 





ステ ン レ ス 、 チ タン 、 チ タン 合金 等 の 研削 ・ 研 訂 


適度 な 研削 力 と 耐久 性 を あわ せ も つ 、 汎 用 範囲 の 広い 砥 材 で す 。 


鉄 の サビ 取り 


主 な 用 途 











マー 


ーー 


車 の 塗装 は が し 


金属 か ら 木材 まで あら ゆる も の の 研磨 に 使わ れ ま す 。 


ES 





刃物 研磨 






木 の 皮 剥き 


各種 金属 の 研削 ・ 研 磨 ・ サ ビ 落 と し ・ 木 材 等 の 研削 研磨 
( 木 エ サン タダ) 木材 十 釘 を 研削 で き リ フォ ー ム 作業 に 


強く て 鋭い 刃先 を も っ て いま す 。 軽 い 力 で 、 鋭 角 に すばやく 
研削 する こと が で きま す 。 


孝 に 逐 
コン パネ の コン クリ ー ト は が し コン ク 


コン クリ ー ト 、 モ ル タ ル .、 大 理 石 、 瓦 、 タ イル 、 レ ン ガ 等 の 研削 





リー ト の 表 箇 仕上 げ U 字 溝 の サ 


^ em 
レン クン 





イズ 合わ せ アス ファ ルト の ライ ン 消 し 




































































最高 使用 周 速度 72m/s{4.300m/min 
寸法 (mm) 研磨 布 研削 - 販売 6 
コー ド N 
に 3 板 上 散 ド No. | 間 位 | 価格 適用 機種 
40 0032-0726| 1 700 
0032-0727| 1 700 
0032-0728| 1 700 
72 
*0000-3509| 50 |35.000 
【NEW) 
0037-6740| !| /80 
【NEW】 
0037-6741| 「| /980 
100| 15 0032-0730| 1 700 
ラ 0032-0731| 1 700 
ス 
0 100mm 
0032-0732| 1 700| シス ク グ ライ ン メ 、 
100mm コ ー ド レス 
0032-0733| 1 700| デ ィ ス ク グ ライ ンダ 
90 
0032-4102| 1 700 
0032-0734| 1 700 
0032-4103| 1 700 
0032-1798 
ンー/ 
多 羽根 90 | 0032-1799| 1 700 
木 エ サン ダ 
0032-1800 
テー バ 式 コン ク アル 
リー ト サ ンダ | シリ コン | 24| ミ | 45 | 0032-0735| 1| 1.200 
100x15 カー バイ R| 
* 在庫 僅少 品 


7/ 人 ソバ / 





別売 部 上 曲 ディ スク グラ イン ダ 


フエ ルト ディ スク ・ サ イザ ルディ スク ・ 木 エエ つや だ し ディ スク  ( 呈 売 単位 :1 枚 
金属 の 鏡面 仕上 げ 、 つ や だ し に 最適 ! 木工 の 仕上 ), つや だ し に 最適 ! 
































































名 人生 」vR 欠 年 | コー ド RNo. | 価格 適用 機 衝 
@⑯ フ ェ ル トディ スク  @ サ イザ ルディ スク 旬 研 席 剤 (フエ ルト ディ スク ・ | 久木 載 つや だ し ディ スク 四 (mm) | (mm) 
Mel 間 フエ ルト ディ スク | 100 | 15 | 0032-4104 | 1.300 
ED サイ ザル ディ スク | 90 | 15 | 0032-5423 | 2.900 
| 員 ぁ 研磨 剤 ( 白 棒 ) 73g | 一 | 0032-4105| goo| !OOmm デ イィ スク 
ジ の RS ーー ツラ イン クタ 、 
ググ ん ク aaNNS 語 RI 寺村 0032-5424 | 1.600 | 100mm 
SN っ コー ドレ ス デ ィ ス ク 
半面 仕上 げ の 際 、 当 社 電子 ディ スク グラ イン タ ( 無 段 変速 タイ プ ) G 10VE 形 で 回 転 数 つや だ し 2 当 い ) 
ワン ポイ ント 2.800~5,500min-'! で ご 使用 頂く と 、 研 磨 剤 が 材料 に よく な じみ 、 鏡 面 仕上 "= ブイ スク 0032-5422 み 
に 一 層 効 果 を 発揮 し ます 。 





セッ ト 品 : 金属 鏡面 仕上 用 セッ ト コー ド No.0023-2022*※ \8,600 テー バ 式 多 羽 根 デ ィ ス ク #A120、#A180、A320、 サ イザ ルディ スク 、 フエ ルト ディ スク 、 研磨 剤 ( 白 棒 、 青 棒 ) 
木工 研削 用 セッ ト コー ド No.0023-2023※* \6,100 テー バ 式 多 羽 根 木 エ サン ダ A24、A60、A100、 木 エ つ や だ し ディ スク #240、#400、#600 







上 サン ディ ング ディ スク (販売 単位 : 1 包 (10 枚 入 ) ま た は 15 包 ) 












































な め ら か タッ チ で マル チ に こなす 。 販売 100mm 125mm 150mm 180mm 
石材 か ら 鉄 ・ 木 材 な ど 幅 広い 用 途 の 研 ・ 語 間 詳 倍 時 コー ド No. 価格 コー ド No. 価格 コー ド No. 価格 コー ド No. 価格 
研 診 に < A-P16 0031-4040 | 1.250 
最高 使用 周 速度 ap 
72m/s14.300m/mini A-P20 0031 -4041 日 200 
A-P24 0031 -4042 
EPRrEEE 1.100 
A-P30 0031 -4043 
A-P36 0031-4044 
。 AP40 | 。 | 0031-4045| 1000 ー ー ー ー ー ー 
2 人 A-P50 0031-4046 
0031-4047 
0031 -4048 
880 
0031-4049 
0031-4050 
0031-4051 0031-4062 0031-4073 0031-4084 





05 0023-2013 三 還 = 
0031 -4052 0031-4063 0031-4074 0031-4085 
























































2 0031-4053 0031-4064 0031-4075 0031-4086 
5 0023-2014 = ーー ーー 
58 1 0031-4054 0031-4065 0031-4076 0031-4087 
15 0023-2015 ー 一 ー 
C-P36 0031-4055 0031-4066 0031-4077 0031-4088 
本 0031-4056 0031-4067 0031-4078 0031-4089 
15 *0023-2016 ー ー ー 
@ 種類 と 用 途 
( 例 )A-P16 C-P50 0031-4057 0031-4068 0031-4079 0031-4090 
の ② 0031-4058 0031-4069 0031-4080 0031-4091 
① と 粒 C-P60 
A: (用 途 ) 5 *0023-2017 一 一 一 
C: 5 1 0031-4059 0031-4070 0031-4081 0031-4092 
鋳鉄 ・ 非 鉄 金属 ・ 石 材 B 計 部 ー 
合成 樹脂 ・ コ ンク リー ト 用 部 *0023-20198 
② 粒 度 C-P100 | 0031-4060 0031-4071 0031-4082 0031-4093 
P16 て P120 
(粗い ) っ (細か い ) C-P120 0031-4061 0031-4072 0031-4083 0031-4094 





ワッ シャ ナッ ト 
早計 Ne 価格 語 還 ド NO 
935513 320 サン ディ ング セッ ト 321186 
00 主 

ラバ パー パッ ド 316046 
ホイ ル ワ ッ シャ (D) 組 321184 


の ラバ ー パ バッド 
価格 コー ド N0O. 価格 
936558 630 


935793 
935652 
9357680 
937113 








外 径 





呈 愉 NO5 
936548 





























935654 |1.100 





























サン ティ ン ン セッ ド 





の Na トド 316046 
構成 部 品 ホイ ルリ ワッ シャ (E) 組 
ボル ト M6x25 









ラバ ー パ ッ ド ワシ ジャ ヤナ ッ ト 














7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 唱 ディ スク グラ イン ダ 
E pg 導 を 2 











外 径 | 上 売 
種類 mm | コー ド No.。 | 間 補 | 価格 適用 機種 








回 ナイ ロン グリ ッ ド ブラ シ 最高 使用 回 転 数 : 12.000min' 0033-5962 #46 
【 サ ビ 、 塗 装 、 黒 皮 、 ス テン レス の 研磨 、 研 削 に 】 / | 0033-5963 #60 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ ( 旧 形 G 10B2 除 く ) 


ベベ ル 形 ) で : 309%% ア ッ プ で 寿命 40% ア ッ プ ! 8 ご 回 所 00 So 
隊 和 5 に の 0033-5964 #120 | 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
0033-5965 #240 


※ 現 行 比 、 条 件 に より 異な り ま す 
- 二 記 - PDA-100J、PDH-100J、PDA-100N、PDH-100N、 
(1 フク 0 00|G 10SL5/6、G 10SH5/6、G 10MH、G 10ML 、 
(ね じ 式 ) (より 線 ) G 10SQ2、G 10ST、G 10SP4(SS)、G 10B3、 

【 平 面部 の 作業 に 最適 で す 】 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ ( 旧 形 G 10SG、 
0023-2501 000| G 10SM3、G 10SP3、G 10SL3、G 10SL4、G 10SM2、 
GIIOSH3S GIOSHA GII0SS GIOSBI 記 GIOSG 
PDA-100H、PDH-100H、S 10SA2、S 10SA3) 


G 13SHS、 G 13SH6、 G 13S5、 G 13S6、 G 13SP、 G 13SQ2、S 13SAS、 
























0031-6333 125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
( 形 G 13SH3/4、 G 13S4/SM2/SM3/SQ/SS、S 13SA2) 
0031-6334 (I 旧 形 S 18) 


PDA-100J、PDH-100J、 PDA-100N、 PDH-100N、 G 10SLS、 

G 10SL6、 G 10SHS5、 G 10SH6、 G 10MH、 G 10ML、G 10SQ2、 

G 10ST、 G 10SP4(SS)、G 10B3、100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ 
( 旧 形 S 10SA2、 S 10SA3、 G 10SG、 G 10SM3、 G 10SP3、 

G 10SL3、 G 10SL4、 G 10SM2、 G 10SHS、 G 10SH4、 G 10SQ、 

G 10SS、G 10SB1、PDA-100H、PDH-100H) 

G 13SH5、 G 13SH6、 G 13S6、 G 13SP、 G 13SQ2、S 13SA3、 G 13B、 


占 カッ プ ワ イヤ ブラ シ 用 保護 カバ ー 
【 ワ イヤ の 飛散 防止 に 】 
0033-5859 














0033-5860 125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ 
( 旧 形 G 13SH374、 G 13S4/SM2/SM3/SQ/SS、S 13SA2) 
*0033-5861 (I 旧 形 S 18) 















































ベベル ワイ ヤブ ラ シ ( 穴 式 ) (より 線 ) 有 ラズ べ | .| 95| 0031-3851| 1 | 1.800| 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
【 サ ビ 落 し 、 塗 装 は が し に 最適 で す 】 | り | 120 | 0031-3852| 1 | 2.600| 125mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
ワイ ヤ の 飛散 が 少な く 、 高 性 能 長 寿命 タイ プ で す 。 穴 イ | 線 ーー 
カッ プ 形 状 部 が ゴム の 為 、 振 動 が 少な い 。 式 ヤ 145| 0031-5751| 1 | 3.900| 150mm・180mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、180mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
回 べ ベベ ル ワ イ ヤブ ラ シ ら 4 o。 0091-6414| 1 | 飼 300| 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ ( 旧 形 G 10B2 除 く ) 、 
(ね じ 式 ) (より 線 ) シン 0023-2502| 10 |23.000| 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
AN 7 | ね ン | 線 | 120 | 0031-6415| 1 | 3.100| 125mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
式 ヤ | | 145| 0031-6416| 1 | 4.300| 150mm・180mm デ イィ スク グラ イン ダ 、180mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
隊 還 ベベ ル ワ イ ヤブ ラ シ 用 保護 カバ ー 95 用 | 0033-5862 2.500| 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
【 ワ イヤ の 飛散 防止 に 】 本 0033-5863 3.500| 125mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 
人 0037-0826| 1 | 4.500| 125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ 
150mm・180mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ 、 
145 用 | 0033-5864 4.500| 180mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ (G 15YE2、G 18SWA、 
PDH-180C( 旧 形 G 15YE、G 18SH、G 18YB) 除く ) 
ワイ ヤブ ラ シ 取 付け 、 取 外し 用 スパ ナ ド N0 他 格 診 《 フ イヤ ブラ シ を ご 使用 の 際 は 専用 カバ ー を 装着 し 必ず 保護 メガ ネ (コード No.875769) を 使用 し て くだ さい 。 
ッ プ 形 、 べべ ベル 形 938068 ( 注 ) カ ッ プ ワイ ヤブ ラ シ は 電子 ディ スク グラ イン ダ で は 使用 し な いで くだ さい 。 
ーー 劇 LA 形 用 1 ワイ ヤブ ラ シ は 1 50mm 以 上 の 電子 ディ スク グラ イン ダ で は 使用 し な いで くだ さい 。 








19| と 4 ウレ を と め 19| ワイ ヤレ ス 曲 面 ブ ラ シ バット の 使い 分 け で 平面 も 曲面 も 研 可 能 ! 
ワイ ヤレ ス ブ ラ シ (ブラ ッ ク ) La ee ワイ ヤレ ス ブ ラ シ (レッ ド ) ワイ ヤレ ス 曲 面 ブラ シ (レッ ド ) ワイ ヤレ ス 曲 面 ブラ シ (ブル ー) 

黒 皮 ・ 塗 装 は が し 用 の ステ ン レ ス 仕 上 げ 用 oo #120 相 当 ( 中 仕上 げ 用 ) #240 相 当 ( 仕 上 げ 用 ) 

#120 相 当 陸 。 #320 相 当 





































































6 寸法 (mm) セッ ト 内 容 
種類 価格 適用 機種 
2 種類 "| コー ド No. 17 イヤ レス | バッ ト | | 価 和 適用 機種 
100mm 曲面 ブラ ン ワッ シュ 
〆 アック グ 0032-3419 | 2.600 ディ スク グラ イン ダ ( 赤 ) | ( 青 ) | (大 ) | ) 
90 ( 旧 形 G 10B・G 10B2 除 く ) 、 電電 対 2 0032-8683| 11 1|11|11| 1 |1.3001100mm 了 
5 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
0 間 昌 個人 語 衣 組 間 ディ スク グラ イン ダ 中 住 上 げ |x0023-2516| 10| 一 | 1 | 1| 3 |6000|(H 形 G 10B-G 10B2 除 く 、 
人 全 旧 | 100mm コ ー ド レス 
1 0023-2517| 一 1| 1| 3 |6.000| ル スッ クラ イン タダ 











PROP マ を の 














タイ ル ・ 瓦 用 

切削 面 の きれ いな 湿式 タイ プ 本 体 標準 付属 色 : シ ル バ ー ダク タイ ル 鋳 鉄管 用 
8 す 法 (mm) |. 陣 価格 | 添付 | 適用 機種 

合用 方 法 |NO | 久 聞 | FNO. | (1 覆 ) | カラ ー | ( ) 内 は 旧 形 
































































































































20 |*0093-9336 | 12.000| な し 7 の 
使用 寸法 (mm) 本 価格 | 添付 適用 機種 
湿式 .4 122| 0093-9588 | 12.300 | 20 の |CM 4、CM 6 方 法 | 外 径 | 季 厩 12 イヤ 折 穴 径 コー ド NGo. (1 枚 ) | カラ ー| ( ) 内 は 旧 形 
人 ダイヤ モン ドカ ッ タ ー (ダイ ヤ モ ン ド ホ イー ル ) 適正 一 覧 表 切れ 味 ・ 寿 命 と も 理想 的 な 範囲 で す 。 〇 十分 使用 で きま す 。 
一 般 建材 石 陶磁 器 瓦 窯業 製品 
地 仙 削 材 分 類 重 一 (硬度 ) 一 次 重 一 軟 重 一 寺 重 一 区 重 一 次 里村 
き 科 質 コン クリ ー ト | コン ク | 」、.、 _ | 磁器 質 | 陶器 質 | 、 和 瓦 セメント | 硬質 業 系 | 押出 成形 | ダク タイ ル 
品 本 大 詳 前 | リー ト | レン ガ | ALC | モル タル | ブロッ ク | 御影 石 | 鉄平 石 | タイル | タイ ル | ぜ 朋 | 二 放 巨 | 三 州 所 | 兄 | ガン ク | セ メン ト 板 | 鋳鉄 管 
の 〇 〇 ( 〇 参 参 〇 〇 
リム 
4 得 電 坦 〇 〇 
* 在庫 僅少 品 


00 


7/ 公 び ソバ / 





じ を た ネル セ じん た た 引 ) S1 カ ッ タ ー じん 生み ネル y ル ん た 波形 基板 タイ プ 


@ 波 形 ( 切 れ 味 重視 ) 
9 れ 喘 上 g 連 
ni 


補強 メッ シュ (特許 ) 採 用 で 』 タ ー ボ チッ プ 採 用 で 

チッ プ 飛 散 軽 減 スム ー ズ な 切断 』 
万 が 一 クラ ッ ク が 発生 し て も 被 削 材 この 接 角 面 積 が 少な く 切 断 

散 し に くい チッ プ を 実現 抵抗 を 抑え られ る の で 、 切 れ れ 味 向上 波形 基板 採用 で 冷却 効果 アッ プ ! 安 定 し た 切れ 味 を 持続 


S 安 定 し た 切 れ れ 味 を 持続 タダ イヤ 層 [ 高 さ 8mm] の 高 強度 な ダイ ヤ と 耐熱 性 に 優れ た ボン ド で 切れ 味 & 寿 命 向上 ! い ) 
ーー「 証 | 材料 と の 接触 面積 が 少な く 切断 抵抗 の 少な い ス ムー ズ な 切断 が 可能 
科 強 メッ シュ - [ _ 鉄筋 入り (10mm) コン クリ ー ト の 切断 も 可能 ! 





使用 方 法 : 乾式 




































































寸法 (mm) 寸法 (mm) 
23 や 2 コー ド No | カ ラー|  ( ) 内 ほ 昌 形 。 還 |77 ニ タイヤ |2 代 | コー ド No MA 導 用 機 和 
子 | 同 時 | 人 
e 10512.2| 8 |20| 0032-7767 10.400| 159 |@ と 同じ 
100mm コ ー ド レス ディ スク 、 |125]2.2| 8 |22| 0032-7768 |16.100| 209 | と 同じ 
0032-9888| 8.500| 159 | グラ イン タダ ディス ク グ ライ ンダ @ | 溢 |15022| 8 |22| 0032-7769 19.500| 20g | 画 と 同じ 
CM 4、CM 4YA 180]2.4| 8 |254| 0032-7770 22.400|20.226 | $ と 同じ 
(CM 4SA2、CM 4Y2) 208|2.4| 8 |254|*0032-7771 |24.600|20229 |CM 8 
① 内 


OM4、OM5WA、C5WA、05082 。 ンド カッ ター 較 昌 AZ PF で TP" 
C5WCC5B、G198P、619ME、 タイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ノリ 用 ョ 


0033-0147|11.200| 209 |619E2. 6198、6198YE、6 98YEO ゃ 二 
6199 61990619Npi 請 デレ セク メン ト 【 長 寿 9 時) 





テッ NRH 守 




































田 最 後 ま で 安定 し た 0032-6735 
G 13YE、 6 13954、 6 19SH、 6 1966)、 > !0032-6736 
12 コーデ ィ 222 う 2 切れ 味 を 持続 > ( / 


ダイ ヤ モ ンド カッ ター 


便 哲 コン クリ ー ト と 御影 石 の 切断 が 可能 な 高 性 能 カッ ター! 
鉄筋 入り (10mm) コ ンク リー ト 、 硬質 コン クリ ー ト 、 御 影 石 の 切断 用 ! 


@ 波 形 セ グ メ ント (長寿 命 十 切れ 味 ) 
画 切 れ 味 重視 で 鋭い 切れ 味 ! 





1 タイ ヤ 部 に (上) 部 分 を 作り 拉 削 材 と の 接 般 面積 が 少な い [ 意 放 効果 】 
2. 放 熱性 に 優れ 、 連 続 作 業 で も 切れ 味 持続 
1 . 熱 処理 基板 に ダイ ヤ モ ン ド チ ッ プ を レー ザー 溶接 する こと で 強度 アッ プ ! 3. チ ッ プ 角 を R に し 、 チ ッ プ の 欠け を 軽減 
2. タ ー ボ チッ プ 採 用 で 切断 抵抗 の 少な い ス ムー ズ な 切断 が 可能 ! / 4 斜め スリ ッ ト 採用 で 、 冷 却 効果 アッ プ 
3. ダ イヤ 届 [ 高 さ 8Bmm] の 高 強度 ダイ ヤ と 耐熱 性 に 優れ た ボン ド で 切れ 味 ・ 寿 命 アッ プ ! ーー す 法 (mm) 



























































































本 有 番号 | タイ コー ド No. AN 適用 機種 
番号 コー ド No. 還 の 高 
カラ ( ) 内 は I 旧 形 波 2 1 0032-6735 | 7.400| 15g | 借 と 同じ 
0032-9064| 8. 15 の | 人 と 同じ 1 2 0032-6736 | 10.400| 209 | 人 ^ と 同じ 
0032-9065|11.200| 20 ぁ |4 と 同じ @⑯ | ク グ 9 0032-8051 | 12.900 | 20g | 画 と 同じ 
波 国 の 8 4| 0032-8052 | 16.200 |20.229| $ と 同じ 
形 0032-9066|14.100| 20g |CM 6、C 6Y1、G 15SP、 ト 9 の |CM 8 
@| ク G 15YE2、(G 15YE) - ーー 一 
% 5 時 と を 人生 た 4 に あと / じ ん た な 当 スタ ンタ ー ド タイ プ 使用 方 法 : 乾式 
180|2.3| 8 |25.4|0032-9067|18.200|20.229 に レン 、。 っ ラジ ターム 、 = 
ト 7 NO ンタ セグ メン ト ( 寿 命 重視 ) 波形 (切れ 味 重視 ) ⑯⑩ 波 形 セ ヤグ メ ント (長寿 命 二 切れ味) 
く 画 寿 命 重視 の ボン ド 採 用 画 切 れ 味 重視 の ボン ド 採 用 画 波 形 キ セグ メン ト で 切れ 味 と 
20312.31 8 |25.4|*0032-9068|20.400|20.229ICM 8 で 長 切れ 「 抽 * 提 いれ 人 絞 長寿 命 を 両立 ! 





プロ テク タ 採 用 で 刃 の 振れ を 低減! 鉄筋 入り コン クリ ー ト の 切断 も 可能 ! 
セグ メン ト (寿命 重視 ) 





@ 波 形 (切れ 味 重 視 ) @ 波 形 セ クメン ト (人 長 素 合 切れ味 





































































































































































・ 寿 命 約 1.7 倍 ・ 寿命 約 2.8 倍 ! ・ 寿命 約 2.3 倍 "3 
・ 切れ 味 約 30%% ア ッ プ ! ・ 切 れ 味 約 10%% ア ッ プ !" ぞ ・ 切れ 味 約 20% ア ッ プ ! 
2 才 ーー 3 6 価格 | 洒 適用 機種 
|202 人 バ 洪 」 コー ド NO. | (1 枚 ) | カラ ー|  ( ) 内 は 旧 形 
( 1.6| 6 |20| 0033-6866 
105 @ と 同じ 
1. 基板 の 側面 に プロ テク タ を 採用 1.8| 6 |20| 0092-4616 M 
刃 振れ 低減 に より 切れ 味 ・ 寿 命 が 向 上 ・ 鉄筋 入 り コ ンク リー ト も 125 1.9| 6 |22| 0033-6867 ム と 同じ 
ダイ ヤ 層 2. ダ イヤ 層 [ 高 さ Bmm] に より 寿命 向上 切断 可能 ! 和 1.8| 6 |22| 0032-4617 | 8. 6 
高 さ Bmm 3. 標準 品 よ り 更に 高 品質 の ダイ ヤ ・ ボ ンド を 採用 グ |150|2.0| 7 |22| 0033-1409 | 10. 20 の | 田 と 同じ 
EEE 8 > |180|2.0| 7 |254| 0033-1410 | 12.000]20.229 | $ と 同じ 
間 上 価格 | 添付 、|204|20| 7 |254| 0033-1411 CM 8 
= ドル 人 | 19 と | -~ 305|25| 6 0g| 0032-6248 
105|1.8| 8 |20| 0032-4693 | 8.200| 15 の |@ と 同じ 0 ee aa 
セ |125|1.8| 8 |22| 0032-4694 |11.000 | 20g | 人 と 同じ 2 
@ 2 150|2.0| 8 | 22| 0032-4695 13.600 | 209 | 画 と 同じ ーT20| 6 |20| 0033-6868 
0 22| 0032-5299 |16.400| な し | 、、_ 、 105| ビ @ と 同じ 
(|180|22| 8 - っ っ | 今 と 同じ 1.8| 6 |20| 0032-4620 
25.4| 0032-4696 |16.400 |20.229 22| 6 22| 0099-6869|3760|209 
204 |2.2| 8 |254| 0032-4697 |18.600 |20.229|CM 8 @| 沙 1255|e zz| 08z-4621| 840020e 生計 
105|1.8| 8 | 20| 0032-4700 | 8.200| 15 の |@ と 同じ nlgezmlpy5(TGGEIT2 10.000| 20g | 軒 と 同じ 
@ | 1 っ 8 ジン 0 おち Ta 2 ーー ン 18012.2| 7 254| 0083-1413 | 12.000 |20.220 | と 同じ 
形 人 5 の I 還 5 203|2.2| 7 |254|*0033-1414 | 14.000 |20.229|CM 8 
180|12.2| 8 |254| 0032-4703 |16.400 |20.226 | と 同じ エー]105|18| 6 |20| 0032-4618| 6.100| 15o |@ と 同じ 
204|2.2| 8 |254| 0032-4704 |18.600 |20.229|CM 8 グ 、。 12520|6 |22| 0032-4619| 9200|209 |A と 同じ 
@ 9 0032-4698 | 9 15 | 代 と 同じ ⑩ | え 形 |258 2.6| 8 |254|*0032-4707 |30.000 20.220 | 上 還 2 
8 0032-4699 |12, 20 の | 全 と 同じ ト |311|2.6| 8 |25.4| 0032-4708 | 33.900 20.226 - 
*1 プロ テク タタ イプ 105mm セ グ メ ント (コー ド No.0032-4693) と スタ ンダ ー ド タイ プ 105mm セ グ メ ント (コー ド No.0032-4616) の 比較 *2 プロ テク タタ イプ 105mm 波 形 ( コ ー ド No.0032-4700) と スタ ン 
ダー ド タ イ プ 105mm 波 形 ( コ ー ド No.0032-4620) の 比較 *3 プロ テク タタ イプ 105mm 波 形 セグ メン ト ( コ ー ド No.0032-4698) と スタ ンダ ー ド タイ プ 105mm 波 形 セグ メン ト ( コ ー ド No.0032-4618) の 比較 80 
* 在庫 僅少 品 


7/ 信 び 人 バ / 





オフセット ( コ ンク リー ト ・ 石 材 用 ) 
画 壁 際 の 切断 に 最適 





7 友 び の / 

























ご (人 ノ 
ンド P コ ニニ Ws 
FAN に に 寸法 (mm) 価格 添付 
寸法 (mm) 番号 | タイ ブ 外 筆 きせ 只 径 | コー ド No. (1 枚 ) | カラ ー 適用 機種 
学 | 同 





タイヤ 0 道 用 機種 


と :4 
外 径 厚 | 高 さ 





100mm デ ティス ク グ ライ ンタ 、 


105|2.4| 7 |20 10032-6077| 9.800 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 



































アム 3 トミ に 





100mm テ ディ ス 2 ライ 2 
10311.4| 5 |20 0037-0005| 4 1 の |100mm コ - ト レス ディ ス 2 グラ インタ 125|2.4| 7 |22 |0032-6078|12000| 20g 0 
125mm テ ディ ス 2 ライ 


2 人 6Oi6 0037-0006 























125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タダ 





と と も ネル ルル ん まう 平面 研削 用 





⑰ あ カッ プ ( 粗 仕 上 げ 用 ) カッ プ (中 仕上 げ 用 ) | ⑳ カ ッ プ (中 仕上 げ 用 ) 

















人 【 石 材 用 】 セグメント 代 【 硬 質 タ イル 用 】 。 @【 瓦 用 】 波 形 本 の 2 還 の を 本 
(長寿 命 十 切れ味) 波形 ( 薄 刃 1m) 遼 コ バ 欠 けが 少な く の 、 ^ 2N ンー 4 記 S 





画 硬 質 石 材 の 切断 に 最適 、 画 磁 器 タ イル も きれ い に 切 断 仕上 が り が 良い ーー こと 





ー フ ェ ー サ ー @ 防 振 フ ラン ジ 採用 
(仕上 げ 用 ) 振動 を 吸収 し 、 手 へ の 負担 を 軽減 


基板 断面 図 ジー ぐ 。 提 振 
フラ ンジ 


9 。 ⑲ カ ッ プ (中 仕上 げ 用 ) ⑳ サ 














</7。 イ </ 内 


田 ダ ブル タイ プ ( 長 寿命 





ンク 





































@⑨ の ~ 
に 








m) 


寸法 (m 








価格 
















































































































































































































0 時 添付 
圭史 | タ 7 | ダイ ヤ | 符 | コー ド No. | 入 | カラ ー 適用 機種 | 
厚 | 記さ コー ド No. | 価格 | 浅 付 適用 機種 
7 |20| 0032-6536 | 9.900| 15g |@ と 同じ (P.89) (1 枚 ) | カラ ー 
7 |22| 0032-6537 |12.000 | 209 |4 と 同じ (P.89) 0032-4583 グラン 
7 グ 22 0032-6538 16.600 20 の 圏 と 同じ (P.89) 0032-4584 ( 形 G 10B、 G 10BZ 除 く ) 
7 |254| 0032-6539 |18.000 |20.226|@ と 同じ (P.89) カ Nd 0212020028 
18 プ 100 4 5 9 = 旧 形 S 10YA 
5 | 20| 0032-4689 | 7.000| 15 の | 借 と 同じ (P.89) フ 0033-4000 ー 旨 
125|4.5| 一 | 22 |O033-4269|18.000| 一 | 人 22mm テ イス ク グ ライ ンダ 、 
5 |20| 0033-4268 | 5.600 | 15 の |@ と 同じ (P.89) 125mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン タ 
19 100|4.5| 一 | 20 |0032-6740|15.000| 159 OOmmm= レ スク クラ イン タ 
四 CD の 6 グン ライ ンダ 、 
と を 因 と コジ スル シル ルレ ん を 引 コン クリ ー ト 溝 入 れ 用 使用 方 法 : 乾式 の | 生 ( 旧 形 G 10B、G 10B2 除 く ) 、 
田 コ ンク リー ト ・ モ ル タ ル 等 の ひび 割れ 補修 や 目地 加工 に 最適 \【 M10 [ 03N 202 
区 学 得 ( 汗 入れ 作業 用 ) 還 E な 人 包 肖 科 (潜入 れ 作業 用 ) ーー ーー こ 
⑯U 溝 形 ⑯V 溝 形 ⑥⑯U 溝 形 ⑥V 潮 形 別売 部 呈 カッ プ ホ イ ー ル 用 集 じ ん アダ プ タ 
田 コ ー キ ング 材 の 田 ク ラッ ク へ の ダイ ヤ モ ン ドカ ッ プ ホイ ー ル [平面 研削 用 ] に ご 使用 くだ さい 。 
貢 切り 込み が い 
時 22902008 集 じ ん アダ ブタ (カッ プ ホ イ ー ル 用 ) 集 じ ん アダ ブタ (カッ プ ホ イ ー ル 用 ) 
。 ーー s 凹凸 面 で も 密着 し て 高 集 じん 自己 集 じ ん タイ プ 
ノ グ の 3 、 グフ SN ( 細 削 ]+( 集 じん ) (切削 ]+ 集 じん | 
7 ( 5 婦 / ンー 人 
ロー てい (の Yi 
添 付 g 
人 き 5 al) ラー 適用 機種 ァ ン と の マグ ネッ ト で 
2 る ゃ つ 本 ー 半 了 可 能 ーー 
100mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ ダ 、 ぃ e- 
6 の ンク の 5 ア osss997 14000 誠 。 虐 
V 溝 | 85 | 10| 一 | 20|0033-1479|11.500| 15 の | ライ ンタ 人 ま 
ーー: ーーーー、 ーー (100mm 用 ) (125mm 用 ) リッ 
0037-0670|16.000| 15 |100mm デ ィ ス ク グラ イン ダ 、 oosz-s4g9) 10.200 (oo33-s998) \16,000 
⑩ 100mm コ ー ド レス ディ スク グ 
0037-0671|16.000| 159 | ライ ンタ ※ ブレ ー キ 付 製 品 は 使用 不可 


























* CM 4Y2 形 は ガイ ド ベ ー ス と の 併用 は で きま せん 。 


ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー (ダイ ヤ モ ン ド ホ イー ル )・ ダ イヤ モン ドカ ッ プ ホイ ー ル 適正 一 覧 表 































































































一般 建材 陶磁 了 業 製品 
被 削 材 分 類 重 一 硬度) 一 区 | 本 一 和 一 本 一 本 
凍 コン タリ ー ト | レン ガ | ALC | モル タル | ブロ ッ ク | 御影 | 和平 石 | 理生 
@@ 波形 セグ メン ト (S1 カ ッ タ ー) ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 〇 
@@ 波形 セグ メン ト (Mr. レ ー ザ ー) ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ e 三 〇 9 〇 〇 (9 
⑱ セ グ メ ント (プロ テク タタ イプ ) 9 1@ |1@Q1@O1@IOI1OI@OITOIOIOIOI1OI@ IOI@ 
@@ 波 形 ( プ ロ テ ク タタ イプ ) 環 還 Ne 還 還 の 回国 6 還 (0 購 @⑳ 画 還 (@ 敵 還 @ 画 司 人 8 右 9 台 硬 還 @ 束 | 還 ⑨ 図 還 ⑳|@⑳ 
波形 セグ メン ト (プロ テク タタ イブ) ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 ③ 〇 〇 〇 〇 〇 ③ 〇 ③ 
@ 波 形 (波形 基板 タイ プ ) ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 ③ ⑨ 〇 〇 〇 〇 ⑲ 〇 ③ 
@⑳ 波 形 セ グ メ ント (ハツ リ 用 ) ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 〇 〇 
セグ メン ト ⑲ ⑲ ⑲ 〇 ⑨ ③ 〇 〇 〇 〇 ③ 
⑨⑲ 波 形 ③ ③ ③ ③ ③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ③ 
⑩ 波 形 セ グ メ ント ⑲ ⑲ ⑲⑨ ⑲⑨ ⑲ ③ 〇 〇 e 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ③ 
セグ メン ト (石材 用 ) O1O1O1IO 1OIOI@IT@OITOIOIOIO1OIO IOIO 
波形 (硬質 タイ ル 用 ) 全 由 還 ⑨ 計 属 @ 
め 波 形 ( 瓦 用 ) 〇 〇 ③ ③ ③ 
オフ セッ ト ( コ ンク リー ト ・ 和 石材 用 ) ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 〇 〇 〇 〇 ③ 〇 〇 
⑯⑩U い 溝 形 ・V 溝 形 ( 溝 入れ 作業 用 ) | 〇 ③ ③ ③ ③ 〇 
9 カッ プ ( 粗 仕上 げ 用 ) ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 〇 
⑱⑲ フ カッ プ ( 中 仕上 げ 用 ) ③ ③ ③ ③ ③ 〇 〇 (しり 〇 
サー フェ ー サ ー( 仕 上 げ 用 ) ET IE oo cpioi ii yr ii ii ties キ es 


1 


S 
器 加 


N 


* 在庫 1 


90 


7/ 人 ソバ / 





別売 部 唱 ディ スク グラ イン ダ 


切断 トイ シ ・ ス ー パ ー ク ロス ネッ ト 別売 部 品 100mm デ ィ ス ク 用 


画 切 断 ト イ シ (ステ ン レ ス / 金 属 用 ) 「 研 ちゃ ん カッ ト 」 シリ ー ズ 0 0 . NIR 
切断 スピ ー ド が 速く ステ ン レ ス の 切断 に 最適 。 切断 トイ シ 使 用 時 に は 必ず 取付 け て くだ さい 。 提 人 di 
(切断 トイ シ を 使用 する 際 は 、 専 用 の ホイ ル ガ ー ド 、 ホ イル ナッ ト を 使用 し て くだ さい 。) ン 使 用 < だ さい 。 


























これ 1 枚 で 切断 トイ シ は OK!! 


クー ) ⑧ ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 
0032-6832 0033-0873 工具 を 使わ ず レ バー で 固定 ・ 解 除 が で きま す 。 
e 消 丸 仕様 で 、 薄板 ・ 薄 肉 鋼 に 最適 ! ) ( ※⑨ 欠 イ 52 ニス は 取付 けれ ま せん 
し か も 、 約 2 倍 “の 長寿 命 ! 





(0040-2596) (0040-2599) (0040- 55sp (0040-2888) 







































































































種類 ET 粒度 他 | コー ド No. | 販売 単位 | 価格 | 適用 機種 ⑨ 切 断 ト イ シ 用 ホイ ル ガ ー ド 331094 
径 | 厚 さ | 狼 径 ガイド ベー ス 302098 計 0 
ペー ンマ ーー 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ タダ 、 
半 02 ラン 0032-5578 2 ン 
0040-2596 | 10 枚 入 | 2400 (ダイ ヤ 用 ) ) (②+⑨⑤) グラ イン タ 
(ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 331764 
AZ60RBF 
(④ ホ イル ナッ ト ホイ ル ワ ッ シャ (ダイ ヤ 用 ) ⑥ ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 代 ゴ コム 付 ホ イル ワッ シャ 
EN 0023-3010 |200 枚 人 | 46.000 (切断 用 ) タイ ヤ モ ン ボカ ッ ター トイ シ ・ ダ イヤ 用 人 肖 作業 時 の トイ シ 
0 EE ダイ ヤ の 面 振れ を お さえ スム ー の バタ ツキ を お さえ 
(大 箱 :200 枚 人 BN ス な 満 入れ 切断 が で きま す 。 と 定 し た 作業 が で きま す 。 
100mm 
0032-6832 | 10 枚 入 | 2400| = 還 二 ee8 
② IO5ILO|15| AZ60SBF 2 
0023-3008 |200 枚 入 |46000| アス ウ クラ イン タ 
5 @100mm ホ イル ナッ ト 取 り 外 し 用 ソケット @ ホ イル ワッ シャ セッ ト 
ツ mm ホ ツ 5 ツ ッ ン シャ セッ 
La 0033-0873 | 10 枚 入 | 2400 きつ く 締 まっ た ホイ ルナ ッ ト を イン パク トド ライ バ で 簡単 解除 「 ホイ ル ワ ッ シャ (ゴム 付 ) 
2 コー ド No.0030-7662 \2,000 ロー ド No.1 74401 と 
「 ん 
ー AZ60PBF 電 味 ド No.333919] の 
ッ ト | 
sa *0023-3009|200 枚 入 | 46.000 
IN ② ホ イル ワッ シャ B3 ホイ ル ワ ッ シャ B3 
125mm テ ィ ス 2 グラ イン タ 職人 り ] 0 
④ AZ46RBF | 0040-2599 | 10 枚 入 | 3800| !22m テ イス ググ フィン ブレ ー キ 付 用 関 半 ] 
125mm コー ドレ ス 
⑤ AZ36PBF | 0032-9510 | 10 枚 人 | 3800| ティ スク グラ イン タダ 品名 コー ド No. 適用 機種 
150mm ホイ ルナ ッ ト (切断 用 ) 984646 | 390| 100mm デ ィ ス 2 ク グ ライ ンタ ダ 
(⑥) 150 |20122| AZ36QBF| 0040-2887 | 10 枚 入 | 5000 ディ スク グラ イン 人 ダ ⑥⑤: ホ イル ワッ シャ (ダイ ヤ 用 ) 310695 870| 100mm コ ー ド レス ディ スク グラ イン ダ 
ーー スー パー ワッ シャ 316495 |1.300| (100mm ル ー# 付 製 只 () 
KA @ ホ イル ワッ シャ セッ ト 0031-7972| 610 MM 才 D yA 
ボ ハ @ ゴ ム 付 ホイ ル ワ ッ シャ 317440 | 660| ナ 小 (C) は 、 100mm フ レー キ 付 製品 
(⑦ 180 |20122| AZ36QBF | 0040-2888| 10 枚 入 | 5800 180mm コー ドレ ス @ ホ イル ナッ ト (C) っ 33919 240 | も 佑 用 可 (上 形 G 102・G 10B 除 0 
1222 7072 ②⑦ ホ イル ワッ シャ B3 371669 100mm フ レー キ 付 製品 
※①( コ ー ド No.0040-2596) と 当社 従来 品 ②( コ ー ド No.0032-6832) と の 比較 。( 被 削 材 :SUS304、 厚 さ :2mm)  ⑧ ホ イル ワッ シャ B3( ダ イヤ 用 ) 371770 ( 旧 形 G 10B・G 10B2 除 く ) 





④( コ ー ド No.0040-2599) と 当社 従来 品 の (コー ド No.0032-9510) と の 比較 。( 被 前 材 :SUS304、 厚 さ :2mm) 





① 切 断 ト イ シ ( 金 属 用 ) ② 切 断 ト イシ (金属 用 ) ③ 切 断 ト イシ (金属 用 ) 〈④① ス ー パ ー ク ロス ネッ ト ⑨ 集 じん アダ プ タ ( ダ イヤ 用 ) | ⑩ 集 じん アダ ブタ C( ダ イヤ 用 ) 欠 U/V ツ カッター 用 ベー ス セ ッ ト 
( 甚 断 ]+( 集 じん ) (0032-9508 専 用 ) 








( 薄 形 ) (耐久 性 重視 ) 小径 丸 棒 、 薄 鉄板 等 の ( 非 金属 用 ) C80 [切断 +[ 集 じん 

バリ が 少な く ス テン レス の 丸 パ イプ 等 各種 軟鋼 材 切断 に 各種 プラ スチ ッ ク 、FRP 板 、 

切断 に 最適 及び ステ ン レ ス の 切断 に 石こう ボー ド 、 木 毛 セメント 板 
等 の 仕上 切断 に 














< < 


(0033-6514) 





"(0032-3918) (0032-9508) 




















⑪ 集 じん アダ プ タ [ 自 己 集 じん タイ プ ] の の グ 
[切断]+ ( 集 じん ] 0 
( 集 じ た アダ ブタ 
(0032-1603) (0030-9381) [自己 集 じ ん タイ プ ] 用) 






















































































種類 eriag| 粒度 他 | No | 間 倍 適用 機 
の 5l608l 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ 、 
3|15 |A36TBF - 10 枚 入 | 2, 100mm コ ー ド レス の) 
テル リス ノノ ラリ ンク 09-17220 28 30 (0033-1725) 枚 入り ] 
0030-9381| 5 枚 入 | 1. 100mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ 、 ※ 刃 厚 1.5mm<2.2mm 
15 | AS6TBF 100mm コ ー ド レス 
② 0 。/ ⑨ 集 じん アダ プ タ gg7iH 0032.3915 の 5 連 
計 5 が 2 ん アタ ダフ 2 
22 | A36TBF | 0030-9382| 5 枚 人 | 2 ( 旧 及 619YA1 際 の ⑩ 集 じん アダ プ ブタ C( ダ イヤ 用 ) 0032-9508| 7.000|]Vmm 
125mm コ ー ド レス ディ スク グ ライ タ - 供 ホイ ル ワ ッ シャ ( 集 じ ん アダ プ タ C 用 ) | 329725 | 1.000 AO 
0 ティス ク ク ライ ンタ な 。 eU2 当 用 = で 区 0033-6514| 3.500 | ルッ ッッ タ 
③ 2115 |A46SBF |0095-9750 |10 枚 入 | 1, 100mm コ ー ド レス @G 10B2 用 ホイ ル ワ ッ シャ ※ 1 330697 1.200 1 % ⑱U/V カ ッ タ ー 用 
ディ スク グラ イン ダ ⑩ 集 じん アダ プ タ [ 自 己 集 じん タイ プ ] ※210083-1724| 7.700 | <- ス ry は 
100mm デ ィ ス ク グ ライ ンタ 、 @ ダス トバ ッ グ ( 集 じん アダ プ タ [ 目 選集 じん タイ プ ] 用 ) | 0033-1725 780 | 100mm フ レー キ 信 製 
(④ 0099-1106 |10 枚 入 | 2, 100mm コ ー ド レス 人 専用 ワッ シャ ( 集 じ ん アダ ブタ [ 目 集 じん タイ プ ] 用 )| 375952 | 1.500 | 品 は 使用 不可 
リス ベク クラ リン レン 但 G 10B2 用 ホイ ル ワ ッ シャ ※ 1 330697 1.200 
ディ スク グラ イン ダ 用 カラ ー @ カ ラー3 枚 セッ ト ※1 集 じん アダ ブタ C、 集 じん アダ プ タ 「[ 自 己 集 じん タイ プ ] 兼用 。 別 途 ご 購入 くだ さい 。 * 在庫 僅少 品 
20x15(5 枚 入 ) コ ー ド No.959684 \510 (30.5X25.4、30.5X22、30.5X20)  ※26G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、PDH-100N、 


22x20(5 枚 入 ) コ ー ド No.322705 \530 コー ド No.6601469 \1.600 G 18DSL2、G 14DSL2 は 使用 不可 0] 


7/ 信 び ソバ / 


別売 部 唱 ディ スク グラ イン ダ 
















































































































別売 部 品 100mm デ ィ ス ク 用 別売 部 品 125・150・180mm デ ィ ス ク 用 
⑲ 集 じん アダ プ タ ( カ ッ プ ホイ ー ル 用 ) ⑱ 切 断 ト イ シ 用 ホイ ル ガ ー ド ベー ス セ ッ ト ( 切 断 用 ) ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド 工具 を 使わ ず に 
凹凸 面 で も 密着 し て 高 集 じ ん っ ホイ ル ガ ー ド 切断 トイ シ 使 用 時 に は 必ず ホイ ル ガ ー ド の 角度 調節 が で きま す 。 
[切削 |+[ 集 じん ] (0032-8499) 4』 ーー。 移 / (125mm 用 ) か @ を 取付 け て くだ さい 。 
と シ (ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 取 付 可 ) 
マグ ネッ ト で レー 箇 シッ ※G 18Y1 に は 取付 きま せん 。 『 和 
着脱 可能 Ns ae ブ V れこ 
⑲ 集 じん アダ プ タ (自己 集 じ ん タイ プ ・ カ ッ プ ホイ ー ル 用 ) 二名 = 当 に / 
切削 )+[ 集 じん ⑲ 集 じん アダ プ タ セ ッ ト ⑮ 集 じん アダ プ タ ⑯ 集 じん アダ プ タ (125mm 用 ) (ダイ ヤ 用 ) 
[切削 」 二 [ 集 じん |] 2 、 
(ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 用 ) 
% 有 ホース 、 0 
(125mm 用 ) (335187) 集 じ ん アダ プ タ 単 品 で の 
(0033-3998) プ ご 使用 は で きま せん 。 て ご 由 
(100mm 用 ) (309682) (0032-4949) 人 082088 
(0033-3997) ⑱ メ ッシュ バッ グ 
品名 コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
1 本 G1395、G1396、G13SQ2、「| 
@ ア ダブ タ 欠 集 じん アダ ブタ 人 還 G 13SH5、 G 13H6、 G 135P、 
カバ ー セ ッ ト (100mm 用 ) @ 切 断 ト イ シ 用 ホイ ル ガ ー ド | 370727 2.600 | 6 13VE、 G 13YE2、 
(335186) 125 125mm コ ー ド レス ティ スク グラ イン タ 、| 較 
(リノ (619MH、 619YE、619WH、G19H 
G1994、G 195H9、G199H4、G 198M2、 
00mm 記 "osoos *309819 | 8.500 ag atsset0 
ホイ ル ガ ー ド ベー ス セ ッ ト |*315924 | 8.70016G 15SP、 (PD-150A、 G 15Y1) 
(125mm 用 ) ⑯ フ ェ ル ト ホ ル ダ 念 紙 フィ ル タ (3 枚 入 り ) 倫 ゴ ム 製 ワッ シャ 150| (切断 用 ) *※317812 | 87001G 15YE2、(G 15YE) 
03502 1 〇 O *308401 | 8.700 | PDH1800、6 189MA、(6 18YB、6 85H 
本 二 じ が 22 315117 | 8.700|6G18BYE/($⑮)、G 18SP、 G 3618DA 
2 9 *) NN 313721 | 2.400|6G135SP、(G 13YC、 G 13YE 
(125mm 田 ) ペー グー (100mm 用 ) 〇 G 1395796、 G 19SH5/SH6、G 13Q2、 
w: (335804) (0033-5160) (0033-5161) (335763) 125 331765 | 1 900 15 138YEBYEQ、 6 13ME、 125m 
コン BIN 本 較 、 の ュー ドス ディ 722 グラ 人 (6 13954、 
中 9. 適用 機種 ツー ルレ スホイ ル ガ ー ド G13SM3/0D)、6 199H4D)、6 1350) 
⑫ 集 じん アダ プ タ (カップ ホイ ー ル 用 ) 0032-8499| 10.200 0 二 150 317250 | 2.8001G 15YE2、(G 15YE) 
55355 本 ディ スク グラ イン ダ 請 請 油 | aa941 | 19001G 18BYEZ(S) 、G 3618DA_ 
供 ア ダブ プ タ ( グ ライ ンダ 取付 マウ ント 部 ) 328659 910 の 人 7 180 373941 1.900 G 18BYE/(S) 、 G 3618DA 
コ 0 339612 | 2.300|PDH-180C、 
⑱ ブ ラ シ セ ッ ト ( カ バー 底部 用 ) 328500 | 2.800 | アイ スク グラインダ カッ ティ ング セッ ト (切断 トイ シ 用 ) G 18SWA、(G 18YB、 





※ ブ レー キ 付 製品 は 

















































































8 クセ ッ ト ( 308407 |12.400 
上 上 ホイ ル ガ ー ド ベー ス セ ッ ト パー | G 18SH) 
4 8 ” | ホイ ル ワ ッ シ ャ (308403) | a15116 |i2400|G 1esP 
⑲ 集 じん アダ プ タ (100mm) 時 588220OD | ホイ ルナ ッ ト (308402) ' 
帳 己 征 じん タイ プ ・ カ ッ プ ホ イー ル 用 ) 3 っ 00 150 し 2C 376304 |12.500 1G 15YE2、(G 15YE) 
メッ シュ バッ グ 335186 | 2.600|1OOmm 。、。 1gol 集 じん アダ ブタ (309682)| | 76305 |t.ooo | POH180CG 18SWA、 
補 | ヨム 製 ワッ シャ 335763 人 の [ジョイント (C) (337526) 
A | アダ プ 5 1UB7 が 125 1 125・150・180mm 用 
燥 | アグ フタ = | 995198 1 OO レーキ 付 製品 | 150| 生 じん アタ ブタ 309682 | 2.800 | ホイ ル ガ ー ド ベー ス セ ッ ト に 
集 じ ん アダ プ ブタ カ バー セッ ト | 335803 使用 不可 180 (ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 用 ) 取付 け て ご 使用 くだ さい 
フェ ルト ホル ダ 0033-5160| 1. sm as 
5 0033-5161| 1 ⑥ 集 じん アダ プ タ ( ダ イヤ 用 ) [0032-4949| 5.600 | 画 と 同じ 
専用 ワッ シャ 335189 | 1. 5 画 と 同じ 
ーー ー 罰 信じ ん アダ ブタ C( ダ イヤ 003220508 較 2000 ie 
別売 部 品 125mm デ ィ ス ク 用 ⑲ 集 じん アダプタ (125mm) 
品名 コー ド No. 適用 機種 (生じ ムタ イプ ・ カ ッ プ 0033-3998| 16.000 | と 同じ 
ホイ ー ル 用 
(信じ タイ ブ ・ プ ホ イー ム 有 POG9 SI |  @k イ ル ワ ッ シャ mw ⑯ ホ イル ナッ ト ぐ ⑯ ホ イル ナッ ト Ge 
専用 ホー ス 335187 NN 2 2 対 人 の 隊 し ルレ し ュ ぐ き 
ーー - (も ( 貞 ノ 
メッ シュ バッ ク 335186 | 2.600 |125m ぐ ざ CI) 議 2 (タイヤ 有 ) 電 = 胸 





2 335764 テイ スク グフ イン タ 、 ホイ ルナ ッ ト 人 @ ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 人 スー パー ワッ シャ 位 ホ イル ワッ シャ 人 @ ホ イル ワッ シャ B 
イク フタ うう 57 7 ※ フ レー 人 製 BH | レーン レデ と の 5 2 IS 

集 じ ん アダ プ タ カ バー セッ ト 335804 使用 不可 < Se ム = 

フェ ルト ホル ダ 0033-5686 

紙 フ ィ ル タ 0033-5161 

専用 ワッ シャ 335773 


ルンルン 4 ーー ューー 













































適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 




















@ ホ イル ワッ シャ (A) @ ホ イル ワッ シャ (B @ ホ イル ワッ シャ (切断 用 ) 308403| 1.600 Sing sl 人 
ホイ ル ワ 組 は 、 * 還 
5 リウ NM ホイ ルナ ッ ト ( 切 断 用 ) 308402| 2.100 」 會 と 、G18BYE/⑯⑮)、G3618DA 
450 9002 ホイ ル ワ ッ シャ N 374290| 800 1G18BYE/($)、 G 3618DA 























































































⑩ ホ イル ナッ ト ( ダ イヤ 用 ) 310696| 870 |125・150.180mmz ィ 222 ラ ヤルタ 

ホイ ル ワ ッ シャ (A) (標準 付属) 125| 備 ホ イル ナッ ト ( ス ー パ ー ワ ッ シ ャ 用 )| 313690 125・150・180mm 
ホイ ル ワ ッ シ ャ (B) 組 (標準 付属 ) 321182 | 480 | ロ シ ,G jog っ) SOL@ ス ー パ ニー ワッシャ トイ ン ・ ダ イヤ 用 913689| 全 900 ミン フッ ケラ イン タ 
ホイ ル ワ ッ シャ (D) 組 321184 870 180 スー パー ワッ シャ (ダイ ヤ 用 ) 313691 2.300 (ブレ ー キ 付 製品 を 除く ) 
(サン ディ ング ディ スク 取付 用 ) ⑳ ホ イル ワッ シャ (ダイ ヤ 用 ) 320520| 870 - 
ホイ ル ワ ッ シャ (A) (標準 付属 ) *313752 | 370 | 旧 形 (G 10B) 125| 旬 ホイ ル ワ ッ シャ B (標準 付属 ) 372101| 700 |125mm ブ レー キ 付 製品 

* 在庫 僅少 品 180| @⑳ ホ イル ワッ シャ S 374289| 800 |G 18BYE/($)、 G 3618DA 

に ーー 四 em くく mm 々 る ゃ ゃ ぶ 人 る や 
別売 部 員 ディ スク グラ イン タダ 用 サイ ド ハ ン ドル ※ コー ド No.318312 の 適用 機種 (A) に は 使用 で きま せん 。 
品名 ・ 形 状 ね じ 径 | コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
サイ ド ハ ン ドル ー 了 
人 ) 考証 還 証 還 M10 |954021| 290 | 100/125mm デ ィ スク グラ イン タ 
サイ ド ハ ン ドル 318312| sio|G 14DBVL、G 14DBBVL、G 18DBBVL、G 18DBBVL(L125)、G 14DSL、 9MGpS 
(ツバ 有り ) の (G 18DBVL、G 18DBVL(L125)) 
※ 10 | 100/125mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ (を 除く ぐ 、G 15YE2、G 15SP、G 18SP、PDH-205A、 
(994322) 994322 PDH-180C、G 18BYE、(G 18Y1、SP 18VA) 

防 振 形 と = ニ = M10 1336865| 1.500 | 100/125mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ 、150mm ン 205mm の ディ スク グラ イン ダ (G 18SWA、 旧 形 G 18SH 除 く ) 
サイ ド ハ ンド ル 間 ' M14 |336864 | 1.500 | G 18SWA、(G 18SH) 
防 振 形 
2 本 M10 | 938250 | 3.000 | 150mm<205mm デ ィ ス ク グ ライ ンダ (G 18SWA、 旧 形 G 18SH 除 く ) 














ー に 庄 HH 世 に 
02 I ロ |*w we の P 【 と "om 上 Rd 樹脂 ボディ P 2 [| 5 ブレ ー キ 付 





ー ボ ン ブ ラ シン No. 


il 





| コー ドレ スム ジス トシ と ん レズ 


作る 136v の 3 二 

@ AC 製 品 同等 以上 の 
研削 性 能 ^ 

@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 









※ 外 観 - 仕 様 等 変更 に な る 場合 が あり ま 
す 。 近 日 発売 の た め 、 仕 様 表 - 別 売 部 品 
は 掲載 し て お り ま せん 。 


近日 
の 


GP 36DA 


の み 
PSI チ | 画 
ムツ ンス シル レン ん ンス ン 1 


(XP) \58,600 
BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \26,800 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 





樹脂 
ボディ 











7/ 信 び 人 7 


ョ ーー コロ ーー 月 。 ーー Cy = に 5 記 
携帯 電気 クラ イン タ テン A ジ スシ ルレ ん ン イン 
| 36v | *1 | | トイ シ 径 125mm 馬 一 | [15,000-30,000 四 転 
@ AC 製 品 同等 以上 の @ ダイ ヤル 式 無 段 変速 で 追加 エ ・ 有 財 
本 前 性 能 * 仕上 げ 研削 作業 に 最適 
2 @ スピ ンド ル ロ ッ ク 機 構 付 で 
0 還付 トイ シ の 交換 が 簡単 
1 @ 小形 ・ 軽 量 で 使い や すい 














※ 外 観 - 仕 様 等 変更 
す 。 近 日 発売 の た め 、 仕 様 表 別売 部 品 
は 掲載 し て お り ま せん 。 


こ な る 場合 が あり ま 


近日 


ピリ 


GP 36DB [な Epz? 紀 
(XP) \58,600 


BSL 36A18x1 個 
女 速 充電 民 UC 18YDL2( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(NN) \26,800 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 





基 
の み 
日 層 の 還 


GP 13 \e2.90o 
品 
と 人 ンス シル レム ンス 4 


樹脂 
ボディ 













































248 
し ーー | 













胴 径 52mm 


(トイ シ 別 売 ) 


3 
GP 2V (SC) \si,ioo 


回 9 の 加 隊 






























































































































24,000 回 転 7.000-29,000 還 転 2,000-8,300 四 転 
ー ス 不要 の 二 重 絶縁 構造 採用 @ 強力 76OW モ ー タ ー 高速 形 訪 琶 | | @ 強力 760W モ ー タ ー 低速 形 認 琶 
@ 入 切 し や すい スラ イド スイ ッ チ 採用 @ 材料 に 適し た 回 転 数 に 調整 可能 ( EE 還 ) | * 材料 に 適し た 回 転 教 に 調 整 可能 0 =e D 
2 @ 入 切 し や すい スラ イド スイ ッ チ 採用 @ 入 切 し や すい スラ イド スイ ッ チ 採用 
デズ 上 ドス イッ チ | 和 
! 上 \ 
画 )、 人 
の 35mm 胴 径 62mm - ーー 5 
(トイ シ 別 売 ) 暫 き eemm (トイ シ 別 売 ) 0 |Weemm (トイ シ 別 売 ) 
GP 4SA y2as.eoo GP 3V y\ss.00o AF GP 5V y42.500 
| ょ 選 
口 | 7 口 拉 必 2 [サイ ド ハ ンド ル 標 準 付属 ] 品 科 必 ポカ [サイ ド ハ ン ドル 標準 付属 ] 
形 名 で UN の Li 標準 付属 品 
レク dl が 下 スム 、 5 示 N 
GP 13 125| 19 |127| se | p 66 は 570 | 4800 |5.5l2 心 ・2.5|125mmA36P 平 形 トイ シ ( 本 体 装着 ) 、 両 ロス パナ 
上 15.000< 3mm 軸 用 コレ ッ ト (6mm 軸 用 本 体 装着 ) 、 ド レッ サー、 
GP 2V(SC)| 軸 付 トイ シ 外 径 18・ 軸 径 3/6 HI 25 1 語 ie コレ ッ ト ナ ッ ト (本 体 装着 ) 、 ス パナ (片口 14mm) 、 ケ ー ス 
GP 4SA 軸 付 トイ シ 外 径 32・ 軸 径 3/6 100|14.6| 440 24.000 | 1.7 |2 心 ・2.516mm コ レッ トチ ャ ッ ク 、 片 ロス パナ 2 個 
最大 径 25 ー 7,000<> 6mm コ レッ トチ ャ ッ ク 、 
GP3V レン ー ナ ルト イシ 外 人 26、 ね じ 筆 M10 単 邊 | 100|8.0| 760 | 25ooo サイ ド ハ ンド ル 、 片 ロス パナ 2 個 
最大 径 ー 2.000<> 6mm コ レッ トチ ャ ッ ク 、 
GP SV イン ター ーッ レ トイ シン 外 第 49 ね じ 径 M10 100j80| 769 | gsoo サイ ド ハ ン ドル 、 片 ロス パナ 2 個 
65mmAS36P 平 形 ト イシ (本 体 装着 ) 、 
GP 7Y eg 由 限 65 引 還 86 P 100|10.5| 1.010 | 13.000 EE の 
還 E 3mm 軸 用 コレ ッ ト (6mm 軸 用 本 体 装着 ) 、 ド レッ サー、 
GP 2SA⑤S) 最大 径 18 60 | PV 100|1.5| 145 | 30.000 コレ ッ ト ナ ッ ト ( 本 体 装着 ) 、 ス パナ (片口 14mm) 、 ケ ー ス 
亀 印 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 [即納 ] 又 は 注文 生産 機種 [納期 か 月 ] 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 で ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
や ーーー」 や く mm ゃ ゃ Ei | ー | ぶ 詞 記 ヽ く mm KN 
コー ドレ ス 話 デ ン を ん 人 信 較 EE 上 計 コー ドレ スミ ニ グ ライ ンダ ルル ん 
E【UEY 5,000-35,000 四 転 「 切 る 磨 く Ja1 
ホイ ー ル 用 マン ドレ ル メ 1 本 | ね じ 式 マン ドレ ル メ 1 本 ※ 
@ コン バク ト で 握り や すく 、 疲 れ に くい %⑳W ピ ーー GDP 7Y 
切断 ホイ ー KM \55,700 


ーーーーーーーーーー 208 一 ーー 










シリ コン カー バイ ト ボ イン ト X1 本 0 














フェ ルト 製 
ポリ ッ シ ン グ ホ イー ル 


樹脂 ー 
回 9| 和 め 手 四 の 
















































4 ml x6 枚 ee Si 国人 W、。。 
ハイ スピ ー ド カッ ターX1 本 | | 皮 化 アル ミ 砥 石 ホ イー ル メ X1 枚 ハン ドク ライ ンダ 
32mT 宰 守 | @⑯) 
- の "| | |30.000 画 司馬 
ドラ ム 形 マン ドレ ル メ 1 本 ーー 磨く 。 穴あけ 8 
FGP 10DL 還 ッ ン デン ク デバ スク CI0 | ドリ ル x1 
9 0|(&MSKO \23,500 Qi |( 82 GP 2SA(S) 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 サン ディ ンタ パンド ポリ ッ シ ン グ ホ イー ル メ ※2 枚 T ぐ こく < で ペ ーーー \51,100 
粒度 60X6 個 、127 人 =H ロ ピ 
構 脂 柚 有 
の 思 可 琴 剖 放 捉 園 O|| 人 辻 回 較 se 
形 名 | コレ ッ ト 径 mm | 回 転 数 min-1[ 回 / 分 } | 質量 kg | 標準 付属 品 
FGP 10DL 8 の 5.000<35,000 0.48 アク セ サ リ (トイ シ ) 40 個 
別売 部 品 コー ドレ スミ ニ グ ライ ンダ 
画 コ レッ ト コー ド No.333731 \1,200 | 画 ア クセ サリ セッ ト (A) コー ド No.332492 \1.000 | 画 ア クセ サリ セッ ト (B) コー ド No.332493 \1.200 


トイ ン シ 軸 把握 径 : Gmm 





セッ ト 内 容 : ドリ ル 、 切 断 ホ イー ル (T1.0) 、 ポ リッ シン グ ホ イー ル 、 
フェ ルト 製 ポ リッ シン グ ホ イー ル ( の ゅ 12.7)、 
サン ディ ング バン ド (粒度 120)、 ホ イー ル 用 マン ドレ ル 、 
ね じ 式 マン ドレ ル 、 ド ラム 形 マ ンド レル 、 コ レッ トス パナ 


セッ ト 内 容 : アル ミオ キサ イド ボイン ト 、 シ リコ ンカ ー バ イト ボイン ト 、 


ハイ スピ ー ド カッ ター、 切断 ホイ ー ル (TO.6) 。 ポリ ッ シ ン グ ホ イー ル 、 
フェ ルト 製 ポ ボリ ッ シ ン グ ホ イー ル ( の 12.7、 の 25.4) 、 
サン ディ ング バン ド ( 粒 度 60) 





*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


※ 当 社 従来 製品 ハン ドグラ イン タダ GP 3V と の 比較 。 


AN 


み 
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7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 剖 ) 軸 付 トイ シ ステ ン レ ス 材 の 研 夫 作業 は 高速 回 転 に は 適し て いま せん の で ご 注意 くだ さい 。 


粒度 (WA60PV)・6mm 用 軸 付 トイ シ (販売 単位 10 本 ) 








適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
































KA-1 
KA-] KA-2 KA-3 KA-4 KA-5 KA-2 | 939101 4 _ 
32ーー930 28 エ 30 32 30 2 の 56530 2V(SC)/2SA(S) 
隊員 PT | [ T 陣 | 本 9] KA-3 | 939102 4 
の 32 < 計 コ コ ee ゅ 19 の 17 ゅ 25| EE 計 ー eg16| ESーー |ESYIT 68862 
6P 2V(90)/2SA@ 
MM 則 _| (6P 2SA、 6P 20) 





KA-6 KA-7 KA-8 KA-9 KA-10 KA1、KAG 
9 コ KA-6 | 939105 8.300|u 台 条 | 


io 0] 隊 8| | | ss| 人 か KA-7 | 939106 GP 4SA _- 
ca 肝 | ゅ 16 us 隊 一 [所 ag | gs9107 GP SV |GP2V(SO)/2SA) 


(5 | (GP 29A、 GP 2V) 














AN 


み 

































































































KA-9 | 939108 |s, _ 
KA-11 KA-12 KA-19 KA-10| 939109 4100 
[1T「 | 際 還 昌 章 間 引 紅 KA-11| 949023 83.800 GP 2V(6O)/2SA⑳ 
ゅ 16| G 邊 ーー ゅ 16 ーー ゅ @13| ER: 天 ーー KA-12| 949021 |3.600 GP 2SA 
| 関 KA-13| 949022 GP 2V 
粒度 (WAS80PV)・3mm 用 軸 付 トイ シ (販売 単位 20 本 ) 品名 | コー ド No. | 価格 | 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
KA-20| 939110 |6.300 
KA-20 KA-21 KA-22 KA-23 KA-24 KA-21| 939111 |6.300 
「8+ー30 10 一 80 KA-22| 939112 |8.300IGP 2V(SC) 
19「TY 二 和 時 サナ 四 1 | | SA2399113 js3oo ir 
10 二 示 ロ 16 L フ ェ ー っ 
間 抽 語 財 0 910| 記 913| (ココ KA-24| 939114 |8300Gb 4SA 
KC-20 939115 5400IGP SV 
KC-20 KC-21 KC-22 KC-23 KC-24 KC-21| 939116 5900 GU 6、cp 2sA 
KC-22| 989117 6600|(Gp 2y apz ) 
30 30 
20 | | | | OT30- 本 ー | ] KC-23 939118 4 800 
26 ビ 因 っ %4 蔽 ーー の 6| < 呈 97| 放 結 つづ 961 (づつ KC-24| 939119 |5.900 
※ 別 売 部 品 コレ ッ ト ( コ ー ド No.333731) を 装着 し て 使用 可 














軸 付 フラ ッ プ ホイ ー ル (使用 最高 回 転 数 24.000min') 













































粒度 品名 コー ド No. | 価格 に | 25 | 40 | 粒度 品名 価格 人 
*0032-9071 二 計 60 | D30A60 |0032-9075 2 
?6 80| D25A80 0032-9072 」 |GP 5V 80 | D30A80 |0032-9076 GP 5V 
100|D25A100 *0032-9073| pu 6] 100| D30A100 |0032-9077| (eb | 
120| D25A120 0032-9074 GP 4 1201D30A120 |0032-9078 GP 4 























ンー アン 4 シン 4 スー アン 4 と エン ルン た 4 アン ん エニ 


コレ ッ ト 、 コ レッ トナ ッ ト コレ ッ ト チ ャ ッ ク コレ ッ ト チ ャ ッ ク コレ ッ ト チ ャ ッ ク ドレ ッ サ ー 
GP 2V(SC) ・GP 2SA(S) 、 ( 旧 形 ) GP 4・LDU 6 用 GP 4SA・GP 3GV・GP 5V 用 GP 7Y 用 ( トイ シ の 目 づ まり 修正 ) 
( 旧 形 ) GP 2SA・GP 2V 用 (C 36PV) 


] 間 


コレ ッ ト コレ ッ ト ナ ッ ト 





M8 コー ド No.939120 
| 


























トイ ン 軸 把握 径 | コー ド トイ ン 軸 把握 径 | コー ド トイ ン 軸 把握 径 「 コー ド トイ シ 軸 把握 径 | コー ド 
(mm) No. 価格 (mm) No. 価格 (mm) No. 価格 (mm) No. 価格 
コレ ッ ト 6 |995530 |2.800 6 332812 |4.200 6 ※333751 4.200 
コレ ッ ト 3 |995531 3.000 6 991377| 7.800 
コレ ッ ト ナ ッ ト |995527| 720 づ 932624 |3.700 づ 333754 は 3,.700 
































※ は 標準 付属 品 と 同じ も の で す 。 
イン ター ナル トイ シ ・ ト イシ 較 


トイ シ 軸 トイ シ 軸 
(適用 : ( 旧 形 )GP 4) (適用 : GP 3V・GP 5V〕 . 
















イン ター ナル トイ シ ( ら 5 個 ) 
て 適用 : GP 5V・(I 旧 形 )GP 4) 






コー ド No.985141 \3,000 コー ド No.985138 2 記 6 コー ド No333753 

「 ( 外 径 38x 厚 さ 19x ね じ 径 M10) \1,300 へ ,300 ( 
> デ 。 粒度 A36RB ※LDU 6 に は 
///。 ※GP 3V 用 イン ター ナル トイ シ は 使え ませ ん 。 


市 販 品 を お 買い 求め くだ さい 。 





















































の 100、 
6 号 カ ッ プ トイ シ 形 状 
( 旧 形 ) GM10 
使用 面 --| L__ ん AA_ | 
寸法 
iM トイ シ 記 号 コー ド No. 価 格 適用 機種 
D 外 径 日 Hi Hz A 穴 径 Ai A2 
GC46/60H *303848 
100 50 3 1 19 19 59 62 中 目 3.700 GM 10 
GC46/60J *303849 
* 在庫 僅少 品 
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7/ 人 びび 人 バ / 


※ 形 名 変更 ( 新 形 名 ( 旧 形 名 〉 を 併記 し て お り ま す 。) 





トイ シ 径 |125mm トイ シ 径 |150mm トイ シ 径 |150mm トイ シ 径 |205mm 


@ 強力 、 耐 久 性 抜群 
| ーーー3847 




















生生 証 ( 
(アル ミダ イキ ャ スト ボディ ) (アル ミダ イキ ャ スト ボディ ) GT 15SH (鋳鉄 ボディ ) GT の 1 (アル ミダ イキ ャ スト ボディ ) 
(1P) \74.000 (1P) \87.000 
GT 13 GT 15 単 相 (EBK2) 単 相 
\52.000 \60.000 (3P) \70.000 (3P) \84.000 
単 相 単 相 三 相 〈EBT2)〉 (200V 品 プラ グ 、 コ ー ド 不 付 ) 三 相 (200V 品 プラ グ 、 コ ー ド 不 付 ) 
レジ ノイ ド ト イシ 専用 


@ 強力 、 耐 久 性 抜群 
| 一 e16 


M 


















































































































音 ーー| 
GT 21SH (鋳鉄 ボディ ) (鋳鉄 ボディ ) (鋳鉄 ボディ ) (鋳鉄 ボディ ) 
(1P) \99,000 
単 相 (GBK2) GT 26SH GT 26SK GT 31SH 
(3P) \95,000 \152.000 \158,.000 \215.000 
三 相 〈GBT5)〉 (200V 品 プラ グ 、 コー ド 不 付 ) 三 相 く ABT4〉( プ ラグ 、 コ ー ド 不 付 ) 三 相 <〈ABT-H3〉 (プラ グ 、 コ ー ド 不 付 ) 三 相 <KBT10〉( プ ラグ 、 コ ー ド 不 付 ) 
能力 電流 | 消費 電力 回 転 数 6 
形 名 トイ シ 寸 法 mm 馬 50/60Hz |50/60Hz| min'[ 回 / 分 】 の ド 準 付属 品 SE 
外 径 | 厚 さ | 容 径 | "| 季 度 | 結合 度 A W 50/60Hz 中 X 奥 行 メ 高 
GT 13 125 | 13 |1270| WA 0 P | 単 相 |100|13.1/2.5| 230 |3.000/3.600| 87 レジ ノイ ド ト イ シ |333x 172x212 
(本 体 装着 ) 、 
GT 15 15 還 6 2ZO 3.000/3.600 2 心 ・20| スパ ー ク ブレ ー カ | 347 x 195x 225 
(1P) | 150 | 16 |12.70 2.970/3.560 
GT 15SH 358x200x220 
(3P) | 150 | 16 |12.70 2.970/3.560 
(1P) | 205 | 19 |15.88 単 相 |100| 6.5 620 |2.970/3.560| 18.5 |2・2.0 
GT 21 ビ ト リフ ァ イ ド トイ シ | 452x252x267 
(3P) | 205 | 19 |15.88 三 相 | 200| 1.9 590 |2.970/3.560| 16.8 | 一 (本 体 装着 ) 、 
の ニク 4 クレ 
1P) | 205 | 19 |15.88 単 相 | 100| 6.5 645 |2.960/3.560| 27.0 |2 心 ・2.4 
GT 21SH 443x252x270 
(3P) | 205 | 19 |15.88 三 相 | 200| 1.9 592 |2970/3.560| 24.0 | 一 
GT 26SH 255 | 25 |19.05 1.490/1.790 511x309x326 
レジ ノイ ド ト イ シ 
GT 26SK 255 | 25 |19.05 2.980/3.560 (本 体 装着 ) 、 |511x309x326 
スパ ー ク プレー カ 
ビ ト リフ ァ イ ド トイ シ 
GT 31SH 305 | 32 1|25.40 中 25407 949 (本 体 装着 ) 、 |616x365x394 
ハバ 計 ク タレ 
2 回 寺 信二 や ゃ く mm ゃ る 
別売 部 品 卓上 電気 ク ライ ンタ 品名 形 名 適用 機種 
男 FS 形 床上 台 (フロ アス タン ド ) 0 EBK-E 3 
ae 、 \4.900 W 
\53,700 (質量 : 473kg〉 アイ シー ルド ' [ ( 旧 形 GK 13Y2) 
取付 可能 機種 (アク リル 板 ) ET GT 21SH、GR 21、 
GT 15SH、GT 21、 8 \4.900 寺 2 26SK 
GT 21SH、GT 26SH、 625 ET 
GT 26SK、GT 31SH、 - 
BG-100、BGH-100 ば \ 4 900 GT 31SH、GR 31 
ウォ ー タ ー カ ッ プ 用 た (フロ アス タン ド 用 ) 
ダイ ヤ モ ン ドド レッ サ RM トイ シ の 目 づま り 研 廣 用 








卓上 電気 クラ イン タダ の 取付 穴 寸法 ・ 据 付 寸法 関連 は P.96 を ご 参照 くだ さい 。 * 在 庫 僅少 品 





95 


7/ 公 び 人 バ / 


卓上 電気 クラ イン ダ 用 フロ アス タン ド 取付 寸法 図 














































































































画 FS 形 床 上 台 (フロ アス タン ド ) 画 床 面 取 付 穴 寸法 図 電気 クラ イン タダ 取付 位置 ( 下 表 参 照 ) 
\53,700 ね じ 径 : M12 (ビッチ 1.75mm) 
コー ド No.5116-9101 @ 
質量 47.3kg @⑥ 
付属 品 
M12 x 35 
ボル ト (4 本 ) 

@⑥|⑥ 

取付 可能 機種 625 

GT 15SH、GT 21、 

GT2ISML GE26SR 

GT 26SK、 @T「 31SHL 

BG-100、BGH-100 400 

板 厚 =T12 (mm) 

較 卓上 電気 グラ イン ダ ・ 軽 便 グ ライ ンダ ・ 床 よ 台 | q | a | b 適用 機 
ベル ト グ ラ イ ンタ (P.95・97・102) 取付 位置 (mm) (mm) | (mm) 現行 機種 旧 形 機種 
取付 穴 寸法 @ 160 | 90 |GT 15SH( ボ ルト 2 本 締付け ) | EBK.EBK2.EBT 2( ボ ルト 2 本 締付け ) 

20g 呈 2 本 2 に EE 厩 el 限 8 TG-205. TG-205A. GBK 2. GBT 5 
⑥ 較 200 | 138 |GT26SH. GT 26SK ABT 4. ABT-H3 
⑥ 256 174 | GT31SH KBT 10 
- ⑥ 180 上 BG-100 旨 
⑥ 218 BGH-100 FBS-4S. FBS4 9 -2 
還 1 1 132 90 |GT13.GT 15 吉 
計 1 1 166 | 138 |NTG-150 NTG-150W 
計 1 1 166 | 138 |BGM-50 思 




















コト レル ムル アン 





























































トイ シ 径 |205mm トイ シ 径 255mm トイ シ 径 |305mm 据付 上 の 注意 
Ii 
GR 21 GR 26 GR 31 | 1 引出 し 寸法 
壁 な どか ら 離 し て く 
(1P) \631.000 \684,000 \945,000 だ さい 形 多 機体 寸法 mm 除 じん | 人 ダス ト ボ ックス 
単 相 三 相 三 相 時 | 奥行 | 高 さ | レバ ー 位置 
(3P) \609,000 | GR 21 | 630 | 510 | 965 | 前 語 側面 
三 相 | 400mm GR 26 | 630 | 510 |1.024| 前 面 側面 
( (200V 中 ブラ グ 不 付 ) | GR 31 | 720 | 595 |1.051| 側面 前 面 
グラ イン ダ 集 じ ん 装置 
の 電源 |_、 回 転 数 本 2 電流 風量 | 真空 度 | ダス ト ・/ | 質量 | コー ド | 標準 
(の 2 V 0 二 人 50/60Hz | 最高 使用 周 速度 | 外 径 | 厚 さ | 穴 径 50760Hz 人 m/min kPa ボッ クス 2 kg m 付属 品 
min 回 / 分 | | m/sIm/minl | mm | mm | mm A {m/ 分 | {mm 水 相 | 客 LI2) 
(1P) | 単 相 | 100| 6.5 2.960/3.560 5/4.5 98 |3 心 ・2.0 
GR 21 381{2.320} | 205 | 19 |15.88 0.4| 6 |2.84{290}| 6.5 、 
(3P) | 三 相 |200| 1.9 2.970/3.560 1.9/1.7 ろ過 95 |4 心 ・20|, 木 体 着 ) 
GR 26 三 相 |200| 3.2 1075|1490/1.790 182.000) | 255 | 25 |1905he17|04| 6 |zg4i2eo| 65 ドン クル 11614 ふ 20 時 の ト 
GR 31 三 相 |200| 6.0| 1.5 |1.470/1.770 | 33{2.0001 | 305 | 32 | 25.4 |3.3/3.1|0.75| 10 |2.94 [300] | 10.5 160|4 心 ・2.0 




























































































* GR31 の ちり 落し レレ バー は 点線 の 位置 に あり 、 
また ボッ クス は 正面 引出 し 構造 に な り ま す 。 (単位 mm) 
GR 21 GR26 | GR831 
H。 965 1.024 1.051 
機 
ー 人 H 695 695 696 
さ W 630 630 720 
り \ ペー 
トコ ワンピ L 510 510 595 
NH A 470 470 680 
壁 な どか ら 400mm Sal 
以上 次 し て くだ さい 。 注 B 470 470 440 
取付 穴 径 : @ 13mm x 4 
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ビ ュ 集 じ ん タイ プ 


1 て 








カー ボン ブラ シ No. 
Ii1 7/ 大 び 7 
トシ ルム ん レン 4 ング と る シル ムン イン 


トイ シ 径 |150mm 21 
@ 包丁 の み ・ 鎌 な ど 各種 刃 とぎ も 簡単 GL7* 


\G4,700 














別売 部 品 ツー ル ボ スト グラ イン タダ 
画 ロン グ 
エキ ステ ンション 











品 名 言 圭 由 N6: 価格 
ロン グ エ キ ステ ンション (トイ シ 別 売 ) 935029 390 

















“ ここ トイ シ 16x3.5mm WA 46M 
NTG-150 (OS ( ビ トリ ファ イド トイ シ ) 2 3 








\34.600 
取付 穴 寸法 : ⑳ 166 x⑥ 138mm 取付 穴 径 : 11mm 


取付 穴 寸法 図 は P.96 を ご 参照 くだ さい 。 








別売 部 曲 軽便 グラ イン ダ 











品 名 コー ド No. 適用 機種 
アイ シー ルド (NTG150-E) 
※ 目 の 保護 に ご 使用 < だ さい 。 |”「 79107 
の NTG-150、BGM-50、 
SM 229 ( 旧 形 NTG-150W) 
カラ ー( 目 立て トイ シ 締 付 用 ) | * 952611 



































































































































































































































能力 同 王 N 電流 UI/ 注 所 呈 回 転 数 』 ゞ KN セ ン タ ce 
形 名 トイ シゴ 法 mm | 。。。|.。、。| 電源 | so/6ohz | 消費 電 力 | inT[ 右 / 人 ) | 四 量 | コー ド 標準 付 属 品 AU 粒 の 行人 
外 径 厚 さ 穴 径 導 度 結合 文 A 50/60Hz 8 田 丁 公 向 h 
26 単 相 3.000/ 5 レジ ノイ ド ト イ シ (本 体 装着 ) 
NTG-150| 150| 16 | 12.7 6 N | Joo 120718 | 170 3600 7.7 | 2 心 ・2.0 | スパー ク ブ レー カ 290 x 187x202| 112 
65 | 6.0 112.0 Q _| 単 相 k レジ ノイ ド ト イ シ 、 ス パナ (5.5mm・13mm 各 1 個 ) 、 
GL 7 NE 当 孤 | 陳 較 汗 | 町 還 | 記 OG 中 | 請 計 3 旨 2 国有 0 導 全 デン ション (9!9X905X6PBIIN ジ 0 
別売 部 唱 携帯 有 ・ ツ ー ル ポス ト ・ 卓 上 用 ・ 床 上 用 グラ イン ダ ト イシ 一 覧 表 
6 了 寸法 (mm) 上 適用 機種 
ロ 。 サン マン ミミ 呈 会 ーー 
品名 形状 トイ ン 記号 色 結合 剤 外 径 厚 さ 穴 径 当 | ド NO. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
@ ビ トリ ファ イド トイ シ | 100mm A36P 100 肌 12.7 | 939126 | 1.400 |GP 10 
A36P 了 939129 GPS 
A36N 934205 
125mm A60N 125 12.7 | 934206 | 1.600 
6 QT18 
GC100H 際 879161 
(II2Oa 還 軸 議 879162 
A36N 939130 
Asev | “| 、 939131 | “2 |GT 15SH(1P)(EBK 2〉、 NTG-150、 
150mm Y 150 16 1 の 7 GT 15SH(3P)〈EBT 2)、 (NTG-150W)、 
GC100H ビ 879164 GT 15、BGM-50 
| ト ーーーーーーーー| 緑色 ト 2.400 : 
(6 前 リ 879165 
A36N フ 939138 
PP 灰色 有 め TS 3.300 |1GT 21SH(1P)(GBK 2)、 
トー 979167 隊 精 間 間 | に 2 
(GIII2O 還 軸 還 879168 
A36N 939142 
ad 255 | 25 | 1905 5.600 | ビ T 26SHKABT 4)、 
A6ON 了 939143 GR 26 
A36N 939148 
ーー 305 | 32 | 254 9700 ET 31SHKKBT 10)、 
A60N 939149 GR 31 
9.5 x 3.5mm 9.5 9.5 3.5 | 939121 
| トー -- | WA4G6M 茶色 300 上 較 
16 x 3.5mm 16 9.5 3.5 | 939122 
@ レ ジノ イド トイ シ A36P 呈 13 | 9.53 | 879002 560 | GP 7Y 
A46Q 6 12.0 | 939123 520 |GL 7 
WA36P 934276 
125mm 125 193 127 商 引 9 較 GT 13 
WA60P ロ 934277 
WA36P 934375 
ン 1S00 議 較 因 
WA60P 黒色 ク 934376 、 
ク 16 NTG-150、〈NTG-150W)、 
150mm AS6N ド 150 2 / 952608 上 50 BGM-50 
A60N 近 952609 
A6ON( 目 立 用 ) 6.4 952610 | 1.100 | (NTG-150W) 
A24L 939144 
255mm 255 25 | 19.05 8.500 | GT 26SK(ABT-HS3) 
A46L 939145 
* 在庫 僅少 品 
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ビタ ル サ 


ダ ・ オ 
_SV 12SG 用 


ニ サ ン 


aw 
SN 
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ーー SV 12SD 用 


SV 12SE/SD 用 一 





SV 12SH 用 





、」 
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ベー パー( 穴 な し ) 





ベー パー ( 穴 あ り ) 


ベー パー ( 穴 あ り ) 


(6 穴 ) 


ーー 


べ 


ー パ ー (三角 ) 


べ 


ベー バー ( 穴 あ り ) 


ペー パー ( 穴 な し ) 


さい 。 
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S 選 
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ネ 美 
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細 は P.98 を 
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ぁ ノ ): も の つく り 大 学 


カ 
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ポ ク ト 


撮 上 
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主 証 | カー ボン プラン No. チル 色 / プ 人 氏 / 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 











ミニ サン タダ 集 じん 機 取付 可能 (P.117) オー ビタ ル サ ン ダ モー ター 直 結 方 式 で パラ ンス よく 、 低 脂 音 ! 
ペー パー サイ ズ 114x140mm| 主語 | | ベー バー サイ ズ |110x100mm| 主語 | | ベー バー サイ ズ |114x280mm| 再生 | | ベー バー サイ ズ |114x280mm| 証 還 
@ 手 に 優し い 大 形 ソ フト グリ ッ プ ペー パー サイ ズ | 96x96mm @ ペー バ ホ ル タ ダ の 操作 性 向上 @ ペー バ パ ホ ル タ ダ の 操作 性 向上 
% 軽量 コン パク ト 、 集 じん 機構 付き =。 | ぁ コー ナ や 隙間 等 、 狭 い 場所 の 仕上 に 最適 


@ 軽量 コン バク ト 、 集 じん 機構 付き 


Lee | し 1oo 


SV 12SG \1s.6oo SV 12SH \14.900 SV 12SE y29.200 SV 12SD ys0.70o 
品 較 隊 回 半 了 占 朋 品 癌 取 


っ V 12SE 





に ーー デ デ 


0 re 


















































































































































































































































































































ペー パー サイ ズ パッ ト 寸 法 電源 | 電流 | 消費 電力 | 回 転 数 | 質量 | コー ド の 
形 名 mm mm V 交 W min` {回 / 分 | | kg m 計 準 付属 品 
SV 12SG 114x140 110x100 | 200 14.000 1.1 | 2 心 ・2.5 | サン ド ペ ー パ ー(AA100) (スプ リン グ 式 ) 、 ダ スト バッ グ 
sv 125H | 85000| 人 aro 2 | 2 の PlMIMM 
SV 12SE 114x280 114x228 3.2 | 300 2 心 ・2.5 | サン ド ペ ー パ ー (AA80) 
SV 12SD| 114x280 114x228 | 還 96 2 選 =2.5 | サン ド ペ ニー バー (AA80) (スプ リン グ 式 ) 、 タス トバ パッ ク 
別売 部 唱 ミニ サン ダ ・ オ ー ビ タ ル サ ン ダ 
SV 12SG 用 SV 12SH 用 SV 12SE/SD 用 SV 12SD 用 パン チ プ レー ト 
人 し 還 SSESSsSSSSsSsss SSSSSssS6SSSSSSS | コー ド NO.301953 
パン チ プ レー ト CES。 SI と ox や 3 この CO II 
1 e ノ | コー ド No.310340 \1.100 | 二 半 SN hhS。 還 開 | 市 販 ベ ペー パー の 穴あけ 用 
ペー パー ( 穴 な し ) ペー パー( 只 あ り ) 三角 ) ペー パー(G6 穴 ) ペー パー( 穴 あり ) | 下 販 ベー バー の 穴あけ 用 | ベー バー ( 穴 な し ) ペー パー ( 穴 あ り ) LM {6%t%& ぺ Q《 パ | 
適用 機種 価格 適用 機種 品名 と 粒 | 粒度 | コー ド No.| 価格 
310347 | 1.500 沙 120 |0033-8247 
310348 ド 穴 ジッ ク 式 (6 只 )| 94x94 150 |0033-8248 
の り 付 式 310349 1 20 | で 才 | (三角 タイ プ ) | 10 枚 人 ) | “| 1so loos3-8249| 
の ( 穴 あ り ) 8 310350 | 1.400 | 議 240 |0033-8250 
10351 
ド (10 枚 入 ) | 40| 300045 | Oo 
] \ 60 | 300046 | 
バ 計 還 還 隊 AA 310344 ド 軸 80 | 300047 
| 議 際 了 人 6 310345 | 1.eoo ベ 
へ 穴 あ り ) | 2 100 | 300048 
SV 12SG | 穴 310346 8 リ 114x280 の | 還 の アヤ アツ 細 
あ 310341 | 1 6800 バ の (10 板 和 ) | AA | 120 | 300049 
ツ | スプ リン グ 式 |114x140 の へ 150 | 300050 | 1.000 
( 穴 あ り ) | (10 枚 入 ) 1.500 あ 180 | 300051 
り | 220 | 300052 
丸 形 の り 付 式 | ゅ 125 2 
( 穴 あ り ) | (10 枚 入 ) IO 240 | 300053 
人 の り 付 式 ( 角 ) 311978 | 1.000 FR 
シ 110x100 マジ ッ ク 式 ( 角 ) 310355 | 1.600 0 114x228 | スプ リン グ 式 (内 あり ) | 300090 | 940 
スプ リン グ 式 ( 角 ) 900 SV12SE | 用 
SV 12SD 40 | 300063 | 。。J。 
M 120 |*987186| 760O 和 60 | 300064 | “ 
ド 110x100 ド 80 | 300065 
SV 12SG 人 (10 枚 入 ) 生 シ 100 | 300066 
パ 150 | *987161| 920 パ ッ 114X229 | AA | 120 | 300067 
( 旧 形 ) | | ク (10 枚 入 ) 生 A 4 4 As 
SN ベ 150 | 300068 | 2.300 
八 
人 あ 180 | 300069 
し | 丸 形 の り 付 式 0 120 | *987156| 870 り 220 | 300070 
240 | 300071 
スペ 
ーー 3 押 
( 旧 形 ) ID 0 NII バジ | 114x228 | マジ ッ ク 式 (次 あ り ) | 300081 | 3.200 
用 
SV 12SA の 125 の り 付 式 ( 丸 ) *987177 | 1.300 
人 
ン へ 
マジ ッ ク 式 RI 内 | 
穴 あ り ) | (1o 才 | AA 310345 | 1.600 3Y 2sp | ベ な | ツ  |d982| AA | 120 |*300058| 920 
サ | (四角 タイ プ ) 310346 旧 グ 
323968 | 式 
べ | マジ ッ ク 式 | 。axae 323969 2 
ey 12sH| バ 人 IO 338117 | 1.600 SV12SE| バジ | 114x228 | スプ リン グ 式 ( 穴 な し ) | *300091| 940 
| | (一角 タ イブ ) 323970 用 
穴 | 240 | 338118 | サ 
あ ま の マ 220 | *300079 
り MV SV 12SE | ドド 魚 ン 114x228 
ー マジ ッ ク 式 (6 欠 94X94 | AA 60 10033-8244 1000 SV12SD TP ク (10 枚 入 ) AA ーー イーーー る 100 
(三角 タイ プ ) | (10 枚 入 ) 80 |0033-8245| トン ネ 240 | *300080 
100 |0033-8246 | 
し : ペー バー 用 バッ ト ※* 在庫 僅少 品 


樹脂 開 隊 議 集 じん 機 00 
口 | 二 重 絶縁 樹脂 ボディ 取付 可 5 集 じ ん タイ プ 


7/ 信 び ソバ / 










































































レル アン グリ ョ ん - 信 要 コワ ウタ ctkr2 画 別売 部 品 ラン ダム サン タダ 
2 際 全 語 葉 タタ ポ 
[バット す 疾 | の 125mm 婦 | ( ロ や 1 合計 *" ダ ルッ ボリ ッ シ ング 
@ 回 転 運動 十 偏心 運動 で 高い 研削 能 SV 13Y 用 に 
@ 手 に 優し い 大 形 
ソン ンド クリ ソン ジ 適用 機種 画 名 粒度 コー ド No. 価格 
@ ムラ の 少な い A-P40 308516 
キレ イ な 仕上 り A-P60 308517 
A-P80 308518 
SV 13YB サン ディ ング | マ | gw125 A-P120 308519 0 
ベー パー ジ | (5 枚 入 ) A-P180 308520 
( 旧 形 ) ク A-P240 308521 
SV 13Y 式 A-P320 308522 
し 4 ぁ lo5 | A-P400 308523 
SV 13YB yi4.90o ポリ エス テル バフ 9 の 125 (3 枚 入 ) つや 出し 308515 | 3.500 
ーー ポリ ッ シ ン グ ス ポ ンジ の 150 ワッ クス 塗り 312518 1.600 
口 剛 園 人 W SO 13Y ペー バー 用 パット の 125 マジ ッ ク 式 ( あ ) Sog2To ジ B00 
Aa す : 電源 電流 消費 電 量 ー ド 
形 名 AU の 408 去 電源 9 ae の 0 ド 標準 付属 品 
に サン ディ ング ペー パ (A-P60、A-P120、A-P240) 、 
SV 13YB の 125 の 125 単 相 100 2.4 230 12.000 1.4 | 26・25 鐘 2 枚 、 人 ダス トバ ッ グ (コー ド No.310339) 











刃物 人 研磨 機 












パッ ト 径 | 125mm ) 3 員 パッ ト 径 |180mm/150mm 標 準 付属 トイ シ 径 |205mm 

@ ハイ バ ワ ー 「 230 ( 許 丁 | 。 ハ イバラ ー @ 手 か ん な 、 手 の みや 家庭 刃物 の 研 民 
最大 出力 | 最大 出力 
1.200W ダイ ヤル 式 1.200W 
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SP 13V yso.400 SP 18VB yso.4oo 



































NN 陳 GK 21S2 *\33.100 

ロ I⑱ ウ の 因 加 陣 ロウ 四 回 陸 記 

SP 13V 6002600 | 22 | 9608 | 旧作 bk | 120075024 

| 16Gox 
名 。 | 十 [ 衣 SXX 征 | MM 3 1 信 ia 1 Mia 
CEHE コ EEEHY 間 CEJEPECEHEEHH Zill 








別売 部 唱 (I 旧 形 ) ス テン レス ポリ ッ シ ャ SP 10 
荒 仕上 








コレ ッ ト チ ャ ッ ク (6mm) 


(2 枚 入り ) 






” (5 コ 入 り ) 





























































(10 コ 入り ) (5 コ 入 り ) 
言語 NN6. 価格 言語 ド N65 価格 価格 語 二 ド Ne. 価格 価格 言 言 ド N6 価格 
#60 1302484| 7.800 
302213 13.100 暮 80 1302485| /7.800 |#1801302487| 16.200 302398 1.700 302397 3.600 302747 8,.100 
#100 1302486 
注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 で ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐 れ が あり ます 。 
別売 部 唱 刃物 研 座 機 GK 21S2 
画 205mm 水 ト イシ 画 ブリ ックス トン (片面 : 粒度 24・ 片 面 : 粒度 180) 
トイ シ 種 類 (粒度 ) 色 コー ド No. 価格 | コー ド No. | 価格 
A1000 うす 茶 314218 6100 トイ シ の 目 づ まり 防止 965094 660 
WA 100 うす 茶 960024 ※* 在庫 僅少 品 
WA 6000 うす 茶 960025 8.300 














集 じ ん タイ プ 
1t 





主 還 | カー ボン プラン No. アル 「、 ず eg / 、 ず / 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


別売 部 品 (取付 方 法 ) ボリ ッ シ ャ ・ カ ー ボ リッ シャ ・ コ ン パ ウン ド ポ リッ シャ ・ サ ンダ ボリ ッ シ ャ 
適用 機種 ( ) 内 は I 旧 形 








/ 上 凍 且 


SP13V  SP18VB 
(SP13) 際 加 8VAI 


(SP 23) 






SP 13V 
(SP 13) 






































コン パウ ンド 
タッ ク パ ッ ト マジ ッ ク 式 ラバ ー パ ッ ト スポ ンジ パッ ト スポ ンジ パッ ト ッ バフ 用 
(生産 中 止 ) ラバ ー バ パッ ト (生産 中 止 ) (生産 中 止 ) ・ アダ プ タ 





























⑬ 









綿 バ フ 8 
メリ ヤス バフ M12 ナ ッ ト コン パウ ンド 
リプ 







130mm マ ジッ ク 式 
ウー ル バ フ 
(SP13/SA/V 用 ) 





マジ ッ ク 式 
サン ディ ンク 
ペー パー 






























































































































2 外 径 (mm) No コー ド No. | 価格 用 途 
シー ル 式 ポリ ッ シ ン グ ベ ペー バー *944052 | 4.100 
(50 枚 入り ) *944053 | 4.100 
959727 | 2.200 
ジッ クボ カン ディ ンク ベー バニ OO」 還 ポ リバ テ 塗 り 後 の 空 と ぎ 
(20 枚 入 ) 120| 959730 | 1.800 | 男 金 属 、 木 材 の 表面 仕上 
研 部 品 180| 959731 | 1.800 
240| 959732 |1.800 
SP 13V 320| 959733 | 1.800 
(SP 13) ⑬ | 羊毛 ボン ネッ ト ひも 式 939520 | 1.700 ララ 
ーー 一 | メリ ヤス バフ (10 枚 入り ) ひも 式 310334 | 4.400 | 軒 金 属 面 の コン バウ ンド 磨き 、 
人 1.600 | 男 械 製 品 の 仕上 面 
130 ー 品 の 仕上 面 磨き 
|⑨ | 綿 パ フ (10 枚 入り ) " | ひも 式 | 959723|2200 
材質 : エラ スト マ ( 硬 )| 325508 | 4.600 
(9 シク アル 主 ンド 材質 : ゴ ム ( 軟 ) 310333 | 3.900 | 各種 研磨 部 品 に 合せ て 
125・130mm 用 マジ ッ ク 式 スポ ンジ 331743 | 1.800 | ご 使用 くだ さい 
⑨ | ホル タダ ナット 944013 | 850 
ワッ シャ (内 径 16.2mm) *944010 160 較 金 属 面 の コン バウ ンド 磨き 、 
バラ バフ 用 部 品 ⑪ | ワッ シャ (内 径 12.8mm) *944009 | 160| ワッ クス の つや 出し 
⑫ | M12 ナ ッ ト *949561 | 290 | 置 木 工 製 品 の 仕上 面 磨き 
959741 13.100 | 画 邊 動車 板 金 作業 で の 
マジ ッ ク 式 サン ディ ング ペー パー 959742 | 2.900| 板金 パテ 付 後 の 空 と ぎ 
(20 枚 入り ) 959743 | 2.800 | 玉 ポ リバ テ 塗 り 後 の 空 と ぎ 
959744 | 2.800 | 時 金属 、 木 材 の 表面 仕上 
綿 バ フ (10 枚 入り ) ひも 式 959737 | 2.300 | 回 人 司 面 の コン パウ ンド 雇 き 、 
了 間 メリ ヤス バフ (10 枚 入り ) 2 310336 | 4.800 | ワッ クス の つや 出し 
羊毛 ボン ネッ ト ひも 式 949103 | 2.400 | 置 不 工 製品 の 仕上 面 磨き 
(SP 23) 150 面 フ ァ ス ナー パッ ト (マジ ッ ク 式 ) | 材質 : エ ラス トマ ( 硬 )| 325488 | 4.600 
150・170mm 用 | ⑦ | マジ ッ ク 式 ラバ パー バ ッ ト | 材質 : ゴ ム ( 殖 ) 310335 | 4.400 ee 
マジ ッ ク 式 スポ ンジ | Pe 
です た で 7 953255 | 2.200 
"|@ ウ シャ カト  、 、 、 | ss5es4liioo 
の 0 1.800 | 画 金 属 面 の コン バウ ンド 磨き 、 
JSP18VB  (SP23) | コン バウ ンド バフ 0 コン パウ ンド バフ ね じ 式 | 981760 |6.800| フッ クス の つや 出し 
* 在庫 僅少 品 
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ベル ト グ ラ イ ンダ 仕上 げ 、 曲面 の 研削 ・ 研 磨 か ら 面取り 作業 に ! 定 胡 (ベル ト 面 ) を 縦 形 に し て 使用 可能 ! 























ベル ト 幅 |50mm | | トイ シ 径 | 150mm | | 出力 | 100w ベル ト 幅 |100mm| | 出力 | 400w ベル ト 幅 | 100mm | | 出力 | 750W | (ブラ ク ネ 付 ) 
@ と ぐ ・ け すず る ・ み が く ・ @ 周 速 が 一 定 し て いて 安定 し た 作業 が で きる @ 作業 に 応じ て 、 ヨ コ 形 ・ タ テ 形 自由 自在 

あけ る の 一 台 4 役 @ 作業 に 応じ て 、 ヨ コ 形 ・ タ テ 形 自由 自在 取付 穴 寸法 :②180X⑧218mm 
取付 穴 寸法 : ぐ 166x⑧138mm 取付 穴 寸 法 : ⑳ ぐ 180X⑧180mm 取付 穴 径 : 13.5mm 


取付 穴 径 : 11mm 取付 穴 径 : 13.5mm 








(回 転 方 向 )ー-、 


ト -、 、 2 の ー グ ら 
呈 時 いら 461 
0 


BG-100 BGH-100 
\197,000 \191.000 















































6 エン ドレ ス 研 座 電源 電流 | 消費 電力 ペ ベルト 速度 量 | コー ド 
形 名 ベル ト 寸 法 mm V A W m/sin/ 分 ] kg | m 球 準 付属 品 
BGM-50 幅 : 50 50Hz :3.2| っ | 50Hz:19.211.150| | 。 。| 2、. 2 | エン ドレ ス 研 府 ペ ルト AA#60、 AA キ # 100( 本 体 装着 )、 
周 長 :710 60Hz : 2.3 60Hz:23 {1.380) 1" レジ ノイ ド ト イ シ AG6ON (本 体 装着 ) 、 六 角 棒 ス パナ 
単 相 100 
幅 : 100 50Hz : 8.6 50Hz:11.7{ 700) 、 | エン ドレ ス 研 座 ペ ルト AA 半 60、AA#80 (本 体 装着 ) 、 
BG-100 周 長 : 915 eoHz:7.5| 70 | 60Hz:14 [ 8401 | や |? 作 | 両 ロス パナ 、 六角 棒 ス パナ 
幅 : 100 ー 50Hz : 3.5 50Hz: 23.3{1.4001 、 | エン ドレ ス 研 腐 ベ ルト AA 半 60、AA#80 (本 体 装着 ) 、 
BGH-100 周 長 : 915 三 相 200 GoHz 5 1054 80Hz: 28.31.7001 | (19 や "| 両 ロス パナ 、 六 角 棒 スパ ナ 
ベルト グ ライ ンダ の 取付 穴 寸 法 図 は .96 を ご 参照 くだ さい 。 













コー ドレ ス RS7Z: 
5 5 だ 


くり 取り か ら 仕 上 け 人 


剛 ーーーー 





@ 最強 “の 研削 性 能 

@ 作業 環境 に 応じ た 角度 調整 が 可能 

@ 作業 に 合わ せ て 変速 ダイ ヤル で ベル ト の 
速度 を 調整 で きる 





o ミ = mmm ペ 


馬 








研削 性 能 / 


N、 


bn 













































































樹脂 ンタ シン イデ 一 ター 
22021 和 1 の メー カー COSwvcdou へ 固 の 回 還 2 
形 多 研磨 ベル ト 寸 法 回 転 数 研磨 ベル ト 速 度 質量 | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 標準 付属 上 
ジ 晴 人 min 和 回 / 分 】 m/sim/ 分 ) kg |SS400 xt6( 平 均 押付 荷重 25N) deie 
時 二 志 変速 ダイ ヤル ,。 。、 | サイ ド ハ ン ドル 、 六角 棒 ス パナ (2.5mm、 
二 26 1 7 4 .5401 1 (最低 束 ) "20 分 | 4mm) 、 研 磨 ベル ト (ジル コ ニ ア ) #G0 
SB 3602DA | 。: 9 5 2 3.0 2.5Ah(MV) ビ (本 体 装 着 、 予 備 1 枚 ) 、 
周 長 : 520 5.500 14.2{850) X 有 、 了 個 「6 
5 #120 各 1 枚 、 電 池 カ バー 
別売 部 凍 コー ドレ スベ ルト サン ダ SB 3602DA 
3 ゆ 【 研 磨 ベ ルト 】 (20mmx520mm) 20 枚 入 3 ゆ 
砥 粒 | 粒度 | コー ド No. | 価格 砥 粒 | 粒度 | コー ド No. | 価格 息 粒 衣 科 度 誠 記 ラ ド NO 価格 記 9 章 や パリ 取り 用 に 重 押付 け 作業 用 に 狭 所 や 隅 部 用 に 
Eu gd | オフセット フィ ン ガ ー バ パッド アイ ドル プー リ 
60 |0037-7028 0037-7035 (AA) | 400 |0037-70421 コー ド No. コー ド No. コー ド No. 
377048 
ルコ ー ア | 80 |0037-7029 2 に 0037-7036 40 |0037-7043 \10.400 2 人 0 
(Z) |100 |0037-7030 |3.700 (AA) 0037-7037 | 4.600 セラ ミッ ク | 60 |0037-7044 ーー ーー ッ ー 
金属 研削 全般 一 般 
120 |0037-7081 トー 0037-7038 mm| 80 |0037-7045 5300 剖 、 
180 |0037-7032 008 0037-7039 EPS<| 100) 0037-7046 
240 |0037-7033 0037-7040 120 |0037-7047 の 























ビ い 集 じん タイ プ STOPM ブレ ー キ 付 
1 で 








1 1 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


7/ 人 ソバ / 



















ベル ト サ ン ダ 1.050W パワ フル モー ター! 電子 ディ スク サン ダ ませ ん ) 
) 43 9 ) 43 ) 73 6 
@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 @ ダイ ヤル 式 舞 邊 変速 機構 付 ( 誕 馬 り 
@ 研削 位置 が 一 目 で 判る 透明 カバ ー 採 用 @ 研削 位置 が 一 目 で 判る 透明 カバ ー 採 用 220 一 | 
電動 工具 用 集 じ ん 機 接続 可能 @ 電動 工具 用 集 じ ん 機 接続 可能 2 
(P.117) (P.117 
214 
S 18V 
\30,400 
SB 8V2 SB 10V2 (N) 29.200 
\Y38.800 \42.800 バッ ト 別売 
割 脂 割 脂 品 i 別売 の サン ディ ング ディ スク は 
品 必 贈 合 @ 品 必 贈 合 @ 回 | 稚 み IE 葬る 








エン ドレ ス 研 磨 電源 電 ) 
ベル ト 寸 法 mm V ん 


76、 周 長 : 533 当 相 100 


ベル ト 速 度 
m/s {m/ 分 } 


4.2<7.51250<450) 





形 名 
SB 8V2 


標準 付属 品 
2 心 ・5 | ダス トバ ッ グ (コー ド No.323011) 、 


































































































































































































































SB 10V2 : 100、 周 長 : 610 4<7 {240<420) 2 心 ・5 | エン ドレ ス 研 磨 ベ ルト (WA80、120・ 各 1 枚 ) 
サン ディ ング | 旬 電流 | 消費 電 時 | コード 時 ー 2 (イノ クン 
珍 名 | ディ スク 外宮 MI 凍り Pa 標準 付属 品 取付 け シ ャ フト 法 mm 
92 の | egozod 
注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 で ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐 れ が あり ます 。 
別売 部 凍 ベル ト グ ラ イ ンダ ・ ベ ルト サン ダ 
エン ドレ ス 研 應 ベル ト エン ドレ ス 研 應 ベル ト エン ドレ ス 研 應 ベル ト エン ドレ ス 研 應 ベル ト エン ドレ ス 研 應 ベルト 
BGM-50 用 BG-100・BGH -100 用 | SB 8V2( 旧 形 SB 8TB) 用 | SB 10V2 用 ( 旧 形 SB 11) 用 
( 幅 50xX 周 長 710mm) ( 幅 100X 周 長 915mm) | ( 幅 76x 周 長 533mm) ( 幅 100x 周 長 610mm) | ( 幅 110X 周 長 620mm) 
粒度 の 目安 
仕上 げ の 程度 | 粒度 
荒 仕上 げ | 30< 40 
中 間 仕 上 げ | 40>100 
仕上 げ | 80<240 
上 仕上 げ 「180>400 
BGM -50 用 BG -100・BGH -100 用 |SB 8V2(I 旧 形 SB 8TB) 用 SB 10V2 用 ( 旧 形 SB 11) 用 
用 途 と 粒 | 粒度 (5 枚 入 ) (10 枚 入 ) (10 枚 入 ) (10 枚 入 ) (5 枚 入 ) 
語 三 ド N6、 コー ド No. コー ド No. 価格 
40 0093-9731 0099-5550 0030-7665 | 2.500 
60 0093-9732 0099-5551 0030-7666 | 2400 
80 0093-9733 0099-5552 0030-7667 
100 0093-9734 0099-5553 0030-7668 
木材 ・ 生 利用 | WATT2o 0093-9735 0099-5554 0030-7669 
150 0093-9736 0099-5555 0030-7670 
180 0093-9737 0099-5556 0030-7671 
240 0093-9738 0099-5557 0030-7672 
30 計 0093-9700 0093-9739 ー 0030-7673 
36 計 0093-9701 寺 詩 計 
40 | 0030-6073 0093-9702 0093-9740 0099-5558 0030-7674 
50 還 0093-9703 本 回 
60 | 0030-6074 0093-9704 0093-9741 0099-5559 0030-7675 
80 | 0030-6075 0093-9705 0093-9742 0099-5560 0030-7676 
鋼材 用 | AA | 100 | 0030-6076 0093-9706 0093-9743 0099-5561 0030-7677 
120 | 0030-6077 0093-9707 0093-9744 0099-5562 0030-7678 
150 | 0030-6078 0093-9708 0093-9745 0099-5563 0030-7679 
180 | 0030-6079 0093-9709 0093-9746 0099-5564 0030-7680 
240 | 0030-6080 0093-9710 0093-9747 0099-5565 0030-7681 
320 0093-9711 0093-9748 詩 0030-7682 
400 0093-9712 0093-9749 ー 0030-7683 
40 計 計 0099-5566 主 
60 0093-9717 0099-5567 0030-7684 
80 0099-5568 ー 
JE 鉄 金属 100 0099-5569 
コン クリ ー ト | CC | 120 0099-5570 0030-7685 
アル ミ 用 150 0099-5571 ー 
180 0099-5572 
240 0093-9723 0099-5573 0030-7686 
400 ー 本 0030-7687 
































別売 部 品 BGM-50 用 


























部 品名 コー ド No. 価格 部 品名 コー ド No. 価格 部 品名 コー ド No. 価格 
回 転 シ ャ フト ヘッ ド (A) *939924 10.700 の 3 コレ ッ ト チ ャ ッ ク *939960 240 目立て トイ シ 952610 1.100 
振動 シャ フト ヘッ ド *939926 15.500 の 6 コレ ッ ト チ ャ ッ ク *939961 240 カラー( 目 立て トイ ン 締 付 用 )| *※952611 290 
* 在庫 僅少 品 
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(も 


高 性 能 (HEPA) フ ィ ル タ 〉 ( 遇 | 





2 段 サ イク ロン +HEPA フ ィ ル タ 


2 段 サ イク ロン に より 、 細 か い ゴ ミ ま で 遠心 分 離 で きる た め 、 フ ィ ル タ の 目 詰まり を 抑制 し 吸込 力 が 持続 し ます 。 
高 性 能 (HEPA) フ ィ ル タ に より 、 ク リー ン な 排気 を 実現 し まし た 。 
。、*1 還 フ ィ ル タ の お 手入れ 時 期 が わか る お 知ら せ ラ ンプ 付 
ンジ ンク ンプ ク クア の の ))) 。 還 パ ネ ルス イッ チ で 運転 モー ド 切 替え 可能 ( 強 ・ 禁 準 ・) 
MULTI VOLT eo 還 LE ロ リライト 付 












込 仕事 率 “ し リ 





動画 を 視聴 で きま す 


|R 36DA コー ドレ スク リー ナ = に に 
圧倒 的 な 吸込 仕事 率 W 
高 回 転 プ ブラシ レス モー ター 搭載 (回 転 数 :73.000min~ ) R 36DA/R 36DA(SC) 両 機種 


ラレー ノ を 計 | フィ ル タ の お 手入れ 時 期 が わか る お 知ら せ ラ ンプ 付 
ノル 2 笑 〆 ンク 2 を 還 バネ ルス イッ チ で 運転 モー ド 切 替え 可能 ( 強 ・ 標 準 ・ 弱 ) 
MIULTI VOLT ルル イー レン 4 


加 | ビリ ライ ト 付 












*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※ 当 社 従来 製品 コー ドレ スク リー ナ R 18DA と の 比較 。 作業 条件 : 強 モー ド 。 蓄電 池 の 状 態 な ど に より 変わ り ます の で 目安 と し て くだ さい 。 


7/ 信 び ソバ / 


コー ドレ ス の 大 2 



















R16DBG) 


バ 


MULTI VOLT 約 15 分 ( 強 ) / 約 30 分 (標準 ) / 約 60 分 ( 衣 ) MULTI VOLT 約 15 分 ( 強 ) / 約 30 分 (標準) / 約 60 分 ( 尋 ) 
155W スイ ッ チ 90W スイ ッ チ 

@ 吸込 仕事 率 155W で パワ フル 吸引 @ 吸込 力 が 持続 する 2 段 サ イク ロン 搭載 
@ 高 回 転 ブ ラン レス ファ ン モ ー タ ー 搭 載 @ 高 回 転 ブ ラシン レス ファ ン モ ー タ ー 搭 載 
@ ハイ クリ ー ン フィ ル タ タ 採用 に より @ 高 性 能 (HEPA) フィ ル タ “" 採 用 に より 
捕 集 性 能 ア ッ プ クリ ー ン な 排気 

@ フィ ル タ の お 手入れ お 知ら せ ラ ンプ 付 @ フィ ル タ の お 手入れ お 知ら せ ラ ンプ 付 Me 
@ 吸込 力 が 9 段階 に 切替 可能 @ 玉 込 力 が 9 段階 に 切替 可能 
@ 除 じ ん 機構 搭載 (特許 ) @ LED ラ イト 付 


@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 
@ | ED ライ ト 付 






の 富 BSL 36A18 メ 1 個 


* ネ 1 
(XP) \49,800 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


アラ 較 ( 入 P) \46,800 
ia 名” 電器 UO 1 BYDL2 ( 約 25 分 ) 付 
R18DTB weteti 。。 ング 了 BI ググ と み 


区 電池 ・ 充 電 避 別 売 ZZ/Z フ フケ フン ア ZZZ フ フケ フン ア 
リル くめ) 


ああ 稼 っ あ 2 多 錠 愛光 当っ ンジ 多 錠 
連続 使用 時 間 ノン シテ ー 連続 使用 時 間 レン ンコ 連続 使用 時 間 

| 18v 約 40 分 ( 強 ) / 約 48 分 (標準) / 約 66 分 ( 弱 ) MULTIVOLT | 18V 約 40 分 ( 強 ) / 約 48 分 (標準) / 約 66 分 () | 18v | 

吸込 仕事 率 パネ ル 


吸込 仕事 率 パネ ル 吸込 仕事 率 トリ ガ 
40W スイ ッ チ 25W スイ ッ チ 40W スイ ッ チ 


中 
ワ 
ア 





と 
MULTIVOLT 








バ 


@ 静音 化 68dB @ 吸込 力 が 持続 する 1 段 サ イク ロン 搭載 E @ 静音 化 68dB 

@ ハイ クリ ー ン フィ ル タ 採 用 に より @ お 手入れ が 簡単 な ダス ト ケ ー ス / @ ハイ クリ ー ン フィ ル タ 採 用 に より 
捕 集 性 能 ア ッ プ 集 じん 方 式 サ イク ロン ト 捕 集 性 能 ア ッ プ 

@ 吸込 力 が 9 段階 に 切替 可能 @ 2 層 フ ィ ル タ ( ハ イク リー ン + 不 織 布 ) @ 除 じ ん 機構 搭載 (特許) 

@ 除 じ ん 機構 搭載 (特許 ) 


@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 


@ LED ラ イト 付 @ LED ラ イト 付 


採用 に より 捕 集 性 能 ア ッ プ ーッ @ ダス ト ケ ー ス 集 じん 方 式 
@ 吸込 力 が 8 段階 に 切替 可能 @ LED ラ イト 付 


/ 


/ 





9 


R18DB = R 18DB(S) = R18DTB = 
アラ ョ 較 ( 入 P) \43.600 アテ ョ 較 (XP) \46,100 (XP) \42.600 


7 間 BSL 36A18x1 個 MM 間 BSL 36A18X1 個 We 時 BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 3 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


NN) \11,.300 NN) \13,800 NN) \10,300 
Ui 人 Mi けい AN LU 





























形 名 集 じ ん 容量 mL | 吸込 仕事 率 W | 連続 使用 時 間 ( 目 安 )※2 | 充電 時 間 質量 kg 朱 準 付属 品 ※3 























*] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。※1 EN1822-1 規 格 相当 : 粒子 捕 集 率 99.97% 以 上 別売 部 品 は P.107 を ご 参照 くだ さい 。 





※2 連続 使用 時 間 は 、 蓄 電池 の 状態 な ど に より 変わ り ま す の で 、 目 安 と し て くだ さい 。 
※3 床 用 ノズル (コー ド No.375160 \1.400) 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル タタ 付 )( コ ー ド No.375158 \580)、 ス キマ ノズル (コー ド No.375159 \400) 
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7/ 公 び ソバ / 


コー ドレ スレ にょ 
14.4V 連続 使用 時 間 連続 使用 時 間 * 
約 42 分 ( 強 ) / 約 48 分 (標準 ) / 約 68 分 ( 弱 ) 
吸込 仕事 率 パネ ル 
35W スイ ッ チ 


@ 吹込 力 が 9 段階 に 切替 可能 





約 25 分 ( 強 ) / 約 43 分 (標準 ) / 約 65 分 ( 弱 ) 


吸込 仕事 率 
30w スイ ッ チ 





@ 静音 化 7O0dB @ 吹込 力 が 9 段 階 に 切替 可能 
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@ 除 じ ん 機構 搭載 (特許 ) 
@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 


@ LED ラ イト 付 
*1 





R 14DA 
由 (YP) \40,700 
BSL 1460x1 個 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 付 


体 | SN) \10,800 


蓄電 池 ・ 充 充電 器 別売 


/『 り 


一 生 ! 旨 湊 





@ 10.8v ス ライ ド 式 電池 

@ 吸込 力 が 3 段階 に 切替 可能 
@ 除 じん 機構 搭載 (特許) 

@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 

@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) *? 


W 


R12DA ミー 


こく 


急速 充 


BSL 1215X1 個 
電器 UC 12SL ( 約 22 分 ) 付 


価 人 0 \9,300 


蓄電 池 ・ 充 充電 器 別売 


休 0 (LSW) \23,100 
BSL 1240Mx 1 個 
急速 充電 器 UC 12SL ( 約 60 分 ) 付 


(ESW) \19,600 


※4.0Ah の 場合 





@ 除 じん 機構 搭載 (特許 ) 
@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ** 


/ ] 


R 10DAL 
,200 


は 0 (LMS) \21 

BCL 1030Cx1 個 

急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) 付 
NN) \8,200 

本 体 | 蓄電 池 ) 充電 器 別売 


(LCS) \19,500* 


BCL 1015x1 個 ※3.0Ah の 場合 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 30 分 ) 付 * 在 庫 僅少 品 





人 712 7520 人 0 


50 民夫 史 吸込 仕事 率 
| 20w 半 光 ッ チ 35W || ス イッ チ 
e 静音 化 67dB @ 除 じん 機構 搭載 (特許 ) 7 [/ e 軽量 0.9kg 
e 吸込 力 が 段階 に 切替 可能 @ ダス ト ケ ー ス 集 じん 方 式 @ 除 じん 機構 拉 載 (特許 ) 


@ 除 じん 機構 搭載 (特許 ) >y @ トリ ガ 式 スイ ッ チ "アプ 導 @ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 
@ ダス ト ケ ー ス 集 じん 方 式 @ LED ラ イト 付 アレ @ ト リガ 式 ス イッ チ 


@ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) \^ 


連続 使用 時 間 







リ 
ULT 


*1 





影 4 連続 使用 時 間 
約 42 分 * 


R 14DSAL 
(LYP)\39,700 


ゞ 


/ 








1 の 
和 に の ッ チ 





R10DL ご 
et 800 3 ゆ 























BSL 1460x1 個 BCL 1030Cx11 
R 7DA 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 付 急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) 付 
(LC) \14,500 〇 参 体 NN) \9,800 体 | NN) \6,200 
BCL 715x1 個 体 | 過 ・ 充 電器 別売 体 | 也 ・ 充 電器 別売 - 
AC ア ダ プ タ (充電 用 ) ( 約 90 分 ) 付 ※6.0Ah の 場合 ※3.0Ah の 場合 
形 名 集 じん 容量 mL | 吸込 仕事 率 W Ri 目安 )※1 | 充電 時 間 質量 kg 標準 付属 品 ※2 
中: 約 42 分 、 
本 > が 5 1.5( 蓄 電池 装着 時 ) 床 用 ノズル 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル タ 付 )、 
R 14DA 6.0Ah | 標 5 0 約 30 分 ノズル ルレ ・ 延長 管 除く スキ マ ノ ズ ル 、 電 池 カ バー 
40Ah | 杏 準 : 交 43 分 | 約 60 分 
ee 弱 : 約 65 分 1 PS 床 用 ノズル 、 延 長 管 (ノズル ホル 人 ダ 付 )、 
強 : 約 10 分 了 2 ズル ・ 延 長 管 除く も スキ マ ノ ズ ル 、 電 池 カ バー 
1.5Ah| 標準 : 約 17 分 | 約 22 分 
弱 : 約 25 分 
3.0Ah 槍 : 約 34 分 約 60 分 
示 < ・ 序 い 紀 直 * ア 上 
R 10DAL 弱 : 約 50 分 DE は 床 用 ノズル 、 延 長 管 (ノズル ホル タ 付 )、 
強 : 約 13 分 ノズル ・. 延 長 管 除く スキ マ ノ ズ ル 、 電 池 カ バー 
1.5Ah| 標準 : 約 17 分 | 約 30 分 
弱 : 約 25 分 
R 7DA 本 還 半 の 4qo0 分 | 1.0( 革 電池 装着 時 ) 床 用 ノズル 、 延 長 管 (ノズル ホル タダ 付 ) 、 
時 ノズル ・ 下 長 管 除く スキ マ ノ ズ ル 、AC ア ダブ プ タ (充電 用 ) 、 電 池 カ バー 
の の 1.3( 蓄 電池 装着 時 ) 床 用 ノズル 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル タ 付 ) 、 ス キマ ノズル 、 
R 10DL 30 UIS2 凍 選 委 02 0.9( 著 電池 装着 時 ) | 床 用 ノズル 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル タタ 付 )、 ス キマ ノズル 、 
1.5Ah 約 15 分 約 30 分 ノズル 延長 管 除く 電池 カバ ー 

















*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さ 


い 。\*4 保証 期間 中 に 取扱 説明 書 に 従 つた 正常 な ご 使用 状態 で 故障 し た 場合 に 


、 保 証書 記載 内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳 し く は 、 製 品 に 同 梱 の 保証 書 を ご 確認 くだ さい 。 





※ 1 半 則 NO は 、 蓄 電池 の 状態 な ど に より 変わ り ま す の で 、 目 安 と し て くだ さい 。※2 R 14DA/10DAL/14DSAL/10DL/12DA/7DA : 床 用 ノズル (コー ド No.375160 \1.400) 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル タ 付 ) 





ー ド No.375158 \580) 、 ス キマ ノズル (コー ド No.375159 \400) R 7DA(B) [ブラ ッ ク ] : 床 用 ノズル (コー ド No.339279 \900) 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル ダ 付 ) (コー ド No.333389 \650)、 ス キマ ノズル (コー ド No.334352 \100) 


| コー ドレ スレ 4 


イイ. 』 18v 半 還 還 四 Wi 


吸込 仕事 率 || スラ イド 
22W スイ ッ チ 


@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 





敬 電 池 は 付属 し て 










吸込 仕事 率 || スラ イド 
22W スイ ツ ッ チ 


@ ダス ト ケ ー ス 集 じ ん 方 式 


蓄電 池 は 付属 し て 





7/ 人 ソバ / 





MULTI クタ ダー 0 4 /66| ( 強 ) / 492 (標準 ) / 約 66 分 を 


* 在 庫 僅少 品 


た / 2 レ 
た 2 9 





R EE N 
デア = 華 (LXP) \43,600 


BSL 36A18x1 個 
8262 0Ah 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 付 


本 体 (NN) \11.300 


蓄電 池 ・ 充電 器 別売 


連続 使用 時 間 


吸込 仕事 率 
40W スイ ッ チ 























お り ま せん 。 お り ま せん 。 
R 18DSAL* 
(LXPU\42.600 
XX 
人 千 迷 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 付 
BS Ox 4 
4 
R 18DSL(S) R 14DSL(S) 人 「 iRYDIIS52 
本 体 (NN) \10,300 本 体 (NN) \9,800 と マル (NN N) \10,300 上 の 拓 
蓄電 池 ・ ヲ 充電 器 別売 1 蓄電 池 ・ ヲ 充電 器 別売 の み 蓄電 池 ・ 充 電器 別売 回 
※5.0Ah の 場合 ※5.0Ah の 場合 ※* 在庫 僅少 品 
形 名 集 じん 容量 mL 吸込 仕事 率 W 連続 使用 時 間 ( 目 安 )※1 充電 時 間 質量 kg 県 準 付属 品 ※2 
R 18DSL(S) | 670( 吸 水 容量 110) 22 5.0Ah 約 48 分 ー 0.85( 蓄 電池 除く ) | ブラ シ 付 ノズル 、 ヘ ラ 付 ノズル 、 ス キマ ノズル 
R 14DSL(S) | 670( 吸 水 容量 110) 約 38 分 0.85( 革 電 池 除く ) | ブラ シ 付 ノズル 、 ヘ ラ 付 ノズル 、 ス キマ ノズル 
強 : 約 40 分 
較 村 2 。 っ = ム 、 | 1.6( 贅 電池 装着 時 ) | 床 用 ノズル 、 延 長 管 (ノズル ホル タダ 付 ) 、 
R 18DA 560 標準 : 約 48 分 | 約 25 分 | ケズ ル . 延長 管 除く | スキ マ ノ ズ ル 、 電 池 カ バー 
弱 : 約 66 分 
5.0Ah(MV) 約 25 分 6 に うだ 





6.0Ah 





約 48 分 


約 30 分 





ノズル ・ 延 長 管 除 く | スキ マ ノ ズ ル 、 電 池 カ バー 





別売 部 品 コー ドレ スク 


( 注 ) R 14DSL (S) 、R 18DSL (S) で は ご 使用 に な れ ま せん 。 








リー ナ (R 36DA/(SC)、R 18DB/(S)、R 18DTB、R 18/14/12/7DA、R 10DAL、R 18/14DSAL、R 10DL、( 旧 形 ) R 7DL 用 ) 





























画 ハイ クリ ー ン フィ ル タ 画 高 性 能 (HEPA) フ ィ ル タ 8S 画 2 段 サイ クロ ン 式 ユニ ッ ト 画 1 段 サ イク ロン 式 ユ ニッ ト 

(R 36DA/18DB/18DTB 用 ) | (R 36DA(SC) 用 ) (36V コ ー ド レス クリ ー ナ 用 ) (14.4V/18V/36V コー ドレ スク リー ナ 用 ) *2 

コー ド No.376509 コー ド No.376635 コー ド No.0037-6496 コー ド No.0037-6495 

\540 \480 \3.500 0⑩) 000 と) 

GBy GBy WW の あ / い 
男 フィ ル タ セ ッ ト 男 フィ ル タ (A) 男 フィ ル タ (B) 

(R 18DB(S) 用 ) (R 18DB(S) 用) (R 18DB(S) 用) 

コー ド No.376656 コー ド No.376660 コー ド No.376661 

\1.150 \310 \100 

3 ゆ 3 ゆ 
画 棚 用 ブラ シ デ 5 田 ラウ ンド ブラ シン ※S5 | 画 フレ キシン ブル ホー ス :5 | 画 フィ ル タ (1 枚 入 ) 6 画 コ ー ド レス クリ ー ナ 用 スタ ンド 
コー ド No.0037-5371 WW | コー ド No.0037-5372 ぐり | コー ド No.0037-5373 ぐり | コー ド No.337793 コー ド No.0037-5347 
\800 \Y900 \1.200 \100 = \2.200 
コー ド No.0033-2712* | コー- ド No.0033-2713* コー ド N0.0033-2714* 
\800 \900 \700 画 フィ ル タ (10 枚 入 ) “6 矯 , 
“ ーー 「 二 「 コー ド No.0033-9293 記 : 
ョ デ 2 2 ーー テ 陳 間 e \1,000 < 
画 プレ フィルタ ジ @ 
男 アン グル ジョ イン ト ※5 画 延長 管 ( シ ョ ー ト ) 5 WAN 
7 


コー ド No.0037-5374  \900 ぐり 
コーNNo.0033-2715* \900 


KN ノ 5 
ce 
最大 可動 域 
※ 本 体 に 直接 取付 けら れ ま せん 。 
延長 管 な ど と セッ ト で ご 使用 いた だ け ま す 。 


*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


コード No.0037-5375  \620 3 ゆ 
コー ド No.0033-2716* 


\620 
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※1 連続 使用 時 間 は 、 蓄 電池 の 状態 な ど に より 変わ り ま す の で 、 目 安 と し て くだ さい 、。 
※2 R 18DA、R 18DSAL、(I 旧 形 )R 7DL、FR 7D : 床 用 ノズル (コー ド No.375160 \1.400) 、 延 長 管 ( ノ ズル ホル 人 タダ 付 ) (コー ド No.375158 \580)、 ス キマ ノズル (コー ド No.375159 \400)、 
R 18DSL(S)/14DSL(S) : ブラ シ 付 ノズル (コー ド No.331405 \160)、 ヘ ラ 付 ノズル (コー ド No.331407 \160)、 ス キマ ノズル (コー ド No.331406 \16O) 、( 旧 形 )R 7DL(B) [ブラ ッ ク ] : 床 用 ノズル (コー ド No.339279 \900) 、 
延長 管 ( ノ ズル ホル タ 付 )( コ ー ド No.333389 \650)、 ス キマ ノズル (コー ド No.334352 \100) 、(I 旧 形 ) R 18DSL/14DSL : 床 用 吸 口 (コー ド No.331375 \520) 、 延 長 管 ( コ ー ド No.331377 \400) 、 


すき 間 用 吸 口 (コー ド No.331376 \200)) 


※3 EN1822-1 規 格 相当 : 粒子 捕 集 率 99.97% 以 上 ※4 乾湿 両用 (R 18DSL(S)/R 14DSL(S)) は 除く 。 
※7 R 18DB/(S) 、R 18DTB で は ご 使用 に な れ ま せん 。 


※6 R 36DA/(SC) で は ご 使用 に な れ ま せん 。 


画 布 フ ィ ル タ セ ッ ト :S 時 
コー ド No.0037-1315 
\800 

画 HEPA フ ィ ル タ S 科 
コー ド No.372726 
\800 144V.18V 専 用 で す 。 見 


※ ら 本 体 と 色 味 が 異な る 場合 


が あり ます 。 








* 在 庫 僅少 品 


10/ 


7/ 信 び 人 バ / 






パワ フル な 
吸込 仕事 率 





(ター ボ モ ー ド 時 ) 





RP 3608DB 


3Bluetooth 


ラク ラク 無線 連動 


RP 3608DB と 使用 する 電動 工具 の 電源 スイ ッ チ を 
入れ 、 連 動 ス イッ チ を 押す だ け で ベア リン グ が 完了 。 


『 パワ フル な 吸込 仕事 率 


コー ドレ ス な の に 圧倒 的 な 吸込 み カ 


プ プ OW_ 


充実 の 連続 使用 時 間 


1 充電 当たり の 連続 使用 時 間 ( 目 安 ) 


4 1 の 0 ヶ 
































GCCO モ ー ド 
_ 多め の 分 
釣人 4 分 











※ BSL 36B18 を 2 個 使用 時 。 数 値 は 参考 値 で す 。 条 件 に より 異な り ま す 。 





和 ヽ > フラ ッ ト 
を . 1 36v 肝 汗 吊 理 呈す 


@ AC100V 同 等 の パワ ー「 吸 込み 仕事 率 300W] と 
充実 の 連続 使用 時 間 

@ 強い 吸込 み 力 を 持続 で さる 
エア ー ブ ロ ー 除 じん 採用 


@⑯) 


RP 3608DA 
アン 菩 \ つ WP) \121 000 


BSL 36B18x2 
誠信 寺 夫 電 器 UC 18YDL ( 約 40 分 ) 付 














@ Bluetooth" に よる 無線 連動 機能 搭載 で 、 
電動 工具 と の 連動 運転 を 実現 ※1 

@ 連動 モー ド 中 に 約 2 時 間 操 作 を し な いと 
自動 で 電源 を OFF す る オー トバ ワーOFF 機 能 付 


@ り 


粉じん 用 フィ ル タ 装 備 
RP 3608DB 
アテ ョ 較 (2VWP) \124,000 


BSL 36B18x2 個 
MM 償 寺 充 電器 UC 18YDL ( 約 40 分 ) 付 

















本 体 |(NN) \57,900 331 本 体 | (NN) _\60,900 
の み | 苦 池 ・ 充 電 季 別売 ご 間 防 上 ホ ー ス の み | き 字 ・ 充 電 別 売 理 防止 ホ ー ス 
BSL 36B18 は ご 使用 いた だ け な い ラン ンチ と ンー BSL 36B18 は ご 使用 いた だ け な い ジンク クラ ンー 
製品 が ご ざい ます シー ラー 製品 が ご ざい ます , 2Bluetooth クー ニシ ニ 
Mg9 詳細 は P15 を ご 参照 くだ さい 。 と ラン ンー ンー ジーン Mg9 詳細 は P15 を ご 参照 くだ さい 。 ング イア ーー/ ン / 
集 じ ん 容量 | 吸込 | ョ ュ ロ 呈 | 無 負荷 語 EN 6 
ン っ ム 、 | 、 レー 最大 真空 度 | 最大 風量 | 誠人 質量 1 充電 当たり の 連続 吾 > ロ 3 
形 名 用 途 連動 WI 2 kPaimm 水 柱 } mmin cin kg 使用 時 間 ( 目 安 ) *^ 京 準 付属 品 [ 貞 画 ド NoO. 





間 混 議員 
RP 3608DA 上 生 な し 








加 式 
専用 


RP 3608DB あり 











* 1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


※1 無線 連動 機能 を 使用 する に は 、 使 用 する 機器 と の ベア リン グ が 必要 で す 。2 台 以上 を 同時 に 接続 する こと は で きま せん 。 Bluetooth" 付 蓄電 池 を 使っ て の MV 対応 








ホー ス ( 内 径 の 38X1.5m) [373580]、 ズ ー ム バイ プ 
[373582]、 床 用 吸 口 [337522]、 す きま 用 吸 口 
[337523]、 ア タダ ブタ ( ゴ ム ) [320994」] 、 

ボリ 袋 5 枚 入 [375679]、 ジ ョ イン ト (A) [337524」、 
ジョ イン ト (B) [337525]、 ジ ョ イン ト (C) 
[337526]、D38 ア タダ ブタ (38mm 用 ) [323869]、 
D38 ア タダ プ タ (26mm 用 ) [323870] 

(2WP) 仕 様 の み : ツー ル ボ ックス 、 電 池 カ バー 


9.8 
(BSL 36B18 
メ ク 2 個 装着 時 ) 


eco モ ー ド 約 120 分 
標準 モー ド 約 52 分 








ター ボ モ ー ド 約 14 分 
ホー ス ( 内 径 の 28x5m) [374775]、 ア タブ タ ( ゴ ム ) 
[320994]、 ボ ポリ 袋 5 枚 入 [375679]、 

ジョ イン ト (A) [337524]、 ジョイ ント (B) [337525」 、 
D25 ア タプ タ (38mm 用 ) [323888」 、 

D25 ア タプ タ (26mm 用 ) [323889] 

(2WP) 仕 様 の み : ノール ボッ クス 、 電 池 カ バー 


10.1 
(BSL 36B18 
メ ク 2 個 装着 時 ) 





別売 部 品 は P.111 こ 113 を ご 参照 くだ さい 。 





電動 工具 が 無線 連動 可 と な り ま し た 。※2 BSL 36B18 を 2 個 使 用 時 。 数 値 は 参考 値 で す 。 条件 に より 異な り ま す 。※3 内 径 の 28xX5m ホ ー ス (標準 付属 品 ) を 接続 し た 場合 の 数 値 で す 。 


時 机 腸 連動 
108 I ロ |** 陸 e 時 











話 証 | カー ボン プラン No. リー // 「、 ず eg / 、 / 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


吸込 み 力 が 持続 する 
トリ プル フィ ル タ 構 造 (特許 ) 


> 目 詰 まり し に くい 新 構造 















集 じ ん 機 (旧名 : 電動 工具 用 集 じん 機 ) (乾湿 両用 ) 














集 じん 容量 | 『 
L 
連動 付 古 記 











5 に 上 面 物 じん 用 ーー ご “* 
- - フィ ル タ 
2Bluetooth 2Bluetooth = 
((⑤) 仕様 の み ) ((③) 仕様 の み ) クロ ス フ ィ ル タ 人 
(着脱 用 ガイ ド 付 ) 





一 フィ ル タ 
お た ・ 誤 2 


効率 の 良い 除 じん 方 式 で 吸込 み 力 が 持続 ! 





















フィ ル タ ダ ン バ パ が 
開放 され 、 プ レフ ィ ル タタ 































布 フ ィ ル タ 装 備 布 フ ィ ル タ 装 備 「 て 

人 @ ーー - 
RP 80YB RP 150YB Hoo 人 ・ ど .「 上 有 有 間 5 。 
\47,000 \50,000 We 太一 る ほ 。 ノ | ーーー 
3P 可 倒 式 ブ プラグ 3P 可 倒 式 プラ グ 2 - “ と の 証人 連 J | 由 
(S) \54.000 wm  (S)\57,000 = 還 に 0。 3 
3P 可 倒 式 プラ グ 3P 可 倒 式 プ ラグ 






※ HP 3G608DB/RP 80YD/150YD/250YD/350YA の み 。 

























































Ms ヽ レベ ヽ レー 
集 じん 容量 0 ss 
剛 | 還 人 ^ 
連動 な し 連動 な し L 下り 2 
し 則 可 し 1 | 
フラ ッ ト ラル ツ ド フラ ッ ト 
5 上 面 上 面 上 面 
ルル 
4 
ペー ゴ 
> エ 
掃 
の 
布 フ ィ ル タ 装 備 布 フ ィ ル タ 装 備 布 フ ィ ル タ 装 備 布 フィ ル タ 装 備 
RP 80SB 二 RP 150SB 還 RP 250SB 語 RP 350SE 
\40.000 品 層 | 4sooo 口 贈 si.2oo 口 鐘 | yse.ooo 口 | 
集 じん 容量 | 吸込 |==| 』。=。 章 着 陳 間 隊 謗 
傘 、 | 電源 | 消費 電力 | 最大 真空 度 | 最大 風量 | 旧 員 背 | 折 量 | コー ド ei 
形 名 交 ( 浴 ) | 仁和 ke nm 標準 付属 品 [ ]: コ ー ド No. 
ホー ス (内 径 38X2m) [337510]、 バ イプ ホル タダ [3375181、 
4| 。、| スト レー トパイプ [337516]、 ペン ドバイ プ [337517]、 
MAGNN2 9 こら | 床 用 ロ [387522]、 すき ま 用 吸 ロ [337523]、 
| 5 | ボ り 袋 5 枚 人 [375679]、 ジョ イン ト (A)[3375241、 
ブッ | ジョ イン ト (8B)[337525]、 ジョ イン ト (C)[3375261 
ァ ダ ブタ (ゴム ) [320994]、 
RP 150YB 15 (12) 7.9| 付 |D3g ァ タプ タ (38mm 用 ) [323869]、 
5 D38 ア タダ プ ブタ (26mm 用 ) [323870] 
300 1.140 “ 35 | eo 
100| 「 {2.240】 ホー ス (内径 038x2m) [337510]、 人 レー イブ [337516]、 
RP 80SB 8 (6 0 ら ペン ドバイ プ [337517]、 RI3375221 
すき ま 用 吸 口 [337523]、 アタ ブタ (ゴム ) [320994]、 
RP 150SB 15 (② 78 | 。 、、| り 筐 5 枚 人 [3756791・[375680]『、 
な し や | 和 イト (の [337524]、 ジョ イト (B)[337525]、 
RP 250SB 25 (22) 9.2 ジョ イン ト (C) [337526]、 
D98 ア タフ (38mn [323669 
D38 ア タプ タ (26mm 用 ) [3238701、 
RP 350SE 35 (30) O.6 パイ プ ホ ル タ [337518] 









































注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 ※1 測定 条件 : 本 体 か の ら 5m の 位置 で 測定 (4 方 向 平均 値 ) ※2 コー ド 、 標 準 付属 品 を 除く ※3 RP 8OSB、RP 150SB に 標準 付属 ※4 RP 250SB、RP 3G50SE に 標準 付属 
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ティ / 信 び ソバ / 


集 じ ん 機 (旧名 : 電動 工具 用 集 じ ん 機 ) (乾式 専用 ) 粉じん 用 フィ ル タ 装 備 





集 じん 容量 0 容量 0L 
L L 
時 EIR | 還 生 休 
っ っ 
2Bluetooth 2Bluetooth 
(⑤) 仕様 の み ) ((⑤) 仕様 の み ) 











366 





くる 。 ノ 


RP 150YD 


RP 80YD 


\48.000 \51,000 
ブラ グ 3P 可 倒 式 プラ グ RP 250YD 上 RPS50YA TL 
(S) \55.000 (S) \58,000 \61.800 | w65.800 
SP 可 倒 式 プ ラグ SP 可 倒 式 プ ラグ SP 可 倒 式 プ ラグ 3P 可 倒 式 プ ラグ 

※ 掃 除 用 先端 アタ ツチ メン ト は 付い て お り ま せん 。 
一 般 清掃 の 際 に は 、 


別売 部 品 の お 掃除 セッ ト を ご 購入 くだ さい 。 
コー ド No.0033-9118 \9.500 (P.111 参照 ) 


の 28x5m の 28x5m 





※ 掃 除 用 先端 アタ ッ チ メン ト は 付い て お り ま せん 。 
一 般 清掃 の 際 に は 、 

別売 部 品 の お 掃除 セッ ト を ご 購入 くだ さい 。 
コー ド No.0033-9118 \9.500 (P.111 参照 ) 


※ 掃 除 用 先端 アタ ッ ツチ メン ト は 付い て お り ま せん 。 
一 般 清 掃 の 際 に は 、 

別売 部 品 の お 掃除 セッ ト を ご 購入 くだ さい 。 

コー ド No.0033-9118 \9.500 (P.111 参照 ) 


庄 半 3 庄 圭 旨 





※ 掃 除 用 先端 アタ ツチ メン ト は 付い て お り ま せん 。 
一 般 清 掃 の 際 に は 、 

別売 部 品 の お 掃除 セッ ト を ご 購入 くだ さい 。 
コー ド No.0033-9118 \9.500 (P.111 参照 ) 


集 じ ん 容量 


ae 2 


d 








469 


リン 


樹脂 






































ボディ ポラ 6 連動 
集 じ ん 容量 | 吸込 | ーー 呈し 古 呈 | 舞 負 人 可 6 
」 こ 。| 電源 | 消費 電力 | 最大 真空 度 | 最大 風量 | 人 。| 質量 | コー ド 3 
形 名 連動 (吸水 容 ra ツ W_ kPa{mm 水 柱 mWinfm 人 Li kg 9 m 計 準 付属 品 [ | 隊 必 ド NO. 
RP 80YD ホー ス (内 径 28x5m) [374775]、 ボリ 袋 5 枚 入 
RP 150YD 3 心 ・5 | [375679]““・[375680] “、 ジョ イン ト (A) [337524]、 
アー ス | ジョ イン ト (B) [337525]、 ア タダ ブタ (ゴム ) [320994]、 
クリ ッ プ | D25 ア タプ タ (38mm 用 ) [323888] 、 
2 付 | D25 ア タプ ブタ (26mm 用 ) [323889]、 
RP 350YA ホー スバ ンド [319984] 

















ー ス (標準 付属 品 ) を 接続 し た 場合 の 数 値 で す 。 
属 。※5 HRP 250YD、RP 350YA に 標準 付 


注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 ※1 内 径 の 28x5m ホ 
※3 コー ド 、 標 準 付属 品 を 除く 。※4 RP 8OYD、RP 150YD に 標準 付 


産業 用 集 じ ん 機 (一 般 粉 じん 用 、 手動 除 じ ん 形 











属 。 








※2 測定 








条件 : 本 体 か の ら 5m の 位置 で 測定 (4 方 向 平均 値 ) 
別売 部 吉 





m は P.111<113 を ご 参照 くだ さい 。 








RG 700* 


* 在 庫 僅少 品 





田 ご 使用 上 の 注意 
(一般 粉じん 用 集 じん 機 〉 
人 一 収 煽 じん 捕 集 用 の 集 じ ん 機 で すか ら 、 


]) 引火 必 の も の 0 過 ソ リン 、 シン ナー、 ペ ラン シン 灯油 、 仁科 が ど 。 


2) 火気 を 含む お も の …… 高 速 切断 機 、 ベ ルト サン ダ 、 グ ライ ンダ 、 溶 接 機 な どか ら 発 生 す る 粉じん 。 
3) 爆発 性 の も の ……… アル ミニ ウム 、 マ グ ネ シウム 、 亜 鉛 、 チ タン な どの 粉じん 。 

4) 火 の つ いた も の …… タ バ コ の 吸い が ら 、 マ ッ チ な ど 。 

5) 高い 温度 の も の …… 炉 か ら 出 る 高温 排気 ガス ・ 粉 じん な ど 。 

6) 粘着 性 の も の ……… バ 薬品 、 塗 料 、 水 、 油 、 セ メン ト 粉 、 ミ スト な ど 。 


/) 微細 な 粒子 の も の … ヒ ュー ム 、 カ ー ボ ン 粉 ※、 そ の 他 5um 以下 の 粉じん 。(※ ご 相談 くだ さい ) 


湿気 を 含む 粉じん や 火気 な ど は 禁物 で す 。 又 火災 事故 防止 の た め 下 記 の も の は 絶対 吸引 させ な いで くだ さい 。 


人 @ 本 製品 は 防爆 構造 で は あり ませ ん 。 万 一 の 事故 に 備え 、 0 ジン フー - な どの 引 凡 性 物質 生 の 近く で 使用 し な いで くだ さ 


信 屋 内 用 で す の で 、 屋 外 や 水 の か か る 場所 で は 使用 し な いで くだ さ 
信 感 電 に 注意 し て くだ さい 、。 
1) 必ず アー ス ( 接 地 ) し て くだ さい 
2) 漏電 遮断 機 (納入 外 ) を 設置 し こく だ さい 
最大 
真空 度 
kPaImm 水 欄 


最小 拉 集 
粒子 伴 
Mm 





3.731380) 





200V(60HZ) 














5 























@ 性 能 は 、JIS B8330 に 準拠 し て 測定 。 風 量 は 本 体 の み ( ホ ー ス 不 付 ) の 値 と し ます 。 
@ 鷲 音 は 無 響 宝 内 、 ホ ー ス 5m 付 、 ホ ー ス 先端 音 を 除い た 値 (本 体側 面 よ り 1m 離 れ た 4 方 向 平均 ) で す 。 錯 50Hz と 60Hz で ファ ン の 仕様 が 異な り ま す 。 
※ 4 心 ・ ブ ラグ 無し 
樹脂 間際 連動 
] ] U ボディ ok ! コン セン ト 付 





串 た ああ 2 と je 7 の ワ / 
カー _ ポ ンプ ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


別売 部 品 集 じ ん 機 / ホ ー ス ・ 吸 ロ : 柔らかく 、 引 っ 掛か り に くい : 柔 ら か い 


適用 機種 
ma 


2 / 
ss だ の っ 月 旬 久 5 守 ゃ 








※ 青 字 は 旧 形 で す 。 












ョ kNe| の 胸 天 ) 2 J と 


どら 
8L 722 と テー ン ンー 





















が 
/ タ お 
品名 ・ 用 途 < 
35L 


























標準 付属 品 : 依 
別売 部 品 : 〇 
使用 不可 : 一 価格 


me39|O|WIOIO| @ IolWIOlW| oO _ | O 


〇 
お 掃除 ヤツ ト 。 ト ------- 5 PR の 5 
9.500 | セッ ト 内 容 : ホー ス ①38x2m (334260) 、 床 用 吸 口 (337522) 、 す きま 用 吸 口 (337523) 、 スト レー トパイプ (337516) 、 ベ ンド バイ プ (337517) 


主 に 一 般 清掃 用 | sax2m| 334260 
本 体側 間 了 の Fーーーーーー 〇 O | 信 |O|O @ |Ol@lOle@ ⑥ @ (@ 













































$38x2.5m| 320983 








TUI 






























































(334260) || 拓 欄 ホソ 〇 〇 
ロ 元 材 質 
フフ テ ッ ク 幸 | | ゅ 38x5m| 321985 
外 径 の 46 。 
(ジョ イシ ト ハ ン ドル 付 ) 
6@38x1.5m 
帯電 防止 剤 〇 〇 
配合 
動 工 具 と の 接続 
「 5m| 374775 
〇 〇 
(374775) 
ロ 人 プラ スチ ッ ク 製 
内 公 034 ゅ 28x5m| 
NN の 人 


(ホー スカ バー 付 ) 


| ゆ 25x3m 
(377079) / 帯電 防止 剤 
配合 


①⑥25X5m| 320984 
彰 幸 Nas 〇 〇 〇 
帯電 防止 9.200 
(325935) |①25x5m| 319981 
ロ 元 材質 : ゴム 製 帯電 防止 剤 | -----~-- 〇 (0 〇 
接続 口内 径 032 外 径 938 配合 6.100 


ホー スカ バー セッ ト ( 約 2.5m) 
1 スカ バー x 1 本 

















本 体側 





















































































































の 語 92 O O o 
加 凸 を フラ ッ ト 化し 、 _ 材料 へ の 
引っ か か り を 軽減 し ます ) 
床 用 吸 品 ※3 (0 ( 
板 問 ・ カ ー ベ ッ ト 用 液体 用 
人 , ( ) 

ー ※1 ※1 
(337522) (320992) (326127) ( 一 ( ー ( ー っ | 一 
すき ま 用 (337523) 337523 〇 (の ol w lo 〇 〇 〇 
吸 口 240 
9 ビデ (320993) Nd e @ 
棚 用 政 ロ ※3 圧 O O 〇 
パイ プ ホ ル ダ as 大 

い ( 村 脂 製 )| *328101 

(337518) (328101) | 2200・ 思 〇 
スト レー トバ イブ 7 O O O 
ベン ド パ イ プ アー 〇 ワ ワ 

-※3 ※5 

ズー ム パ イプ op 〇 ( 各 〇 
パイ ブフ ハン ガ ※4 坦 還 ー ー 
延長 管 プラ スチ ッ ク (1 本 ) | 320990 〇 倫 
(樹脂 製 )L:470mm 1 390 思 5 5 国 ※ 1 ※1 
ホー ス 接 続 ハン ドル ※3 Ni ー 上 上 上 @ の 





※1 RP 35RYD2(S)、RP 35MYD2(S) 形 は 別売 部 品 で す 。 ※2 ホー ス 表 面 に ホー スカ バー が つい て いる た め 、 引っ 掛か が り に くい で す 。 * 在 庫 僅少 品 111 
※3 の 38 の ホー ス を 併用 し て くだ さい 。 ※4 パイ プ ハ ン ガ の 取付 け に は 、 ナ ッ ト M4 (10 コ 入 ) (コー ド No.949554 \100) 、 ス ワ ボ ワ 付 ナベ ね じ M4Xx16 (1 コ 入 ) (コー ド No.993539 \80) が 必要 で す 。 
※5 の 38X1.5m ホ ー ス (コー ド No.373580) 、 また は 、 ジ ョ イン ト ハ ンド ル (コー ド No.337521 \500) を 併用 し て くだ さい 。 





7/ 信 び 7 


別売 部 品 」 集 じん 機 / フ ィ ル タ 類 の 








品名 ・ 用 途 

















標準 付属 品 : 人 
別売 部 品 : 〇 
ECI に 計 


プレ フィ ル タ 
ーー ? 


(337465) 
プレ フィ ル タ 


| 











(334262) 
プレ フィ ル タ < 二 叶 
セッ ト ょ の 


(プレ フィ ル タ 、 ク ラン プ メ 2 個 ) 
布 フ ィ ル タ ( 乾 湿 両用 ) 


G き と 
] 


(337458) (329395) 























中 シノ イル 
( 水 用 、 混 っ た 粉じん 用 ) 














(338324) (328013) 



























粉じん 用 フィ ル タ 
(石こう ボー ド 、 サ イデ ィング 材 な ど | _5.000 
乾い た 細か い 粉 じん 用 ) | 337461_ 
5.000 
*329396 記 
碧 層 6.300 
*325938 
(337460) 14.000 ご 
| | | | | に 5 
クロ ス フ ィ イル タ 


(337462) (334388) 
フィ ル タ タ ダンパ 



























(337463) 























(334266) 
紙 フ ィ ル タ %xg 
乾い た 一 般 ゴ ミ 用 (5 枚 入 ) 
紙 フ ィ ル タ ※6 
@ 旧 に 2 ボー ド 、 容 
サイ ディ ング 材 な ど 
乾い た 細か い 
粉じん 用 (5 枚 入 ) 








フィ ル タ ケ ー ジ 























= イィ 
ポリ 氏 1 2 
10 枚 入 
(ボリ 袋 ご と ゴミ 捨て が 
で き 便利 で す ) 
ポリ ホル ダ  () 
※2 RP 35RYD2/(S)、RP 35MYD2/(S) は 標準 付属 。 ※3 RP 35SD2、RP 35YA2、RP 35YD2 は 標準 付属 。 * 在 庫 僅少 品 








※4 RP 35RYD、RP 35MYD の み 使 用 可能 。 ※5 RP 35SD、RP 35YA、RP 35YD の み 使 用 可能 。 ※6 紙 フ ィ ル タ ご 使用 の 際 は 、 標 準 付属 品 の フィ ル タ 類 を 併用 し て くだ さい 。 
1 1 2 ※7 RP 35RYD2/(S)、RP 35MYD2/(S) は 標準 付属 、RP 35RYD、RP 35MYD は 使用 不可 。 ※8 RP 35SD2、RP 35YA2、RP 35YD2 は 標準 付属 、RP 35SD、RP 35YA、RP 35YD は 使用 不可 。 





7/ 人 ソバ / 


※ 青 字 は 旧 形 で す 。 





別売 部 韻 」 集 じん 機 / 各 種 ジ ョ イン ト 











25 し 35L 4 れん) 









品名 ・ 用 途 

























標準 付属 品 : 信 
別売 部 品 : 〇 
使用 不可 : 一 価格 


の 2002 
(ゴム 製 ) | ラン タプ | Lo20991 







(320994) | ジョ イン ト 


(319986) | アダ ブタ (B) | 工 貞 杉 続 用 | 520 


D386727%(038 ホ -7 機 紀 ) 
38mm 用 26mm 用 








323869) (323870) | 
027%7%(62028 工 | 反 続 用 


38mm 用 26mm 用 


@ |@| 〇 | OO 
〇 | 〇 | 倫 |‥ 
@ |@ | 〇 | O 

















(323888) (323889) 
ジョ イン ト (A) 


ジョ イン ト (B) 


ジョ イン ト (C) 略語 


ホー スジ ョ イン ト 栖 三 
・ 内径 の 38 ホ ー ス 同士 の 接続 用 

・ 内 径 の 38 と 内 径 の 31 ホ ー ス の 接続 用 
(延長 後 の ホ ー ス の 長 さ は 10m 以 内 と し て くだ さい ) 


8 328100 
収納 バッ ク 5.900 | ニー ェ ュー | = | ェ エル = ェ コ 
バン ド 308506 用 300 


卓上 丸 の こ 用 アダ プ タ 
) | の 75|308507 用 


FN 

















〇 
〇 








の 38| アダ プ タ と の 結合 部 に 














〇 

〇 周 剛 
〇 
〇 

〇 | 〇 
〇 
〇 

( 〇 較 隊 時 〇 
〇 

( 〇 較 二 呈 〇 姜 呈 
(7 

( 〇 つ 較 葵 還 〇 
、) 




















ホー スバ ンド 
電動 工具 の コー ド と 
ホー ス の 結束 用 (5 入 ) 二 〇 
旧 形 
、 RP 6 RP | RP | RP | RP| RP 
212 ユ SD2 le MYD| SA2 | SB2 | SD2 
可 準 人 呈 記 : 了 斑 信 ロ ・ MY ら ロ ロ 
別売 半 品 TA YD2 | コー ド No. | 価格 Y2 | YC2| YD2 
人 用 代 加 I: 使用 不可 : 一 SE2 IVC2(①) 
SF2 
帯電 防止 剤 配合 /2m 334260 〇 了 財 隊 板 間 カー ベッ ト 用 / 乾 湿 両 用 | 320992 |3000| 但 | 〇 ※6| 氏 | 信 | 〇 ※6 
こ 床 用 吸 ロ 
証 液体 用 326127 |1.700| 〇 | 一 〇 | 一 


一 般 清 掃 用 | の 38| 銅 線 入り で 帯電 防止 /2.5m| 320983 〇 ※1 








〇 
@ | @ | @ | @ |O※6 
〇 
































ホー ス すぎ 間 用 吸 口 320993 240 
遇 線 入 り で 帯電 ※ 
銅 線 入 り で 帯電 防止 /5m 321985 ( 〇 ※1 棚 用 吸 ロ 321984 具 5 還 56 22 軸 請 
の 28 | 帯電 防止 剤 配合 /5m 374775 〇 延長 管 プラ スチ ッ ク (1 本 )/L:470mm 320990 390| 〇 IO※6| 〇 | 〇 IO※e6 
電動 工具 帯電 防止 剤 配合 /3m 325935 〇 アダ プ タ 320994 | 240| 価 |O※2| 倫 | 念 | 〇 ※2 
E. プー で 
この 欄 生 用 | の 2 銅 線 入り で 帯電 防止 /Sm | 320984 EE IS ピ 
アダ プ タ B 308775 520| 〇 し ) 
帯電 防止 剤 配合 /5m 319981 〇 アダ ブタ 昌 央 323869 | 240| 際 昌 隊 半 ー 
、>ー レノ 、 (内 径 の 38 ホ ー ス 同士 の 接続 用 ) ラダ タブ 々 | ホー ス 接 続 
ホー スジ ヨイ ント (内 径 38 と 内 径 631 ホ ー ス の 接続 用 )| 321986 Ox2g の ダブ タタ | ポー ズ 接 続 用 | 守 生 工 貞 323870 | 240| @ EE 本 
、 アダ 接続 用 
ホー スカ パー セッ ト (ホー スカ バー1 本 、 ホ ー ス パン ド 3)| 320446 り 8n 和 | の 25 2 5 
アダ プ タ タ | ホー ス 接 続 用 323889 | 24o| 一 |@ | 一 | 一 |O 
布 フィ ル タ (A) (乾湿 両用 ) *323841 ー (26mm 用 ) 









ホー ス 接 続 ハ ンド ル 325901 | 810| 〇 |O※ 〇 IO※6 
_ ホー ス 接 続 ハ ンド ル (A) (リモ コン 取付 可能 ) |*322257 | 560| 〇 OxglOxglO 閲 |O8IOxes 
















































































人 
し 
〇 
( 
プレ フィ ル タ (乾式 専用 ) *323875 | 
ナイ ロン フィ ル タ ( 水 用 、 湿 っ た 粉じん 用 ) *323704 499|O| | | ー | 一 ホー ス 接 続 ハ ンド ル 320991 | seol @ Oxe| @ | @ [Ose 
An (石こう ボード 、 サ イデ ィング 材 な ど 卓上 丸 の こ 用 アダ プ タ 
粉じん 用 フィ ル タ あい た 細 か い 紛 じん 届 。 ば 321093 ー | @ 960 9805 Ss 2 0 | |“ 
、 の こ 用 アタ フタ | 306048 19 IOIOIG 
フィ ル タ リ ング *321023 @ | 一 ホー スバ ンド の (|308507 用 4 
の 38 | アダ プ タ と の 結合 部 に | 308470 | 2801 〇 |1 〇 |O 〇 
フィ ル タ ケ ー ジ *323840 呈 抽 旧 守 電動 工具 の コー ド と 
ボ の 用) 319984 | 480| 〇 | @| 〇 
集 | 3.5L |0032-3703| 1.600 ー | 一 電池 (リモ コン 用 )LRV08 *321863 | 240| 一 
IE 内 | _ | ※1 掲 除 用 途 の 場合 、 ホ ー ス ・ 内 径 の 38X2.5m (320983) 、 床 用 吸 品 (320992) 、 す き 間 用 吸 口 (320993) 、 
還 還 NO 人 | 5L 棚 用 唄 口 (321984) 、 延 長 管 X2 木 (*329082) 、 ホ ー ス 接続 ハン ドル (*322257) を 併用 し て くだ さい 。 
時 量 ※2 内 径 038 ホー ス を 併用 し て くだ さい 。 内 径 の 31 ホ ー ス を 使用 する 場合 は 、 集 じん 機 本 体側 に 内 径 の 38 ホ ー ス を 使用 し て くだ さい 。 
0031-0689| 1.950 (⑳L0) ※3 RP 30M、 RP 3OMY、 RP 3OMY(D) 形 に 標準 付属 し て いる ホー ス は 、( 銅 線 な し 、 帯 電 防 止 ホ ー ス ) で す 。 
※4 筒 形 フィ ル タ (*324725) と 併用 し て くだ さい 。 
10 枚 入 323868 | selel 一 ー | 一 、※5 紙 フィ ル タ ご 使用 の 際 は 、 標 準 付属 品 の フィ ル タ 類 を 併用 し て くだ さい 。 
ボリ 袋 (10 枚 入 ) ※6 掃除 用 途 の 場合 、 ホー ス ・ 内 径 の 38X2.5m(320983) 、 床 用 吸 口 (320992) 、 す き 間 用 吸 口 (320993) 、 
(ボリ 袋 ご と ゴミ 捨て が で き 便 利 ) ll_ |_ | ll 棚 用 吸 口 (321984) 、 延 長 管 X2 本 (320990) 、 ホー ス 接 続 ハ ンド ル (322257) を 併用 し て くだ さい 。 
37568 ※7 RP 30SA2、RP 30SB2、RP 30SD2 形 の み 標 準 付属 品 で す 。 1 1 3 





ER ※8 リモ コン を 取り 付け て 集 じん 機 の 運転 が 手元 で 操作 で きま す 。( ホ ー ス 内 径 の 38 の 場合 使用 可 )【RP 30SD2】 
*RP 30YC2(L) は 標準 付属 * 在 庫 僅少 品 _※9RP 30sA2、RP 30SB2 は 標準 付属 で す 。 








集 じ ん 機 と 間 種 電動 工具 の 接続 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 

















適用 集 じ ん 機 
内 径 の 38 x 2m / 1.5m 








アダ ブタ (ゴム 製 ) 
コー ド No.320994 \240 


( 外 径 の 38.5) 肖 ( 外 径 の 49) 
内 径 の 32 内 径 の 43 


ジョ イン ト (A) (樹脂 製 ) 
コー ド No.337524 \150 「Al 表示 有 


( 外 径 の 39.7) に ニー 外 径 の 33.9 
内 径 の 34.7 (内 径 の 28.9) 
ジョ イン ト (B) (樹脂 製 ) 


( 外 径 の 38.6) 外 径 の 33.9 
内 径 の 34.4 (内 径 の 28.9) 
ジョ イン ト (C) (樹脂 製 ) 


( 外 径 の 39.5) に 外 径 の 40 
内 径 の 34.5 (内 径 の 35) 
ジョ イン ト (樹脂 製 ) 【 別 売 部 品 】 

コー ド No.319986 \240 


径 (両側 ) 
09332 5 内 
(内 径 の 30) 


ジョ イン ト (D) (樹脂 製 ) 【 別 売 部 品 】 
コー ド No.376309 \600 


外 径 外 径 
os | 還 較 | cs 
(内 径 の 30) (内 径 の 30) 


用 途 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 NG 集 じ ん 機 標準 付属 品 ・ 適 用 集 じん 機 No 





内 径 の ゎ 28 x 5m 内 径 ゅ 25 x 3m / 5m 内 径 の 25 x 1.5m 




























RP 80YD/YD(S) RP 80YB/YB(S) /SB 
RP 150YD/YD(S) RP 150YB/YB(S) /SB 
RP 250YD RP 250SB 





RGOYSI 


RP 35RYD2/MYD2 
/YD2/RYB/RYD 







RP 350SE 
RP 3608DA 
RP SI 


/SB/ 
RP 30M/MY/YC2(L) 


/SE2/SF2 
RP 30SA2/SB2/Y2 
/YC2 


RP 350YA 
RP 3608DB 






















RP 30MY(D)/SD2 
/YD2 
R GOY2※1 























































>2 連動 コン セン ト を 使用 する 場合 は 接続 する 電動 工具 が 
[86387]* jm=- つ コッ 使用 可能 か 、 集 じん 機 の 取扱 説明 書 で ご 確認 くだ さい 。 


\12,100 
時 アタ フタ 


「 ハン マドリ ル 














(PR-25B) 


[9863881 
\12,100 


コー ド No.320994 





アタ フタ 


[317341] 人 
\12,100 


(DH 40MRY、DH 40MB、 
DH 40MR、DH 40SA、DH 40SR) 








コー ド No.320994 














RI YR 
[990910] * 


\12,100 


(DH 25PB) 























[986385] * 
\12,100 

、 
[986386] * 

あ \12,100 

け 









ロー タリ ハン マドリ ル 、 
ドレ スロ ー タ リハ ンマ 時 9 
ドリ ル 、 振 動 ドリ ル DH 28PEC、DH 24PH2、DH 24PG2、 
DH 2Z8PBY、DH 28PCY、DH 28PFY 


ーー DH 28PMY DH 26PMY2、 DH 24PG、 
DH 24PH、DH 14DSL、DH 18DSL、 
DH 14DBL、DH 18DBL、DH 18DPA、 [308776] 
DH 36DPA、DH 36DPE、DH 12DD、 


DV 12V、DV 16V、DV 19V、DV 20VF、 
(DH 18PH、DH 24PB3、DH 24PC3、 \4.800 











ジョ イン ト (D) (別売 ) 


コー ド No.376309 








DH 24PF3、DH 24PM、DH 18M/VB、 、 | 吉 ミュ イト 
DH 22PB、DH 24DV/DVA、DH 28PF、 ョ イン ト (D( 別 売 ) ョ イン ト (C) 
DV 18VA、DH 15DV/20DV/25DAL/ 

96DAL/36DBL DV 1 0V、 

0200ERM2 上 2 コー ド No.376309 コー ド No.337526 








P47-52 ) 』 

















ロー タリ ハン マドリ ル 
二 [308774] 
(DH 24PD2、DH 24PD3) (Pe 電 
\520 


コー ドレ ス 高 速 ド リル ※3 


山 
へ 
ヾ 
に 
思 
当 
同 

















[308774] 


(D 18DBHD (標準 付属 ) (Pe 電 
\520 


1 1 4 ※ 1 モル タル の 集 じ ん に は ご 使用 に な れ ま せん 。 ※2 ドリ ルビ ッ ト 専 用 〔 雛 径 11 て 22mm、 長 さ 280 mm まで 〕 
※ さ 3 乾湿 両用 集 じ ん 機 (RP 80YB/YB (S) /SB、RP 150YB/YB (S) /SB、RP 250SB、RP350SE、RP3608DA) の み 使 用 可 





コー ド No.319986 


! 


プン 








H 


A 


* 在 庫 僅 


いら 


ロ 


ロ 








切 


集 じん 機 と 間 種 電動 工具 の 接続 
集 じ ん アタ ブタ (別売 部 品 ) 


適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 


C 4YB、C 5YC、 
C 4YC、C 5YB2、 
(G 9Y.C 5YA、CSYB) 


P129 









リフ ォ ー ム 用 
丸 の こ 、 
丸 の こ 










(C 5MR、C 5UB、C 5MB) 





CM 4YA、CM SYA、CM 11 


マル チ ツ ー ル 
CV 350V 
し 


「 コ ー ド レス マル チ ツ ー ル 
















CV 14DBL、CV 18DBL 





CV 12DA 








> 要 【 の 

深 切り 丸 の こ C 5MEYA、C 6MEY、C 6UEY、 
(C 5MBY、C 6UBY、C 5MVY、 
C 5UVY、C 6UVY、C 5UBY、 


C 6MBY、C 6MVY) 


C 6MBYA2、C 6MVYA2、 
C 6MB4/UB4、C 7MB4/UB4、 

(C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、 

C 6MVYA 

C 6MV3/UV3、C 7MV3/UV3) 











「 コー ドレ ス 丸 の こ ご 、 
深 切り 電子 丸 の こ 









C 18DBAL 、 
C 3605DC、 
C 3606DA 







コー ドレ ス / 

深 切 り 電 子 G ! 4 8 3605DB、 
、(C 14DSL、 

リフ ォ ー ム 用 C 14/18DSL2) 















丸 の こ [P123-124・126 ] 





CJ 90VST2、CJ 160V、 
CJ 110MV、CJ 3S6DA、 
CJ 14/18DSL、CJ 18DA、 












ジグ ソー (CJ 90VST、CJ 110M、CJ 120、 
し CJ 120V) 








コー ドレ ス 
集 じ ん 丸 の こ ご C 14DYBL、C 18DYBL、 
C 3605DYA、C 3605DYB、 


(C 14DYSL、C 14DYSL2、 


C 18DYSL) 




















「 コ ー ド レス チッ プ ソ ー 
カッ タ 


※ 1 


CD 14DBL/18DBL、 
CD 360S5DA、 

(CD 12D/14DSL 
CD 14DSL2/18DSL) 


P146 





(CD 14DFL) 








CJ 65VF、(CJ 65SF) 








※1 火花 を 発生 する 作業 の 集 じ ん は で きま せん 。 


[コー ド No.] 


[328607] 
\1,500 


[0032-3720] > 


\1,000 ペー 


[337935] 
\2,400 


[376066] 
\900 





[339383] 


[331942] 
\530 











/ 
[329063] 
\640 


[339383] 
\510 
[376178] 
\640 





[321591] 
(CJ 160V は 標準 付属 ) 


\510 











適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 





集 じ ん 機 標準 付属 品 ・ 適 用 集 じん 機 No. 


連動 コン セン ト を 使用 する 場合 は 接続 する 電動 工具 が 


使用 可能 か 、 集 じん 機 の 取扱 説明 書 で ご 確認 くだ さい 。 




















ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 





ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 








ジョ イン ト 6B) 
(CJ 65VF、( 旧 形 )CJ 65SF 
の み ゐ 必 要 と な り ま す 。) 





コー ド No.337525 














へ 





ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 














「 











G 18DBBVL、G 18DBBAL 、 の ョ が 

上 壮 1658、RB が 9 ーー 1 
-100H、 /SL4/ 

G 10VHMYA1/YH/YH2/SG/SHS/ ss 人 
肖 100mm 用 ) \2, 、 
前 G 10SP3/SP4/SM2/SM3/SQ/SS/ ー コー ド No.337526 
B/B2、G 18DBVL) 

[P75-78-80-81 ) 

- 
磨 [0032-4949] 


集 じん 機 と 癌 種 電動 工具 の 接続 





























(C 4YA1) 























一 ゞ ビビ m に ゞ 

二 二 の 2 _ トド C7RSHD、C 6RSHD、C 8FSE、 
レス 時 上 スラ イド 丸 の こ 、 G 8FSH、C 8FC、 C 』 OFSH、 

2 の 8 中 DRA、 DRB、 
早 上 丸 の こ 、 ベ ンチ 丸 の こ 、 C 8607DRA、C 12RSH2、 
テー ブル 丸 の こ C 10FD3、C 7FCH、C 7FC、 
(C 6RSB、C 6RSH、C 6RSHC、 
C 7FSB2、C 7FSH2、C 7FSB、 
C 8FSB、C 7FSH、C 7RSH、 
C 7RSB、C 12LCH、C 12FSA、 
C 7RSHC、C 7RSC、C 12LDH、 
C 15FB、C 12RSH) 


C 15FC、C 10FE※1、 
(C 12FS) 


< 
100/125mm 


シン スク グラ イン タダ 、 、 PDA-100J/N、PDH-100J/N、 

コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンタ G 10SHS/SHG7SLS7SL6/SP4(88)、 
SN 10SQ2/ST/MH/ML、 

(タイ ヤ モ ンド カッ タ 使 用 時 ) で 10BS/BYE/BYEQ/VE/YE2、 

※4 G 14DSL、G 18DSL、 


G 14DSL2、G 18DSL2 
G 14DBBVL、G 14DBVL、 





G 13B/BYE/BYEQ/SP/SQ2/S5/S6/ 
SH5/SH6/VE/YE2、 

G 18DBBVL(L125)、 

G 3613DA/DB、(G 13YE/SM2/ 
SM3/SHS/S4/SH4/SQ/SS/YH2/ 
VH、G 18DBVL(L125)) 





P76・78-81 











[997644] 





[986382] 
\3,000 








[306054] 


[306021] 
\1,800 





[376291] *※3 
\2,000 


[376292] ※3 
\2,800 


[0032-9508] ※5 = 
(100/125mm 共 通 ) \7,000 
[0033-1724] ※2 
(自己 集 じん タイ プ ) 


(125mm 用 ) \5,600 


適用 機種 ( ) 内 は I 旧 形 














ec) の 777 TI 
用 途 適用 機種 ) 内 は 旧 形 人 集 じん 機 標準 付属 品 ・ 適 用 集 じん 機 No」 
丸 の こ 連動 コン セン ト を 使用 する 場合 は 接続 する 電動 工具 が 
デー 本 使用 可能 か 、 集 じん 機 の 取扱 説明 書 で ご 確認 くだ さい 。 
' N C 6SS、C 7SS 
\600 
(P125<12 ) 
「 コ ー ド レス ] 
丸 の こ ーーー 
(C 18DSL、C 18DMR、C 18DL) WW ン ョ イン ト (6) 
75 に > 
コー ド No.337526 








アダ プ タ 


コー ド No.320994 








アメ フタ 


コー ド No.320994 


に 還 EI:I に IEI 還 に 


ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 


つの 
3 








上 EE: 


ぐつ 
J 














SE 8 8 ヨ 











了 RK く Vo8V く V く (K く KMV く V く Y⑦ カ 3YSj ト ー ト ーーn{5n べ べべ べべ べべ べべ へ WWWmWtWtmtmtmtmtmt'{《 


※1 接続 時 は 、 付 属 の 切り くず 排出 用 ダク ト を ご 使用 くだ さい 。 ※2 G10SH6、G 10SL6、PDA-100N、PDH- 100N は 使用 不可 ※3 ホー スバ ンド 付 。 卓 上 丸 の こ に 使用 時 、 ホ ー ス バン ド を ご 使用 くだ さい 。 
※4 火花 を 発生 する 作業 の 集 じ ん は で きま せん 。 ※5 G 10SH6/SL6/SQ2、PDA-100N、PDH- 100N、G 13SH6/SL6/SQ2、G 18DBBVL (L125) は 使用 不可 


116 


ホホ 


集 じん 機 と 間 種 電動 工具 の 接続 EE 】| に | ピリ ジ 
集 じん アダ フタ (部 認 )。。 集 じん 機 標準 付 属 品 ・ 適 用 集 じん 機 No. 


適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 











100mm 


還 2 PDA-100J、PDH-100J、 

デイ スク グフ ライ ンダ 、 GT10SH5/SL5/SP4(SS) 、 

コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ンタ G 10ST/MHMML、 oe 
遇 寺 和 2 10VE/YE2、G 14DSL、G 18DSL、 

220 ル 使 用 時 ) G 14DSL2、G 18DSL2、G 14DBVL、 


(PDA-100H、PDH-100H、 
G 10SB1/SL4/G 10VH/YA1/YH/ 
YH2/SG/SHS/SH4/SLS 
G 10SPS/SP4/SM2/SMS3/SQ/SS、 





























ダイヤモンド カッタ 
(カッ プ 形 )※1 
< (S 10YA) 


自己 集 じ ん タイ プ は P.92 を ご 参照 くだ さい 。 





SB 8V2、SB 10V2、 
(SB 8TB/11) 





(S 10SA3、S 10SA2) 





SV 12SD、 
(SV 13Y) 











の 
125/150/180mm に 13SP、G ON MSDS 13SQ2、 
ー、 り 13SH5、G 13SH6、G 13VE、 

3 ッ 8 18Y52、6 138、9 3813DA 

コー ドレ ス デ ィ ス ク グ ライ ン 13DB、G 13BYE、 

、 0 39 G 13BYEQ、G 18DBBVL(L125)、 

(タイ ヤ モ ン ドカ ッ タ 使用 時 ) (G 13S4、G 13SH4、G 13SQ、 

※1 G 13SS、G 13YC、G 13SM2、 

G 13YH2、G 13VH、G 13SM3、 

G 13SH3、G 18DBVL(L125)) 


P76・78-81 





G 15YE2、 

(G 15YE) P81 

G 18SP/BYE、G 3618DA ※3 
[P76・79-80 


G 18SWA/SP/BYE、G 3618DA、 
PDH-180C、(G 18SH、G 18YB) 


P76・79-80 






















と の 
ミニ サン タ 
TN ゃ 
ラン ダム サン タダ SV 12SH 
※2 SV 13YB 





P99-100 


コー ドレ スト リマ 


M 3608DA 





P171 








P172 リ 


へ 








PG 21BA 








125 介 


















\10,200 


[0032-8499] / 




















連動 コン セン ト を 使用 する 場合 は 接続 する 電動 工具 が 


使用 可能 か 、 集 じん 機 の 取扱 説明 書 で ご 確認 くだ さい 。 








ゲス タタ 


コー ド No.320994 








アダ プ タ 。 | 











コー ド No.320994 フ 
















[986383] 
\3,700 


[376308] 
\3,700 





















ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 








[376302] 
\12,000 


[376303] 
\12.500 


[376304] 
\12,500 


[376305] 
\13,000 





















ジョ イン ト (O) 


コー ド N0o.337526 





[376306] 
\13,000※5 





[376307] 
\2,200 





[377131] ぐり 


(標準 付属 ) 


ーー (WS し 

























ジョ イン ト (O) 


コー ド No.337526 








[314626] 
\1,600 














4 





【/ 


ジョ イン ト (O) 





















[323010] 
\1,500 


コー ド No.337526 
























か ん な 、 
コー ドレ ス か ん な 


※4 






P 20SF、 
P 14DSL、P 18DSL 


P174 










[313928] 


\730 











アタ フタ 





コー ド No.320994 





へ 





[334502] 
\200 


の の 本 02 














コー ド No.337526 1 1 / 


※1 火花 を 発生 する 作業 の 集 じん は で きま せん 。 ※2 (I 旧 形 ) R 25S1 は 使用 不可 ※3 R30Y3、(I 旧 形 ) R 30Y2 は 使用 不可 ※4 の 28/ の 25 ホ ー ス は 、 切 りく ず が 詰まる 可能 性 が ある た め 使 用 で きま せん 。 
※5 G 18SP/BYE、G 3618DA 用 


適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 





集 じん 機 と 癌 種 電動 工具 の 接続 








用 途 適用 機種 ( ) 内 は HB 形 

切 M 8V2、M 12SE、M 3612DA、(M 8、 
M 8SA2、M 12、M 12VE) 

削 

5 

、 和 eo 
M 12V2、(M 12SA2) 

穴 











D25 ア ダブ タ (26mm 用 ) (樹脂 製 ) 


コー ド No.323889 \240 
外 径 の 25 
内 径 の 21 


アダ ブタ (A)( ゴ ム 製 ) 
コー ド No.308774 \520 


MA 和 ぼ の 26) 
径 の 19 


マキ タ 適 用 機種 の 
アダ プ タ 類 の 寸法 


D38 アダ ブタ (38mm 用 ) (樹脂 製 ) 
コー ド No.323869 \240 


径 の 44 | 層 放 | 外 径 の 40 


内 938 径 の 34.6) 


用 途 マキ タ 適 用 機種 





HR140D/166D/170D/171D/181D/182D 


「 ハンマドリル 





4 





HR5212C( 穴 あけ / ハ ツリ ) 
HR400D( ハ ツリ ) 


HR353073541FC/4002/4013C/4030CHM0830/0871C( ハ ツリ ) 
HM1111C/1213C( ハ ツリ ) 


HM181271317C/1500( ハ ツリ ) 
(防じん ボー ド ト リマ 3706BSK J 





さび 












ハン マドリ ル ・ 
電動 ハン マ 














LSO612F/061S3F/0717F/714D/06117/0814F/0715F/600D 
LS0840F/1040F.KS4000FX/5000FX/4100F/5100F 


スラ イド / 
卓上 マル ノコ 
防じん マル ノコ 


[ 糸 ノコ 盤 MSJ401 ] 














パネ ルソー 


充電 式 プ ラン ジマ ル ノ コ  SP601D 





充電 式 ' 電 気 


電電 所 電子 マル ノコ HS610D/611D/613D/6300SP/63016302763037640246403 
恒子 / 代 作用 マル ノコ 5331/W5637BA5837BA5332C53100HS630D 


寺 軍 末 マ ルフ ノコ HS470D/47 1D/474D/475D 
電気 マル ノコ 5834BA 


電気 / 際 切 / 内 装 マ ル ノ コ 5230/5840BA/5241.KS521D  ) 
(マル ノコ HS300D/301D J 
マル チ ツ ー ル .M3010CT 





切 





























防じん マル ノコ 
ジョ イン トカ ッ タ 
元 電 式 チ ッ プ ソー 














JV142D/182D 





100mm GA410D/412D/416D/418D/403D/404D/407D/406D 
GA4031/4032/4033/4034/4041C 


100mm GA400D/402D、9533/L/L(P)、9533B/BL/BLA/BLASP 
9533BH、9539B、9533CB 


100mm 9533/L/L(P)/B/BL/BLA/9533BH/CB/9539B/9560CV 
.125mm 95357B/CB/99656V LU 

100mm GA403D/404D/407D/410D/412D/416D/418D 

GA408D/4031/4032/4033/4041C 

125mm GA504D/508D/512D/518D/5041C 





ディ ベク グ ク ライ ンタ ・ GA700D/701D/7011C/7061F 




















ニー ラム ニス な 100mmGA4031/4092/4033740947403D/404D7407D/408D 
の mp タ 6A410D412D416D4180 。。 
(カッ フタ イヤ 用 ) 100mm 9560CV9533.9533B.9533BL9593BLA9533LCB 
_9539BH9533BSK9599B 
125mm 9535.959589535C89565CVGA5010.GA5021C 


1 1 8 9533 シ リー ズ 
※ の 28/ ゅ 2 ら ホ ー ス は 、 切 りく ず が 詰 





まる 可能 性 が ある た め 使用 で きま せん 。 





MI 中 2 
1 


マキ タ 接 続 ア タッ チ メ ント 








[A-3061 [A-306171 。  ) 











集 じ ん アダ プ タ (別売 部 品 ) 
[コー ド No.] 


[339380] 
\2,800 





アタ フタ 





コー ド No.320994 





(M 12V2 は 標準 付属 ) 
\440 





D25 ア ダブ タ (38mm 用 ) (樹脂 製 ) 
コー ド No.323888 \240 


径 の 44 目 - 還 2 5 


内 径 の 38 径 の 29.5) 


アダ プ ブタ (ゴム 製 ) 
コー ド No.3209894 \240 


0 


伴 の 32 


外 径 の 25 
内 径 の 2.1 


外 径 (両側) 
0 
午 の 30) 


径 の 38) 
筐 の 32 


( 外 径 の 49) 
内 径 の 43 


(別売 部 品 ) [部 品番 号 」 


[198361-1] 

















アダ プ タ (A) ジョ イン ト 
(別売 ) (別売 ) 
アダ プ タ (A) ジョ イン ト 
(別売 ) (別売 ) 












ジョ イン ト 
(別売 ) 


アダ プ タ (A) 
(別売 ) 
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[192613-21 D38 アダ プ タ (38mm 用 ) 


( 工 機 ) 集 じん 機 標準 付属 品 ・ 適 


ター 
ラー 


D25 アダ プ ブタ (38mm 用 ) 








D25 アダ プ タ (38mm 用 ) (別売 ) 


[195546-0] 





[196995-4] | 
[A-47444] 


[194202-9] 


集 じ ん 機 標準 付属 品 ・ 適 用 集 じん 機 No. 


D38 ア ダブ タ (26mm 用 ) (樹脂 製 ) 
コー ド No.323870 


「 電 議 


ジョ イン ト (樹脂 製 ) 
コー ド No.319986 \240 











D25 アダ プ タ (26mm 用 ) 


し [193742-4] 























D38 アダ プ タ (26mm 用 ) 














D25 アダ タプ タ (26mm 用 ) (別売 ) 











D25 アダ プ ブタ (38mm 用 ) 








D38 アダ プ タ (38mm 用 ) 








D25 アダ プ タ (38mm 用 ) (別売 ) 











D25 アダ プ タ (38mm 用 ) 




















D38 アダ プ タ (38mm 用 ) 

















D25 アダ プ タ (38mm 用 ) (別売 ) 


[A-30601] 

















* く だ さい 。 


連動 コン セン ト を 使用 する 場合 は 接続 する 電動 工具 が 
使用 可能 か 、 集 じん 機 の 取扱 説明 書 で ご 確認 





外 径 の 40 
(内 径 の 36) 


用 集 じん 機 No. 





















集 じん 機 と 各種 電動 工具 の 接続 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
RS マキ タ 接 続 ア タッ チ メ ン ト R 台 準 付 屋号 . * 
用 人 マキ タ 適 用 機種 人 ア タ ッ ガ ッ ント ( 工 機 ) 集 じん 機 標準 付 必 品 ・ 適 用 集 じん 機 No. 


、 
アダ プ タ (A) | | ジョ イン ト 
(別売 ) =| (別売 ) ロ 52 

プ \N、_ ノ 


アダ プ タ (A) | | ジョ イン ト | 
(別売 ) 上 ( 串 売 ) 同 イタ フタ 
っ = っ = っ ニュ ョ ラテン 




















ー > ニン ノッ な . 100mm 9533 シ リー ズ 9539B・GA4031/4032/4033 
研 テイ スク グラ イン 、 4034/4041C/9533CBrGA400D/402D/403D/404D 
サン タ ( タ イヤ モン ド 407D/408D/410D/412D/GA416D/418D 


前 | ホイ ー ル 用 125mm 9535/B、GA5010、9535CB、9566CV、 
GA5021C、GA5041C、GA504D/508D/512D/518D 






































































ベル ト / 仕 上 ラン 9082 
研 | ダム サン タ 9031.991 1.9403.9404.9903.9046-PC9003 
コン クリ ー ト カン ナ  BO5030/5041/6050/140D/180D アダ プ タ (A) 2 03. 
礎  ( 仕 [/ 馬 人 ミニ サン タ BO8710/4900V/4555/4565 ) 抽 - ] (別売 J) し 併売 ) 。」 93 
[トリマ RT40D/50D 。 ) に 主 ド ボド 
(小形 ミゾ キリ 3005BA ) (94287-5] J 
2 _RP180172301FC ] 人 H9493481 ) 
II jijijiuijiwiIiIib^ 
の /[451329-1] ~" 。 。 、  ) D38 アダプタ (38mm 用 ) 





他 _1804NSPD 。 。 | | [181575-9]+[JPA122278] 。 


[181575-9] 圭 [193733-5] 














※R30Y3、(I 旧 形 ) R30Y2 は 使用 不可 


小形 信じ ん 拉 木工 用 集 じ ん 機 (別売 部 品 は P.120 を ご 参照 くだ さい 。) 
還 呈 mm” mr 太 証 旨 ” ー 
















集 じん 電機 工具 ン セ ント 信 集 じん 電機 工具 1 ン セ ント 人 
接続 専用 草 コ ン セン ト 付 接続 専用 草 コ ン セン ト 付 | 訟 力 な 吸込 み カ @ 集 じ ん ・ 搬 送 ・ ブ ロワ (送風 ) 
(GP プ ラグ 対応 ) (3P プ ラグ 対応 ) と 1 台 で 3 つの 機能 
SW の 180<1.050W ダス トバ ッ グ ( 布 ) 180<1.050W 6 
メッ シュ パッ ク グ 負 荷 保護 き < い 
385 220 _ まで の 電動 工具 上 まで の 電動 工具 @ 包 負 谷保 護 装置 付き スイ ッ チ 
邊 ー ] と の 拉 





| と の 接 入 可能 有 


250 


- ー ン 200 


の 25xX5m 
帯電 防止 ホー ス 





くう 


R 30Y3 舎利 | R 30YS3(S) 
\38,300 \38,300 RW 120 RW 200S2 


の 25x5m 
帯電 防止 ホー ス 







































\93,400 \152.000 
い 82 V W kPa {mm 水 柱 | | m7min Im ツ 7 分 | | 内 径 mm | 長 さ m kg m 0 5 














R 30Y3/(S) 6.6/ (S) 18 単 相 100 6.6 {670)} 3.3 の 25 3 心 ・5 下記 参照 



































形 名 ダス トバ ッ グ | 電源 電流 消費 電力 最大 風量 真空 度 口径 | 質量 コー ド 村 準 付属 品 
容量 L {9} V A W mmin Im 分 | | kPa {mm 水 柱 | | mm kg m MM al 
アー スク リッ プ 付 | 200L {の} ダス トバ ッ グ 、 
RW 120 200 単 相 100 13 1.230 12 5.1 {520} | の 100| 9.5 3 心 ・5 ホー ス ( 内 径 の 100 x 2.5m) 
50Hz 6.1 490 20 作 /7 人 80) アー スク リッ プ 付 | 200L {2} ダス トバ ッ グ 、 
2 1 1 ウ 5 6 
本 60 則 陣 2 710 20 249 254) | | 0 0 | 2  // 








































































































品名 ・ 用 途 別売 部 品 : ご に 品名 ・ 用 途 別売 部 品 : に 
品名 ・ 用 途 別売 部 品 :O 当 記 NN6i R 30Y2 品名 ・ 用 途 湯 介 合 : ワ コー ド No R 30Y2 
帯電 防止 剤 配合 /2m 334260 |5.600| O 〇 間 粉じん ・ 木 の こく ず 用 | 323524 ー 
主 に ダス トバ ッ グ 誠 呈 本 
一 般 清 掃 用 | 9 38 | 銅 線 入り で 帯電 防止 /2.5m| 320983 |7.600| 〇 の 〇 不 エ の と くす 9 用 SI919E 09OI ニ 上 
ホー ス クリ ッ プ (240L) (ダス トバ ッ グ 用 ) 323701 160| 42 ーー 
銅 線 入り で 帯電 防止 /5m 321985 |14.800 〇 〇 
337523 | 240| 〇 ーー 
の 28 | 帯電 防止 剤 配合 /5m 374775 |5.000| 〇 O ( すき 間 用 吸 品 | 
4 = 
電動 工具 帯電 防止 剤 配合 /3m 325935 4.300 〇 〇 ジョ イン ト 電動 工具 接続 用 319986 240 〇 〇 
と の 接続 用 
” | の 25 | 銅 線 入り で 帯電 防止 /5m | 320984 |9.200 の 〇 O アタ プ タ B 308775 | 5s2o| 〇 O 
ンダ 語 王 自 
帯電 防止 剤 配合 /5m 319981 | 6.100 側 @ 4 925 1 323888 240 〇 〇 
、 」 、」( 約 2.5m) アダ プ タ | ホー ス 接 続 用 2 240 〇 〇 
ロワ アダ プ ブタ (吐出 口 に ホー ス を 接続 時 使用 ) | * 970| 一 
ラウ 集 | | oo31-4667 | 1450| の 〇 の 26 中 人 Ji 
紙 フ ィ ル タ (5 枚 入 ) 0 の 5 
(石こう ボー ド 、 サ イデ ィング 材 な ど を |66L の 60|308g06 用 312812 | 300| 〇 〇 
乾い た 細か い 粉 じん 用 ) EL 0032-3199 | 1.950 ^1 @⑳) 卓上 丸 の こ 用 アダ プ タ 
クリ ッ プ (200L)( 再 合用 可能 紙 フ ィ ル タ 用 ) 323335 | 1eo| 41 O 1 暫 3lz2288 つ に 508877 ヨ 26 
メッ シュ バッ グ 角形 323336 |3.900| 41 一 本 319984 | 480| O 〇 
41:R 30Y3 標 準 付属 、A2:R 30Y3(S) 標準 付属 。 * 在庫 僅少 品 








カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


樹脂 開 際 カー ボン ブラ シ No. 119 
mazr LU し 。 | 百 還 





7/ 信 び 人 バ / 





別売 部 品 。 木工 用 集 じ ん 機 ホー ス 、 ダ スト バッ グ 、 ホ ー ス バン ド 





下 N 















































品 名 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
665x2.Sm | 305451 | 6300| ua 
の 75x2.5m 
の 100x1.5m| 310134 | 5.600 | (PG 21R, RW 700) 
の 100x2.5m| 304046 | 7.000 | RW 120 標準 付属 ] 
ホー ス | @100x5m (RW 350Y2, RW 500Y.RW 350Y) 
敵 ゅ 100x10m RW 20082, (R 100. RW200) 
” | の 100x20m| 959677 (R 150. RW 320. RW 420. RW 700 
ゅ 150x5m | 307348 (RW 350Y2, RW 500Y.RW 350Y) 
ゅ 150x10m | 310487 (RW 320, RW 420.RW 700) 
@200x5m | 316521 (RW 700) 
の 65 312812 
ミー ス 人 ホー ス 取 付 時 の 抜け 止め 固定 用 
が 特 和 | (ホー ス 二 法 に 合わ せ て ご 使用 くだ さい 。) 
ゅ 150 306051 
@200 306052 

















品 名 1 | 価格 適用 機種 () 内 は 旧 形 
標準 付属 209 | 313135 | 7.200 | (RW 20Y) 
別売 部 品 309 | 305454 | 9.000 
の RW 120 
スム | 標準 付属 2009 | 304047 | 10.900 
の 
標準 付属 2009 | 310548 | 14.800 | RW 200S2 
本 体 付属 2009 | 307490 | 11.400 | (RW 350Y2.RW 350Y) 
RW 120. RW 200S2, (R 100」 
ノズル | ブロ 用 976521 | 10.700 | R 150. RW 200. RW 320 
RW 420) 
クリ ー ナ ノズル クミ 305453 | 12.400 | RW 120 
キャ スタ | 4 ヶ 入 305457 | 2.000 |RW 120 











別売 部 品 ) 木工 機械 用 フー ド (※ ホ ー ス 取付 部 の 寸法 は 外 径 寸法 に な り ます 。) 

















9@100 





Lg200- 


























































































































Nr 2 且 i 適用 機種 () 内 は 旧 形 No 還 陣 証 1 | 価格 | 前 用 機種 () 内 は 旧 形 
① | | 自動 側 | 976537| 7.000 | (P 40F, P 50F, P 50FA, F-400, 計 帳 
上 
量り 衣 レ 寺 胃 L 江 押 際 2 た たり 間 0 
⑥⑮ 手 押 側 | 976543| 13.100 RS 
0000 寺 800B) C 6RSHC.C 7RSHD.C 7FCH 
⑥ 手 押 側 | 976543| 13.100 C 8FSH,.C 10FSH,C 10FD3. 
_⑨ | っ に | 自動 側 | 976522| 7.000 | (F-1000.F-1000A. F-1001. C 8FC.C 3606DRA 
⑥ 手 押 側 ek P 100FA/FB/FC/FD) 「G 6RSBO 6RSHO 7FSH2・ 
_⑤ | フー ド | 自動 側 」 976547[| 7.000 | (P 100FA1/FB1/FC1/FD1. 了 | C 7FSB2C 8F.C 8FB, 
⑥ 手 押 側 4 990 P 100FF/FH/FG/RF/RH/RG) ホー ス C 8FB2.C 7FS.C 7FSA, 
ジョ イ バ C 8FSAC 8FSB.C 10FS, 

⑤ | 。 | 自動 側 | 976547| 7000 誠に 証 還 二 ジョ イン ト SR 
⑦ 手 押 側 | 317476| 19.300 BSI ES ES 
⑤ | フー ド | 自動 側 | 976547| 7.000 | P 100RL, (P 100RK, P 100RM) C 10FSAC 10FB.C 12FA、 
_⑧ | っ に | 自動 側 」 303891| 17.900 | P 100RA3, (P 100RA/RA2/LA/LA2), C 12FSA.C 12LCH 

⑨ 手 押 側 | 305647| 12.700 | (自動 側 ) P 100R3(P 100R/R2/L) |C 12LDHC 15FB 

フー ド | 自動 側 | 976524| 22.300 | (PU 150F/FA P150F.P150FA た 15007A F-1500) 

⑪ 自動 側 | 313391|23.000 C 15FC」 

⑫ | フー ド | 手 押 側 ia P 150FB,(PU 150FB) 049 JOB20」 90 人 6 0FD2。G 1268) 

⑲ 昇降 盤 用 |*313392| 23.000 (C 8FB2. C 8FB 
976525| 10.700 | PU 100F. (A-1000) る 098 0 

⑯ 976542| 10.700 | (A-800, A-800A, A-801) 5 C 15FC, C 10FE, 

時 *976540|22.300 | (A-1300/A, F-1300/A) 0 4222 0 JN5590| 096 ig) 

⑰ 976541 | 22.300 | (A-1300B, F-1300B) 

0 (A-1501. F-1501) の 80 305458| 1.800| 他社 木工 機械 接続 用 
976538|10.700 加美 導 紹 @ 唱 上 丸 の こと の 接続 方 法 は 140 を ご 参照 くだ さい 。 

己 ビ ゞ 
別売 部 唱 |( 旧 形 ) 携帯 用 集 じん 機 R 25S1 形 
品名 時 に NMN9) 価格 品名 コー ド No. 価格 
床 用 吸 品 *986367 | 3.200 延長 管 *986365 | 610 
すき 間 用 吸 品 *986366 460 ダク ト ホ ー ス (標準 付属 品 ) | *995441 | 2.200 在庫 僅少 品 











ノ 6 LU 
計 紀和 0 デ 激 es ン 


本 還 
陸地 し ここ 低層 





m た 62 7 信 7 
カー ポン プラ シ の 下 の 4 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





コー ドレ スシ 


量 ア ッ プ で je| = 
IN 請 了 二 還 。 エレ ジ ン フロ ワ に 区 疫 す る 大 風量 
| 。 較 " フラ シレ スモ ー 了 ー 隔 6 


エン ジン ブロ ワ 匹 英 の 大 風量 


ジン 9 畑 主 革 |RB 36DA 


MULTI VOLT AN eS 時 (2XP) \87,400 


MULTIVOLT 


BSL 36A18x2 個 
仙人 涼 寺 電器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


ョ 軒 (XP) \67,000 


BSL 36A18X1 個 
5Ah 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


| NN) \39.800 
の ま 体 | NN 29 別売 部 品 


5 フラ シン イマ デー ター 男 扇形 ノズル 
| g 攻 ーーー ーー コー ド No.6699184 \1.200 































0<2.2m?min 

@ クラ ス 最 小 ・ 最 軽量 & @ 握り や すい ハン ドル 形状 @ 握り や すい ハン ドル 形状 

クラ ス No.1『" の 低 騒 音 ・ 低 振動 @ 風量 調節 が で きる @ 風量 調節 が で きる 
@ モー ター の 出っ張り が な い 無 段 変速 タイ プ 無 段 変速 タイ プ 

スリ ム 形 状 
@ 低 有 騒音 約 76dB 
@ 風量 3 段階 切替 可能 和則 人 
RB 36DB ぐ RB 18DSL RB 14DSL 

NN)Y13.000 OR で テバ NN)\12.000 NN)\11.000 
ま 体 | NN 充電 器 別売 クン ッッッ 樹脂 ま 体 | NN 充電 器 別 売 ( み 樹脂 ま 体 | NN 充電 器 別 売 ( み 樹脂 
ンー イン ーー g| 悪 ボ ボディ 





プロ リリ 送風 、 吸 じん 力 が 強く 農機 具 、 乾 燥 機 、 木 工 機 な どの 清掃 に ! ! 











| 風量 | 3.8m7min | | 風 量 0 一 3.8m?/min | ma 互 暫 
@ ファ ン 、 風 路 形 状 の @ ファ ン 、 風 路 形 状 の 

最適 化 に より 強力 な 最適 化 に より 強力 な 

風量 を 実現 風量 を 実現 

e 風量 が 選べ る 無 段 変 速 タイ プ 

RB 40SA RB 40VA 
\11,.700 \13.900 

ノズル 付 ノズル 付 
回 隊 馬 回 の ウ の 隊 菩 本 












































風速 丁 三 委 回 転 数 足 后 い I ル ナー 亜 メ ロ 
形 名 内 国 min 回 / 分 ) 1 充電 当たり の 作業 時 間 ( 目 安 ) 計 準 付属 品 
0<45[53] 0<680m?h[800m?h] 間 5 ei = 
RB 36DA ([ ] は ター ボ モ ー ド 時 ) | ([ ] 内 は ター ボ モ ー ド 時 ) 0<24,.000 約 9.5 こ 29.5 分 (BSL36A18 使 用 時 ) 0 証 直 噴 管 ・ 電 池 カ バ 
最大 : 102 強 モ ー ド : 80.000 | 強 モ ー ド : 約 12 分 (BSL36A18 使 用 時 ) 
RB 36DB 平均 : 83 1.2m3/min 中 モー ド : 53.000 | 中 モー ド : 約 40 分 (BSL36A18 使 用 時 ) | 1.4 | ノズル (S) 
に 弱 モ ー ド : 43.000 | 弱 モ ー ド : 約 70 分 (BSL36A18 使 用 時 ) 
ン 風圧 風量 回 転 数 足 紀 *I レ ナー 語 量 亜 メ ロ 
RB 18DSL 0<3.9{0<400) 0<2.2 0<15.000 回 9 分 (BSL 1830C 使 用 時 ) 1.4 ノズル 
RB 14DSL 0<3.9{0<400) ウ ノズル 
レ 風圧 風量 電源 珠 さり 注 虹 避 宮 回 転 数 語 = TS 加 浴 人 加 
形 名 kPa {mm 水 柱 | | m ツ min fm/ 分 ] W min「 {回 / 分 } 球 準 付属 品 





、 _ | ノズル 組 、 ダ スト バッ グ 、 すき 間 用 吸 口 、 
RB 40SA 5.5 {561] 3.8 」 16.000 ホー ス 、 ホ ー ス ジョ イン ト 


単 相 
0~5.5 間 、 = | ノズル 組 、 ダ スト バッ グ 、 すき 間 用 吸 口 、 
RB 40VA I0_561 0~3.8 100 | 58 250 証 間 olG000 症 間 1 20 人 の 2 ジョン 


標準 付属 品 ・ 別 売 部 品 プロ ワ 


昌 ホ ー ス セッ ト 画 ノ ズル (標準 付属 品 ) ョ ロン グ ノ ス ズル 組 
(ホー ス 、 すき 間 用 吸 口 、 ホー スジ ョ イン ト の セッ ト ) | @(L200) コ ー ド No.328562 \830 し ーー コー ド No.317124 一 




































































コー ド No.323588 \1,300 適用 機種 : ( 借 RB 14DSL、RB 18DSL) 6 \2,400 ! 220 ラ ーーー 
@(L200) コ ー ド No.323582 \830 、 
@ ホ ー ス 導 用 機種 : ( 借 RB 40SA/VA) RB 14/18DSL、RB 36DB | 間際 坦 OOOA 
コー ド No.323584 \730 @(L120) コ ー ド No.377088 \610 
適用 機種 : ( 借 RB 36DB) RB 14/18DSL、RB 40SA/VA 
LLSU5 ニ トニ トト シ ト シ ドニ ニニ セ ub シ ヘ ト S& ュー ハハ ふい > ふ > い * 
420 還 田 ダス トバ ッ グ 田 ノズル (B) (先端 ノズル ) 画 延長 ノズル セッ ト ( ノ ズル (A) 、 ノ ズル (B) (D10、D16) ) 
すき間 用 吸 品 @ ホ ー ス ジョ イン ト (RB40SMVA・RB14DSL/18DSL 有 コー ド No.990046 \280 コー ド No.315998 \1,300 滑 用 アン カド 内 年 | ノズル 径 
コー ド No.323586 コー ド No.323585 コー ド No.323587 \1.300 (ロン グ ノ ズ ル 使 用 不可 ) 適用 機種 : RB 14DSL※2、 D13.D16 D10 
\240 還 証 還 』 『240 に - トー RB 18DSL*2、RB 40SA、 。D20 以 上 D16 
0 RB 40VA、RB 36DB*2 
適用 機種 : RB 14DSL、RB 18DSL、 ee D10 ェ ーーーー- 條 
適用 機種 :RB 14DSL、RB 18DSL 、 
RB 40SA、RB 40VA RRB mm MM [  / 
RB 36DB ま 2 [ノズル (B)] [ノズル (A)] 1 ノ 1 





*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 2021 年 2 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (36V コ ー ド レス プ ブロワ) ※2 別売 ノズル (コー ド No.323582) と 併用 し て くだ さい 。 





AM 





MA 59 

人 
と 衣 
贅 『 


























66mm 


切込み 深 さ | | ロン グ ガ イド 取付 
可能 …P.127 








アノン | 
MULTI VOLT 


@ クラ ス 最 強 ^ の 切断 性 能 

@ 型 枠 材 60mm を 一 発 切断 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 逆 5 傾 対 機 構 付 


上 


アグ レッ シブ 
グリ ー ン (L) 手 





スス 3606DA 


区 (2XP)(K) \84.000 倫 
25Ah (2XPB)(K) \84,000 多 


BSL 36A18X2 個 ・ チッ プ ソ ー ( 黒 魚 ) 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 









を | ロン グ ガ イド 取付 *1 
_66mm | 可能 …P.127 の * 


パ Co 年 








@ 型 枠 材 60mm を 一 発 切 断 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 逆 5 傾斜 機構 付 








C 18DBAL 
(2LXPK) \82.000 | 


BSL 36A18X2 個 ・ チ ッ プ 
9 UC 18YDL ( 約 25) 


(NM 。 \35,000 


188 


イク タグ VOLT 


.OAh 





262 








ン ラ シン イデ データー 
Ta ムーア ァ 4 樹脂 
思 還 所 @⑳58 隊 ンク 
ロン グ ガ イド 取付 








| 36v 165mm | | 66mm | 昌 能 ご 127 
C 3606DA 
M (2XP) \83.000 依 


@) 


a 年 寺 


PS:3(NN) 、\35.000 多 
























































バド ロン ルク し 
本 体 | (NNK) 、\36,000 旬 フラ ッ ク (B 29Ah (2XPB) \83.000 依 馬 半 (NNB) \35.000 依 
(NNB)(K) \36,000 依 ( BSL 36A18X2 個 ・ チ ッ プ ソー チッ プ ソ ー 付 
チッ プ ソ ー (上 黒 鱗 ) 付 5 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ 
R プラ シ ン イ デー ター プラ タ シ ン イデ ーー 
ルー ペー ス 樹脂 ペー ス 樹脂 
( 紅 思 周回 ⑳3C] 則 レン ンク (@ 四 賠 回 @⑳ 負 CC 隊 ン グ タグ 
穫 能力 mm 回 転 数 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
6 の ご 刃 直 径 | 取付 穴 径 | 切込み 深 さ min{ 回 / 分 】 kg | 米松 厚 さ 50X 幅 300mm (パワ ー モ ー ド 時 ) | 衝 木 秘 ) 解 445mm (サイ レン トモ ー ド 時 )| AM 
(90") 0<66 | 4.300( パ ワー モー ド 時 ) 2.5Ah 約 150 本 約 830 本 の の 
165 20 上 、 の 角 棒 スパ ナ ・ 
2091 (45) 0~46 | 人 000( サ イレ ント モー ド 時 ) (MV) | 約 190 本 (チップソー 黒 鱗 ) | 約 1.100 本 (チッ プ ソ ー 黒 魚 ) | 電池 カバ ー 
形 多 能力 mm 回 転 数 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 5 
の ご 刃 直径 | 取付 穴 径 | 切込み 深 さ min-{ 回 / 分 } 米松 厚 さ 50x 幅 300mm 時 電 


(907) 0<66 
(45") 0<46 


※2017 年 7 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カ 


ら 20 


C 18DBAL | 165 


*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 






































4.100 (パワ ー モ ー ド ) 5.0Ah(MV) 
2.500( サ イレ ント モー ド ) |" 80Ah 


ー に お いて (当社 調べ ) (の と 刃 外 径 165mm コ ー ド レス 丸 の ご ) 





165mm チ ッ プ ソー ( 妨 数 52 


約 120 本 (米松 厚 さ 50x 幅 300mm) 
コー ド No.0032-0267) 、 電 池 カ バー 


約 144 本 (米松 厚 さ 50x 幅 300mm) 











注 ) 丸 の ご 質量 表示 : 標準 付属 電池 付 。 た だ し 、 コ ー ド / の こと 刃 / そ の 他 取 扱 説明 書記 載 の 標準 付属 品 は 除く 。 


(の レー キサ 認証 
122 業 加 4 ブレ ー キ 付 ら P 


スピ ンド ル 
ロッ ク 付 


ー 集 じん 機 ペー ス 計 明 量 





MULTI ソ OILT 


C 3605DA 


クラ ス 最 束 
切断 スピ ー ド 


電池 1 つ で 3 の vV と I9Vc5sstok 








コー ドレ ス の 新 常 識 


クラ ス 最 大 


の 粘り 強 さ 


を | 36v 1 了 切 粉 後方 排出 | | 平行 度 微 調整 機構 付 


@ クラ ス 最 速 “ の 切断 スピ ー ド @ pa り 強 さ 
よる 無線 連動 機能 搭載 で 、 
コー ドレ スク リー ナ (RP 3608DB) と の 連動 が 可能 “2 


@ Bluetooth" に 


@ サイ レン トモ ー ド 搭載 


@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 


* ネ 1 


C 3605DA 


と 2 
MULTIVOLT 


(XPS) \71 700 人 の 


アノン 
2.5Ah BSL 36A18X1 個 ・ チッ プ 
急速 充電 器 UC 18YDL 4925) . ケー ス 付 ・ 無 線 連動 機能 あり 


(XP) 


\65,700 銀 


(XPB) \65,700 人 参 
BSL 36A18x 1 個 ・ チ ッ プ ソー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 な し 


(NN)  \32,500 倫 
の み (NNB) \32 500 食 


ー 付 ・ 蓄 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 ・ 無 線 連動 機能 な し 





P.124 参 照 

















と 4 
MULTIVOLT 





(XPS) \74.700 
BSL 36A18x 1 個 ・ チ ッ プ ソー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 あ り 


(XP) 
BSL 36A18x 1 個 ・ チ ッ プ ソー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 な し 


体 (NNS) \41.500 
0 ン 太 電 ケー スズ 別 売 ・ 


(NN) 
チッ ピッ ソー 付 
蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 ・ 


@ 還 国 四 @⑳8) 
@ 


例 人 mn ド 

@ Bluetooth" に よる 無線 連動 機能 搭載 で 、 コ ー ド 
レス クリ ー ナ (RP3608DB) と の 連動 が 可能 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

@ 逆 傾斜 機構 付 

*1 


\68,700 


\35,500 












無線 連動 機能 あり 


無線 連動 機能 な し 


樹脂 
ボディ 


@ クラ ス 最 速 “ の 切断 スピ ー ド @ 2 
@ Bluetooth" に よ 


る 無線 連動 機能 搭載 で 、 


コー ドレ スク リー ナ (RP 3608DB) と の 連動 が 可能 
@ サイ レン トモ ー ド 搭載 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 逆 15" 傾斜 で 際 切 り 切断 可能 (20mm) 
*1 


C 3605DB 
(XP) 


し 夏 字 WSL 36A18X1 個 ・ チッ プ ソ ーー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 な し 


体 | (NN) 
体 | いひ ん ね 
蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


(CXPS) \74,700* 
BSL 36A18X1 個 ・ チ ッ プ ソー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 あ り 


本 体 (NNS) \41,500* 


\68,700 


\35,500 


・ 無 線 連動 機能 な し 





/7/ た / 


レン 生 VOLT 本 


ーー ロワ 機構 


245 





P.124 参 照 


ロン グ ガ イド 取付 
可能 一 P.127 





Zzzz 69Bluetooth 


/ あ 稼 要 で あ ク 多 錠 





イク ダー Yo) 125mn 2 


ーー ロワ 機構 











関 (ey \38,500 @ の ウパ 
生 放 チッ プ ーー 付 ー ーー 
コ ・ 寺 ・ ケ ー ス 有 ・ 無 動 了 あり  、。 @ 在 庫 僅少 品 敬 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 ・ 無 線 連動 機能 あり ーー * 在 庫 僅少 品 
ルー- バ 之 樹脂 e ぐー 吉 ニン な ニー 
加 包 周回 ロ CD 加 ジグ の Bluetooth | 央 国 同 回 局 回 品 國 選 多 逐 Z Betooth 
了 能力 mm 回 転 数 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) [Wa 
の こ ご 妨 直径 | 取付 穴 径 | 切込み 深 さ min-1{ 回 / 分 } kg | SPF(2x 10) 厚 さ 38x 幅 235mm | 垂木 ( 杉 ) 角材 45mm 9 09 
e 。 147mm チ ッ プ ソー ( 丸 数 24 
6606D0 上 020 0 260 の Pe 約 240 本 約 700 本 コー ド No.0037-3764) 、 
“ 六角 棒 ス パナ 、 電 池 カ バー 
(90") 0>47 | 5.000( パ ワー モー ド ) 2.5Ah 
C 3605DA | 125 | 20 | (45) 0>80 | 2.6000 サ イレ ント モー ド ) | 7| (MV) 人 9 っ 全 | 125mm チ ッ プ ソー (数 24 
(907) 0~>47 語詞 コー ド No.0032-6729) 、 
C 3605DB | 125 20 | (45 o>so | 5000 の ウー モー ド ) | っ ga| 25Ah 約 240 本 約 700 本 六角 棒 ス パナ 、 電 池 カ バー 
Me Oo0| 800 サイ L シ トニ NN (MV) 


























*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


※1 2018 年 1 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー 





に お いて (当社 調べ ) (の ご 丸 外 径 125mm コ ー ド レス 丸 の ご ) 


※2 XPS/NNS 仕 様 は 無線 連動 機能 を 搭載 し て いま す 。 無 線 連 動機 能 を 使用 する に は 、 使 用 する 機器 と の ベア リン グ が 必要 で す 。 

2 台 以 上 を 同時 に 接続 する こと は で きま せん 。 
※ 当社 従来 製品 : 深 切り 電子 丸 の こ CSMVY と の 比較 
※4 当社 従来 製品 コー ドレ ス 丸 の こ C 18DBL と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 


集 じ ん 機 の 接続 方 法 は P.115 を ご 参照 くだ さい 。 





丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 こ 133 を ご 参照 くだ さい 。 
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7/ 信 び 人 バ / 


コー ドレ スン 語 の 2 4 ハレ 


リフ ォ ー ム ・ 内 装 工事 な ど 
騒音 を 抑え た い 作 業 に お すす め 


サイ レン トモ ー ド SG) 


低 有 騒音 化 と モー ター 効率 アッ プ を 両立 し まし た 。 さ ら に 、 
モー ター 負荷 が 大 きく な る と 通常 の パワ ー モ ー ド に 自動 切替 。 
切断 状況 に 応じ て スム ー ズ な 切断 が 可能 で す 。 






C 3605DA 
C 3605DB 
8 6 C 3605DC 
回 | パワ ー モ ー ド バ ワ ー モ ー ド に C 3606DA 
| 自動 切替 C 14DBL 
R 「 C 14DBL 
NERO C 18DBAL 
サイ レン トモ ー ド C 6MEY 
C 6UEY 
C 5MEY 
一 C 5REY 
負 付 C 5MEYA 
の ご 妨 径 | | 切込み 深 さ の ご 刃 径 | | 切込み 深 さ 
@ サイ レン トモ ー ド 搭載 @ サイ レン トモ ー ド 搭載 の 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ 逆 15* 傾 斜 で 際 切 り 切 断 可 能 (20mm) @ 逆 15* 傾 斜 で 際 切 り 切断 可能 (20mm) 






@⑱ り 





ノン 胡 / 一 237 








アグ レッ シブ グリ ー ン (L) 257 


C 14DBL 
四 (LYPK) \61,200 依 @ 





BSL 1460X1 個 ・ チッ プ ソ m 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


(ND \32 so0@ 体 | NN .\31.300 @ 
の の | 生 才 衝 充 電器. ケー ス 別 売 人 電池 充電 表 ・ ケ ー ス 移 


7 ベー ス 樹脂 ZZ アフ アフ / ア ル - 内 人 に ) 村 腸 2707 アズ 
[ 傾 作 し 」 と クティ テテ ン / = 傾 詩 ⑨ し 3 し 」 ボ ポイ イン テン / 




































0 能力 mm 回 転 数 還 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 村 準 付属 品 
6 の ご 妨 直 径 | 取付 穴 径 | 切込み 深 さ min-t 回 / 分 】 SPF(2x 10) 厚 さ 38x 幅 235mm MM WM 
(90") 0<47 5.000 (パワ ー モ ー ド ) 
C 18DBL 1 の ら 5 20 (45?) 0<30 3.000 (サイ レン トモ ー ド ) ら 5. OAh (MV) 約 240 本 1 25mm チ ッ プ ソー ( 妨 数 24 
本 本 本 縛 き コー ド No.0032-6729) 、 
) 0<47 | 5, の た 電池 カバ ー 
C 14DBL IIZ 20 (45) 0>30 | 3.000( サ イレ ント モー ド ) 6.0Ah 約 216 本 
*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 集 じん 機 の 接続 方 法 は P.115 を ご 参照 くだ さい へ \、 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P131 こ 133 を ご 参照 くだ さい 。 








別売 部 癌 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー BLACK シ リー ズ 黒 角 





















す で 厚 さ 寸 

段 付 チ ナップ と 組 刃 で 鋭い 切れ 味 ! ド | aw トト Smm mA き | コーkNo | 人 

有 れ プ 。 125 | ホピ ッ チ )| 08 | 12 | zo |oo37-6199|s.2o0 

幼 礎 リア = 147 | ホピ ッ チ )| 09 | 18 | zo |oo37-62oo|5.400 
45 

較 了 1.0 | 1.5 | 20 |0037-5953 5.600 

( 不 等 ピ ッ チ ) [ 

情 の れ ぁ つづ び %Opy 1og でき 

※ 黒 釣 (0037-5953) と ブラ ッ ク (0032-2668) と の 比較 (2 時 




















加 訪 スピ ンド ル (⑥ 集 じん 機 ペース 陳 際 呈 計 
124 I ロ |*w Os 3 の ( 【 純 シ キ 付 eo 加 : 。P 2 ブロ ワ 機 構 付 ケー ス 付 ⑨) ri 野人 ペース 人 





Ja1 5 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


css165mm  //4 











ジミ リリ だ と みた 


@ 粘り 強 さ と スピ ー ド を 両立 
@ 重 人 負荷 作業 や 電圧 降下 時 も 安定 し た 切断 
@ 高 効率 ! AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 採 用 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

@ 逆 5 傾斜 機構 付 

ロン グ ガ イド 取付 

可能 一 P.127 












C 6MEY 

(S) \38,000 久 (SB) \38,000 依 

チッ プ ソ ー 付 ボク クマー 全 

(SN) \35,700 借 (SNB) \35,700 多 注 ) イ ン バ ー タ 制御 

の ご 妨 別 売 の こ 夕 別売 の な 0 ソ ジッ 
ーー っ CE 5 フラック マ デー ター 発電 機 で も 使用 

回 69 国人 @ 加 園 回 較 回ら 2 

深 切 り 電 子 丸 の ご 


| プロ ワウ 機構 | 双 E 抽 

@ 軽量 、 深 切り 、1 ク ラス 上 の 切断 能 

@ コー ド 出 口 切替 フッ ク 付 

@ 逆 S 傾斜 機構 付 

@ ゆる み に く く 確実 に 
リン ク を 固定 する 
新 形 状 の 切込み 調整 
レバ ー 

ロン グ ガ イド 取付 

可能 一 P.127 








スト ロン グ ブ ラッ ク (SGB) 
C 6MVYA2 
(B) \34,000 
0 (SGB) \37,000 
(NB) \31.700 チッ プ ソ ー (プラッ ク ) 付 
の ご 妨 別 売 


スト ロン グ ブ ラッ ク (B) 


回 9 国人 @ は 国 四 賠 @ 












7/ 信 び ソバ / 


集 じん 機 接 続 可能 ーP.127 
EDT モ 4 千 作 Ep 


@ 粘り 強 さ と スピ ー ド を 両立 
@ 重 負 荷 作業 や 電圧 降下 時 も 安定 し た 切断 
@ 高 効率 ! AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 採 用 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 











@ 逆 ど 傾斜 機構 付 

@ 高 精 度 ア ルミ 造作 ベー ス 

ロン グ ガ イド 取付 

可能 一 P.127 

(S) \45.900 銀 (SB) \45,900 人 参 

チッ プリ ソー (アラ ッ ク ) 但 チッ ウジ ソー( ア ラック) 付 

0 2 00 急 5/ \42,100 多 注 ) イ ン バ ー タ 制御 
0 1 の な い エ ンジ ン 

SN 店 届 脂 プラ ンク マイ データー 発電 機 で も 使用 
回 69 同 @ 加 国 加 固有 光 





ジミ リリ ルル た 


| ブロ ワ 機 構 | 記 E 調 

@ 軽量 、 深 切り 、1 ク ラス 上 の 切断 能 

@ コー ド 出 口 切 替 フ ッ ク 付 

@ 逆 ど 傾斜 機構 付 

@ ゆる み に く く 確実 に 
リン ク を 固定 する 
新 形 状 の 切込み 調整 
レ パ ー 

ロン グ ガ イド 取付 

可能 一 P.127 









スト ロン グ ブ ラッ ク (SGB) 
C 6MBYA2 
(B) \32,900 
2 (SGB) \35,900 
(NB) \30.600 チッ フ ソ ー (プラッ ク 付 
の ご 妨 別 売 


スト ロン グ ブ ラッ ク (B) 


が バン 4 樹脂 
品 国 介 加 国 回 剛 @ 











の こ 丸 径 | 165mm | | 切込み 深 さ 57mm EE 馬 | | の こ 刃 年 165mm| | 功 込み 深 さ | 57mm 必 E 語 | | の こ 丸 符 | 165mm | | 功 込み 深 さ | 56mm 43 避 
切 粉 後方 排出 ツイ ン ラ イト 付 | | 切 粉 後方 排出 | | 平行 度 微 調整 機構 付 切 粉 後方 排出 | | 平行 度 微 調整 機構 付 
@ 鉄板 製 ベ ー ス ロン グ ガ イド 取付 @ 高 精度 





可能 一 P.127 


C 6MB4 















アル ミ 造 作 ベ ペー ス 




























































\19,300 \25,700 還 
チッ プ ソ ー 付 チッ プ ソ ー 付 C 6U B4 
(N) \17,300 (N) \23,.500 (N) \30,900 
の ご 妨 別 売 の ご 妨 別 売 の ご 刃 別売 
回 加 園 回 固 回 己 @ 加 国 加 固 @ ” | 加 思 @ 口 還 田 固 加 
形 名 の と | | 了 入 み 染 き ' sal 上 準 付属 品 
4.100 2 っ 6 165mm チ ッ プ ソー( 妨 数 52 コー ド No.0032-0267) 、 
C 6UEY(S) 0-65 | り 寸 5 分 ) 0 の 165mm チ ッ プ ソー (ブラック) ( 刃 数 72 コー ド No.0032- 
(2 寸 2 分 ) (サイ レン トモ ー ド 時 ) 3051) 、 ボ ックス スパ ナ 、 ロ ング ガイ ド 
C 6MVYA2 66 4.100 165mm チ ッ 6 生き 了 ド No.0032-0267)、 
2.7 | 2 心 ・5 | (SGB) : チッ プ ソー (ブラ ッ ク ) ( 刃 数 52 コー ド No.0032- 
C 6MBYA2 (2 サ 2 分 ) | (1 寸 5 分 ) 5.000 2668)、 ボ ックス スパ ナ 
0<57 | 0<38 、 =| 165mm チ ッ プ ソー ( 刃 数 52 コー ド No.0032-0267) 、 
C 6SS (1 分 ) | (二分) 5.500 942D 5| ポッ クス スパ ナ 、 ガ イド 
0<57 | 0<39 、. =| 165mm チ ッ プ ソー ( 刃 数 52 コー ド No.0032-0267) 、 
0 (1 す 9 分 ) | ( す 2 分 ) 00 | に レク ッッ 
C 6UB4 (N) 0 5.000 |3.2|2 心 ・5| ボッ クス スパ ナ 、 ロ ング ガイ ド 
注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 花 れ が あり ます 。 集 じ ん 機 の 接続 方 法 は P.1 15 を ご 参照 くだ さい 。 


*2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 ※ 尺 貴 法 表示 ( 〇 寸 〇 分 ) は 切り 上 げ 表 示 と し て いま す 。 

















丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 ~ 133 を ご 参照 くだ さい 。 
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問題 蘭 147mm/125mm ル / 





7/ 信 び ソバ / 


の ご こ 妨 径 | 147mm | | 切込み 深 さ | 57mm 


切 和 後方 排出 | | ブロ ワ 機 構 | 後方 丸 先 ガイ ド 付 | 葵 | 


@ クラ スト ッ プ “の 切断 スピ ー ド と 軽量 
コン パク ト ボ ディ で 軽快 な 切断 作業 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

@ 一 体形 アル ミ ベ ー ス で 
高 精度 な 切断 

ロン グ ガ イド 取付 

可能 一 P.127 














C 5MEYA 


\36,000 
チッ アソ ゾー 但 


回 的 国 @ 









ン ラ シン イデ ーー ター 


ベー ス 樹脂 
同 四 国 @ の クジ 


osw190mm 。。 6 ? /4 


の ご 妨 径 | 190mm | | 切込み 深 さ | 68mm 
切 粉 後方 排出 
@ 鉄板 製 ベ バース 


C 7SS 
\20,800 
チッ プ ツ ゾー 付 
(N) \18,800 


の こ ご 妨 別売 


7 樹脂 
回 (9 圏 皿 障 


ocasw216mm 。。 や  //4 






の ご 妨 径 | 125mm | | 切込み 深 さ | 47mm 


@ クラ スト ッ プ “の 切断 スピ ー ド と 軽量 ・ 
コン パク ト ボ ディ で 軽快 な 切断 作業 

@ サ イレ ント モー ド 搭 載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

@ 一 体形 アル ミ ベ ー ス で 
高 精度 な 切断 





C 5MEY 


\34,800 
チ ナウ ツブ ソー 付 


回 69 還 @ 








8 二天 フラ シレ ンマ デー ター 
謗 バス 5 過 | 宰 脂 (⑨) 2ZZ フ フケ フン ア 
ES ーー やど ( ラウ 当っ 2 


の ご 刃 径 | 190mm | | 切込み 深 さ | 68mm 
切 粉 後方 排出 | 平行 度 微 調整 機構 付 


C 7MB4 


\29,400 
チッ プ ツ ソー 付 


(N) \27,200 


の ご 刃 別売 


回 司 @ 加 園 思 較 @ 








集 じん 機 接続 可能 


























ーP.127| 平行 度 微 調整 機構 付 


深 切 り 電 子 リ フォ ー ム 用 丸 の こ 


の こ 妨 径 | 125mm | | 切込み 深 さ | 47mm 
切 粉 後方 排出 | | ブロ ワ 機 構 


@ クラ スト ッ プ “の 切断 スピ ー ド と 軽量 ・ 
コン パク ト ボ ディ で 軽快 な 切断 作業 

@ サイ レン トモ ー ド 搭載 

@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 

@ リフ ォ ー ム 作業 に 
便利 な 際 切 り 機能 付 


サブ ベー ス 
着脱 可能 









C sREYL 


\36,000 
チッ アッ ソー 人 


6 フタ シン イデ ーー ター 
業 ペー スル 樹脂 (⑨ ZZ/ ア アフ ア フ / ア 
3 賠 回 園 傍 逐 


集 じ ん 機 接続 可能 P.127 





の こ ご 丸 径 | 190mm | | 切込み 深 さ |66mm EE 王 


切 粉 後方 排出 | | 平行 度 微 調整 機構 付 


@ 高 精度 アル ミ 造 作 ベ ー ス 





C 7UB4 球 
(N) \34,200 


の ご 久 別 売 
回 司 @ 加 較 回 因 人 








ーー 較 造 人 収 KA 丸 の こ 


126 












































の ご 丸 径 |216mm 2 必 E 語 | | の こ 玉 衝 |216mm ) 43 
平行 度 微 調整 機構 付 Manm | e 狼 板 製 ペー ス 
失っ S + 
@ 高 精 度 ア ルミ 造作 ベース ss OO) 
@ 保護 カバ ー は 切込み 深 さ 目 成 付 
\57,100 \43.100 
チッ プ ソ ー 付 ナン クジ ー8 
回 回 同 加 6 
ーー 能力 mm 呈 言 叶 * 去 | 湯 層 亜 回 転 数 量 ーー 陸 
形 名 | 守 記 | の と 区 | 取付 け | DA み 深き % | | 介入 居合 min 2 標準 付属 品 
直径 | 穴 径 907 45* (回 / 分 } 
0<38 、 
二 譜 0<57 - 4.500 (パワ リー モー ド 時 ) 必中 147mm チ ッ プ ソー( 久 数 52 コー ド No.0037 -3765) 、 
C 5MEYA | アルミ | 147 | 20 (1 二 9 分 ) 12) 12 |1.050 2500(9 イ ルッ ト E- ト 時) 2 人 2 作 ・5 | ックス スパ ナ 
ーー 0<47 | 0<80 5.0000⑦- モ ー ド 時 、 | 125mm チ ッ プ ソー (数 40 コー ド No.0037-3768) 、 
と 5MEY | アミ |125| 20 1q3s6| (③④ 1 25009 イ ルッ トモ - ド W) | 2| 2D 9 | ボック スス パナ 
0~47 5.000( パ ワー モー ド 寺 、 | 125mm チ ッ プ ソー (数 40 コー ド No.0037-3768) 、 
C 5REY (1 寸 5 分 ) | 、 縮 2500 サ イル ント モー ド 時 | | 2 「 9| ボッ クス スパ ナ 
0<68 、 =| 190mm チ ッ プ ソ ー ( 叉 数 52 コー ド No.0032-0268) 、 
C 7SS (2 寸 2 分 ) it0|1.050 ou0 9.6| 2D・9 | ボック スス パナ 、 ガ イド 
0<68 、 | 190mm チ ッ プ ソー ( 刃 数 52 コー ド No.0032-0268) 、 
C 7MB4 の 2 12.0|1.140 5.000 BIO 0 
C 7UB4(N) の 2 EAN 12.0|1.140 5.000 3.5|2 心 ・5| ボッ クス スパ ナ 、 ロ ング ガイ ド 
0<78 | 0<^52 衝 = | 216mm チ ッ プ ソー ( 騙 数 50 コー ド No.0031-6239) 、 
C 8UA Q す 7 分 ) | 12011.140| 4300 。 |46|3 や 5| 示 ッ クス スパ ナ 、 造 作 ガイ ド 、 ロ ング ガイ ド 
0~52 
(1 寸 7 分 ) 、 。| 216mm チ ッ プ ソー ( 巡 数 50 コー ド No.0031-6239) 、 
C 8BA2 BZsae0| 間 2UMGO 0 すら | や ・5| スパ ナ 、 ボ ックス スパ ナ 、 ガ イド 、 コ ー ド ハン ガ 
(IS 





























※1 2019 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (の と 丸 外 径 125/147mm 深 切り 電子 丸 の ご ) 
集 じん 機 の 接続 方 法 は P.115 ~ 116 を ご 参照 くだ さい 。 





※2 尺 貴 法 表示 ( 〇 寸 〇 分 ) は 切り 上 げ 表 示 と し て いま す 。 


*2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 


丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 ~ 133 を ご 参照 くだ さい 。 








本 還 の カー 0 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 克 宙 「/ 「、 ず eg / 、 / 
ocg の 90mm/335mm/382mnm //4 












L 2 
丸 の ご 
の ご 妨 径 | 290mm | | 切込み 深 さ | 109mm ) 38 の こ ご 妨 径 | 335mm | | 切込み 深 さ | 126mm 38 の ご 妨 径 | 382mm | | 切込み 深 さ | 143mm | 44 中 
@ 鉄板 製 ベ ー ス @ 90 役 調 整 機構 





C13MA 











\/1.100 だ \985.300 ここ 内) \898.000 内 7 
チッ プ ソ ー 付 チッ プ ソ ー 付 @ レッ ルビ ソー 付 
内 能 力 mm 
形 名 材質 | の と 刃 | 取付 け 切込み 深 さ “* 標準 付属 品 
直径 穴 径 907 45" 





109 6 て / の 2 


290mm チ ッ プ ソー ( 丸 数 50 コー ド No.0031 -6240) 、 
C12BA | 鉄板 | 290 | 25.4 36 分) | (2 二分) 


スパ バナ (2 個 ) 、 ガ イド (ちょ う ボ ルト 付 ) 
チッ プ ソ ー( 刃 数 50 コー ド No.0031-6241) 、 








2 2 5 129| 和 522 















































C 13MA | アル ミ | 335 |/25 も 避 ) | (4 す 2 分 ) | (2 二分 ) スパ ナ (2 個 ) 
間 25.4 | 23<143 | 16-96 、 = | チッ プ ソー( 叉 数 50 コー ド No.0031-6242) 、 

C 15MA | アル ミ | 382 (25 も 可 ) | 47 分 ) | (3 二分) 14.0| 1.330 | 2.300 |11.3| 3 心 ・5 スパ ナ ( の 個 ) 

※ 尺 貫 法 表示 ( 〇 寸 〇 分 ) は 切り 上 げ 表示 と し て いま す 。 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 ~ 133 を ご 参照 くだ さい 。 
別売 部 品 ロード No 333429 \530 = イデ アァ ンク テ ラコ ド 

- 、 適用 機種 ]C 6SS、C 7SS ッ ー ド ん 納 。 健 じん 
22 の コー ド No. 331942 \530 322 Si 
\1.000 RP シリ ー ズ 


[適用 機種 ]C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MB4、C 6UB4、 
C 7MB4、C 7UB4、( 旧 形 C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、 | 5MBC SMRC SLP) 明 
C 6MVYA、C 6MV3、C 6UV3、C 7MV3、C 7UV3) マル チ 集 じん アダ プ タ と の 併用 で 作業 に 


合わ せ て ホー ス の 向き が 変え られ ます 。 
コー ド No. 339383 \510 に 








[適用 機種 ]C 18DBAL、C 6MEY、C 6UEY、C 3605DC、 タク ト アダプタ 
C 3606DA、C 5MEYA (I 旧 形 C 5MBY、C 6UBY、 ( 集 じん 機 接続 用 ) 
C 5MVY、C 5UVY、C 6UVY、C 5UBY、C 6MBY/MVY) レン 





コー ド No. 329063 \640 ッッ プチ 詳細 は 

コー ド No. 376178 \640 WC 9 “ 回 Pa 

[適用 機種 ]C 14DBL、C 18DBL、C 3605DB、C 5REY を ご 覧 くだ さい 。 

(上 形 C 14DSL、C 14DSL2、C 18DSL2) 


別売 部 癌 。 丸 の こ 用 各種 ガイ ド @ 標 準 付属 品 〇 別売 部 品 (適用 機種 は 現行 モデ ル の 前 の 機種 まで 対応 し ます 。 そ れ 以 前 の 製品 に は 、 取 り 付か な い 場合 が あり ます ) 


(① ガ イド ② ガ イド (A) ③ ガ イド ノ 
(チョ ウ ボ ル ト 、 ス プリ ング 付 ) (チョ ウ ボ ル ト 、 スプ リン グ 付 ) (チョ ウ ボ ル ト 付 ) 



























〈④ ガ イド 
(チョ ウ ボ ル ト 付 ) 











形 








⑨ 造 作 ガ イド (B) 組 



















































































状 ⑤ ロ ング ガイ ド (280mm) ⑥ ロ ング ガイ ド (250mm) ⑦ ロ ング ガイ ド 
と (650mm) 
ング へ SA 0 580mm 
ーー (チョ ウ ボ ル ト 、 
' スプ リン グ 付 ) 
深 切り 丸 の こ 
了 8 造作 165mm 190mm 造作 
9 2 NII と KS 2 に cap し が 222ee2IG: ジ Sal eol 了 eio 
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ベース | ペー ス | ベー ス | ベー ス | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm 
① | ガイ ド (チョウ ボ ルト , スプ リン グ 付 ) | 316106 | 560 人 @ @ ⑮ 
② | ガイ ド (A) (チョ ウ ボ ル ト , スプ リン グ 付 )| 962175 | 5601 〇 | 〇 | 〇 IOTOIO ⑯※5 @※5 (2 間 且 @⑥ 串 原 ⑨ 
③ | ガイ ド (チョ ウ ボ ル ト 付 ) 957801 540 @ | 〇 
(《④ | ガイ ド (チョ ウ ボ ル ト 付 ) 957993 | 1.300 〇 
⑤ | ロン グ ガ イド (280mm) 326155 |6,100 旧 形 C 5MR 用 
ロン グ ガ イド (250mm) 316161 |2.800 〇 ※1IO※1IO※1| 坦 ※%6|@※3 〇 ※1 @ 
6⑥) | (チョ ウ ボ ル ト , スプ リン グ 付 ) 316160 |2.800 〇 ※ の 2 る ※4 ( 〇 ※ の 2 () 
ロン グ ガ イド (250mm) 319001 |2.800 坦 
ロン グ ガ イド (650mm) 316104 |4.800 〇 ※1IO※1IO※1| 〇 Ox3 〇 ※1 〇 O 
⑦ | (チョ ウ ボ ルト , スプ リン グ 付 ) 315171 |4.800 OX2| IOx4 Ox2 61oO 
造作 ガイ ド 組 962172 |1.400 、 _ 
⑨ | 造作 ガイ ド (B) 組 990172 |5.200 ご 丸 の ご 全 査 Gu 晃 の こ を 隊 く ) 











※1:C 5MEYA.C 36O5DC .C 6MBYA2.C GMVYA2.C GMEY.C 18DBAL.C 36O6DA.C 6MB4 使 用 可能 ( 旧 形 C 5MBY.C 5MVY.C 5MBYA.C 5MVYA.C 6MBYA.C 6MVYA.C GMB3.C GMV3 使 用 可能 
※2: C 7MB4 使 用 可能 ( 旧 形 C 6MBY.C 6MVY.C 7MB3.C 7MVG 使 用 可能 

※3: C 6UEY 使 用 可能 ※4 : ( 旧 形 C 6UBY.C 6UVY) 使用 可能 

※5 : C 6MB4.C 7MB4 ( 旧 形 C 6MV3.C 7MV3) に は 付属 され て お り ま せん 。 ※6: ( 旧 形 C 5UBY,.C 5UVY) 使 用 可能 


0 スン ドル ベー ス 敵 了 明 界 127 





と 77 友 び な / 
クリ ー ン sg 
軽快 


@ ま <)0 に 】 4 に) 

















C 3605DYB 





タス ト ボ ックス の ぁ ヵ で も 


ors10 





【 別 売 部 品 】 








0 ダス ト ポ ボッ クス コレ クト カバ パー 
ヨ じ ん コー ド No.376983 3 さゆ コー ド No.376988 
間 / \4.000 \2.000 
3 C 3605DYC/ C 3605DYB 
さら に 、 集 じん 機 接続 で に 還 / CS5YE に も 取付 可 に も 取付 可 
の 6 及 E! デ 2 |  。C36O05DYB 標準 付属 C 3605DYC/ 
0 UE C 5YE 標準 付属 









コー ドレ ス ド 当 レグ 発電 コ の あ (5) 


の ご 刃 径 | | 切込み 深 さ の ご 刃 径 || 切込み 深 さ の ご 奴 径 | [切込み 深 さ 
平行 度 微 調整 機構 付 平行 度 微 調整 機構 付 平行 度 微 調整 機構 付 
@ コー ドレ ス 集 じん 機 RP 3608DB( 別 売 ) と 無線 連動 @ コー ドレ ス 集 じん 機 RP 3608DB( 別 売 ) と 無線 連動 @ 無線 連動 機能 で で 快適 作業 
で き 、 コ ー ド の 無い 快適 な 作業 環境 を 実現 で き 、 コ ー ド の 無い 快適 な 作業 環境 を 実現 @ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 双 音 を 抑え た い 作業 に お すす め 
@ 集 じ ん 機 に 接続 し な く て も 約 80%*2 の 集 じん が 可能 @ 集 じ ん 機 接続 で 、90% 以 上 2 の 集 じ ん 効率 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シス テム 搭載 
(ダス ト ボ ックス 使用 時 ) @ 高速 回 転 7000min "で 切断 スピ ー ド が 速い 
@ 高速 回 転 7000min" で 切断 スピ ー ド が 速い @ ワン タッ チ で 簡単 着脱 ! ダ スト ボッ クス (別売 ) に 交換 可能 


@ ワン タッ チ で 簡単 着脱 ! コレ クト カバ ー( 別 売 ) に 交換 可能 
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C 3605DYA 


(XP)  \70,400 
BSL 36A18X1 個 
急速 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 無線 連 生 機能 な 


(XPS) \76,400* 
BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 ・ 無 線 連 動機 能 あ り 
(NNS) \43.200* 
電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 ・ 無 線 連 動機 能 あり 





遇 


除電 





























(NN) \37,200 (NN) \35,300 * 
蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 全体 (NN) Y37200 ピ 7 証 
プシ ン イ デー ター フタシ ン イ デー ター 軸 外観 5 仕様 等 変更 に な る 場合 が あり プシ ン イ デー ター @⑥ 
ます ,。 近 日 発売 の た め 、 仕 様 表 ・ 別 
ンク クス ング ググ ッッ ます:B 半 の た ら 、 住 ※ 史 | ンク ジグ ァ シ ケル 3 BIU6t00t。 am 
ルキ ペー ス 昼 脂 ルキ ペース 届 脂 7 ー ス 軸 脂 
slklG[*] 画 | 回 還 回 団 @ 加 り 層 人 a 国 国 回 図 避 加 " 較 
能力 mm 回 転 数 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
形 名 取付 | 切込み 深 さ minr 回 / 分 1 窯業 系 サイ ディ ング | 石こう ポー ド SPF(2x10) 標準 付属 品 
穴 径 90* 厚 さ 14x 幅 450mm | 厚 さ 15x 幅 910mm | 厚 さ 38x 幅 235mm 
125 0<47 |0<30| 7.000( パ ワー モー ド ) 
C 3605DYB 100 0<35 10~<20| 3.500( サ イレ ント モー ド ) 2.5Ah 2.5Ah 2.5Ah NMM 六角 棒 ス パナ 、 
20 - 約 170 本 約 250 本 Em 
紀 W00(0(0( の Np ウー に トリ (MV) (MV) (MV) ガイ ド 、 電 池 カ バ 
C 3605DYA | 125 0~<47 10<30| 2600( サ イレ ント モー ド ) | 28 約 240 本 


























別売 部 癌 | 窯業 ・ 金 属 系 建材 用 チッ プ ソ ー 





硬質 窯業 系 サイ ディ ング 用 | タイヤ] 黒 角 ( ク ロジ ャ | 2wc*。 強化 石こう ボー ド 用 尻 雪 
= ーー 主 』 新 チ ッ プ 形状 | 剣先 刃 | 採用 で 刃 厚 1.3mm の 高 剛 性 基板 で 




























強化 石こう ボー ド に 対応 ! 
新 フ ッ 素 コー ティ ング 新 フ ッ 素 コ ー テ ィング 


騒音 を 低減 
























コバ 天 け 激 浅 いら 。 








適用 機種 に つい て は だ 
P.134 を ご 参照 くだ さい 。 ーー 


ーー | 

















10 0037-5608 13.000 0033-9242 5,100 


ー 和 ee | ^。 | dOD) | oo37-5609 | 13.0c0 


※1 2021 年 1 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )( の ご 丸 外 径 125mm コ ー ド レス 集 じ ん 丸 の こ ) ※2 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 
※3③ XPS/NNS 仕 様 は 無線 連動 機能 を 搭載 し て いま す 。 無 線 連 動機 能 を 使用 する に は 、 使用 する 機器 と の ペア リン グ が 必要 で す 。2 台 以上 を 同時 に 接続 する こと は で きま せん 。 
*] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 こ 134 を ご 参照 くだ さい 。 





0033-9243 
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ir カ ー ボ シフ ラ シ Ne チ ィ / 大 び 人 KK/ 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





コー ドレ ス E 当 先 間際 ヨコ ヴ あ 0pn| ( つ LE) 
IMIULTI VOLT 125mm 125mm 





47mm 47mm 
@ 軽量 コン バ パクト 、 好 バラ ンス ー イ @ 軽量 コン パク ト 、 好 バラ ンス 
@ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 低 騒 音 化 と @ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 低 騒音 化 と 
モー ター 効率 アッ プ を 両立 モー ター 効率 アッ プ を 両立 











@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
*1 


@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 


*1 








C 14DYBL 
6.0 (LYPK)\64,900 





ンク タグ の こ ご 久 別売 
者 7 衝 BSL 36A18X1 個 BSL 1460X1 個 
と 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


\ つ 6,2 \ 
OM OM 


> ン ラ シン イデー ダー 8 フラ シン イデー ター 
ルキ 4 3 樹脂 ケ フ フ ノ フ アア (< 計 ME: 3 樹脂 ケ フ フ アフ ン ア 
回 思 軸 @⑳8 ロ 回 レク ググ 国司 国 団 人 ルン ンク ク ク 





の ご 妨 別 売 

















能力 mm 回 転 雪 4 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
形 名 の と | 取付 | 和み minri 回 / 分 1 kg | 春 業 系 サイ ディ ング 石こう ボー ド SPF(2x10) 株 準 付属 品 
ほ = 記 


厚 さ 14 メ 幅 450mm 厚 さ 15 メ 幅 910mm 厚 さ 38x 幅 235mm 


(90") 0<47 | 5.000( パ ワー モー ド ) カイ ド 。 
(45*) 0 こ 30 13.000( サ イレ ント モー ド ) | 5.0Ah(MV) | 約 190 本 |5.0Ah(MV) | 約 267 本 | 5.0Ah(MV) | 約 240 本 電池 カバ ー 


(90") 0~47 | 5.000 (パワ ー モ ー ド ) 2 
C 14DYBL | 125 | 20 | 45:) 0>30 13.000( サ イレ ント モー ド ) | 26 | 60Ah | 約 186 本 | 6.0Ah | 約 261 本 | 60Ah | 約 216 本 | 舎 各 カバ ー 



































深 切り 電子 集 じ ん 丸 の こ ご 新建 材 (特に 各種 サイ ディ ング ) の 切断 に 最適 ! 集 じん 機 取付 可能 (P.115) 
の と 妨 径 | 125/100mm | | 切込み 深 さ | 47/35mm の と 妨 径 | 100mm 必 E 語 | | の こ 丸 年 |100mm EE 牟 
@ クラ ス 最 小 ・ 最 軽量 “で 取り 回 し や すい @ 堅 定 、 高 精度 アル ミ ベ ー ス 採用 
@ 集 じ ん 機 接続 で 、90% 以 上 “2 の 集 じ ん 効率 @ 刃先 を 照ら す LED ラ イト 付 
@ 高速 回 転 7.000min" で 切断 スピ ー ド が 速い @ 集 じ ん 機 接続 可能 C 4YC "ys9,100 
@ ワン タッ チ で 簡単 着脱 ! ダ スト ボッ クス (別売 ) に 交換 可能 チッ プ ソ ー 付 
(N) \36,300 
の ご と 鋼 別 売 


ショ ー ト コー ド 仕 様 (コー ド 長 0.25m〉 





(SN) \38,500 
ホー スカ バー、 延 長 コ ー ド 付 、 の ご 刃 別売 


が ベー ス 樹脂 
回 @ 圏 四 較 還 (⑳ ya 


の ご 丸 径 | 125mm | | 切込み 深 さ | 39.5mm 』E 事 




















S 平行 度 微 調整 機構 付 
E \40,900 C 5YB2 \40,900 
近日 ※ 外観 ・ 仕 様 等 変更 に な る 場合 が あり ます 。 (N) \38.200 (N) \37.700 
= 1 赤 の た 療 夷 . 史 赤 部 品 り の 
発売 全 ER 仕様 表 別売 部 品 は 掲載 の ご 妨 別 売 の ご 妨 別 売 
C 5YE ショ ー ト コー ド 仕 様 (コー ド 長 0.25m〉 ショ ー ト コー ド 仕 様 (コー ド 長 0.25m〉 
クタ テッ ー | (SN) \40,400 (SN) \39,900 
\35,800 の ンー アー ンー/ ン / ホー スカ バー、 延 長 コ ー ド 付 、 の ご 刃 別売 ホー スカ バー、 延 長 コ ー ド 付 、 の ご 刃 別売 
に ー ス 樹脂 樹脂 と ー ス 樹脂 
ロ I69(@ は 較 固 菩 宙 人 ⑳ 品 弓馬 両 人 @ 品 g 還 回 固 還 癌 (9 4 
能力 mm 5 消費 6 





っ jn 5 | チップ ソー( 数 14) 、 
スパ ナ (2 個 ) 、 ガ イド (コー ド No.302756) 







13.000 | 3.2 
っ 心 ・0 25 | ホー スカ バー セッ ト 、 ス バナ (2 個 ) 、 
ビ ・ 人 の | ガイ ド ( コ ー ド No.302756) 、 延 長 コ ー ド (5m) 


チッ プ ソ ー( 尺 数 16 コー ド No.0031-9631) 、 ボッ クス スパ ナ 、 


直径 | 内 径 | 90' 
2 心 ・5 | ガイ ド ( コ ー ド No.328668) 、 タ クト アダ プ タ 


と 丸 

直径 0 
C 4YA2 

100 | 20 |o<26 
C 4YA2 (SN) 
C 4YC 

ol 因 206 の 26 シ ア 
C 4YC(SN) 
C 5YB2 

125 | 20 |O<s9.5| 0<26 = 

に ホー スカ バー セッ ト 、 延長 コー ド (5m) 、 ボ ックス スパ ナ 、 

C 5YB2(SN) 2 心 ・0.25 | ガイ ド ( コ ー ド No.328668) 、 ダ クト アダ プ タ 


※1 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (の ご 刃 外 径 125mm 深 切り 電子 集 じ ん 丸 の ) 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 こ 134 を ご 参照 くだ さい 。 
※2 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 *1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 *2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 


_- 、 間 還 樹脂 開 隊 スピ ンド ル ー 集 じん 機 、 ベー ス 関 耳 量 129 


9.000 | 27 
っ. 0.25 | ホー スカ パー セッ ト 、 延長 コー ド (5m) 、 ボ ックス スパ バナ 、 
"人 | ガイ ド ( コ ー ド No.328668) 、 ダ クト アダ プ タ 
2 心 ・5 | チッ ツブ ソー( 尺 数 20 コー ド No.0031-9632) ボ ックス スバ ナ 、 
ガイ ド ( コ ー ド No.328668) 、 ダ クト アダ プ タ 
9.000 | 29 



































7 た / EZ 
カー _ ポ ンプ ラ シ の 下 有 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 











集 じ ん 丸 の ご 新建 材 (特に 各種 サイ ディ ング ) の 切断 に 最適 ! 集 じ ん 機 取付 可能 (P.115 ^ 116) 
































49 EE 29 
@ 集 じ ん 機 接続 タイ プ @ 目 に 優し い 色 LED ラ イト 付 ((NN) 除く ) @ AL CO 板 ( 鉄 筋 入り )50mm 一 発 切断 
@ 17mm45" 傾斜 切断 可 @ 集 じ ん 機 接続 タイ プ 
@ 刀 先 の 見 や すい 逆 勝手 タイ プ @ 27mm45" 傾斜 切断 可 
@ 衝 先 の 見 や すい 
逆 勝 手 タ イプ 
\42.600 
チッ ソー 代 C 6Y1 
(N) \39,400 \49.800 
Pa 人 E 標準 チッ プ ソー 付 
(NN) \36,600 (N) \45.800 
思 の と 功 別売 と 妨 別 売 
C 4YB フッ素 ペー ス 仕様. 石こう ボード 匠 所 用 口 加 國 國 局 
(N) \32.500 (SG) \43,700 
Se EE 別売 部 品 マキ タ 名 じん 株 別売 部 品 
避 賠 回 剛 賠 佑 の ベス JSP| 向 昌 | PRPHR マ ノビ RPHH 
傾 八 』 農 』 ボ デ 傾斜 ボ デ 
回 (@ 同 加 較 全 人 回 @ ロ 国人 ke 
コー ド No.320199 \520 コー ド NO. 
5 961523 
= E コ 生 の 4 
田 マ ル チ 集 じん アダ プ タ 9 9 
コー ド No.0032-2216 \300 
マキ タ 製 ホー ス (の 19、 の 28、 の 38) に 直接 接続 で きま す 。 
※ 当社 集 じ ん 丸 の こ 全 機 種 適用 
1 2 や ゃ $ - 一 ーー 
みえ の こ 入 じん セッ ト 開 証 還 や ご フェミ 間 証 記し し: YY7CWYYWFY 
集 じん 丸 の ご :C 5YB2+ 小 形 集 じん 機 JR 30Y3(S) RSC5YB3 画 フッ 素 プ レー ト (着脱 可能 ) 











軽く 切れ て 疲れ に くい 。 石こう ポー ド と の 摩擦 が 少な く 
RSC 5YBS3 集 じん 丸 の こ : C 5YB2 軽快 な 切断 が で きま す 。 


(S) 仕様 : 125 石こう ボー ド 用 チッ プ ソ ー [コー ド No.0032-0084] 6 人 
(S) \74.100 (SN) 仕様: の と 刃 な し 、 ガ イド 、 ボ ックス スパ ナー 人] 人 重 約 20% 低 江 葉 但 ] 切断 束 度 約 1.5 全 


石こう ポー ド 用 チッ プ ソ ー 付 
※ 当 社 切断 条件 に よる アル ミ ベ ー ス (ニッ ケル メッ キ ) と の 比較 


(SN) \71.200 * 在 庫 伴 少 品 | 小形 集 じ ん 機 :R 30Y3 (S) 
ーー C 4YA2 用 
323524 還 [1 コー ド No.328606 \4,700 
寺 C 4YC・C 5YB2 用 
と 還 ホース (の 25x5m・ 帯 電 防 止 ) コー ド No.328581 \4,700 


コー ド No.319981 ーーーーーー 一 
画 ダス トバ ッ グ 











レジ 画 すき 間 用 吸 口 h、 ーー デー こ ー| 
男 ホー スカ バー セッ ト コー ド No.320993 


























C 4YC・C 5YB2・ 
(ホー スカ バー1 本 、 ホ ー ス バン ド 3 本 ) 画 延 長 コ ー ド (5m) C 4YB・C 5YC 用 
コー ド No.320446 コー ド No.336346 * コー ド No.961523 \2.100 
| Im 電源 | 電流 | 消費 電力 | 回 転 数 | 質量 | コー ド 
形 名 の と 刃 | 取付 け | 切込み 深 さ 2 0 隔 標準 付属 品 
直径 | 只 径 | oo る V A W |min 個 / 父 | kg m 
C 4YB(N) |1oo| 2o e 6 0 こ 17 11.0| 1.050 |12.000 ボッ クス スパ ナ 、 ガ イド 、 マ ル チ 集 じん アダ プ タ 
C 5YC チッ プ ソ ー ( 丸 数 20 コー ド No.0031-9632) 、 ボ ックス スパ ナ 、 
125| 20 DCT40 1oZ27 11.0| 1.050 | 9.600 4 
(1 す 3 分 単 相 還 旨 隊 」 っ 心 ・5 | 石こう ポー ド 用 チッ プ ソー( ブ ラッ ク ) ( 丸 数 40 コー ド No.0032-5235) 、 
C 5YC(SG) 100 ボッ クス スパ ナ 、 ガ イド 、 マルチ 集 じ ん アダ プ タ 
C 6Y1 標準 チッ プ ソ ー( 一 般 ・ 木 材 用 ) ( 刃 数 60) 、 ボ ックス スパ ナ 、 
20 | 0 こ 53 ー 、 スパ ナ 、 カ イド 
C 6Y1(N) ボッ クス スパ ナ 、 ス パナ 、 ガ イド 




















薄 業 ・ 金 属 系 建材 用 チッ プ ソ ー 適 正 一 覧 表 











































































































MM T 9 人 と し 証し PL 2 
ンー る 抜 | 信 板 な | 伺 ー ド 人 上 音 | 化粧 み | 板 トト 明 | 人 2 スッ | | 着 板 | 角 人 
穴 業 系 サイ ディ ング 用 (9080< の 125)| 〇 | 〇 |」 〇 1O 〇 〇 @| @ 衝 
窯業 系 サイ ディ ング 用 (の 160~<9216) @| 〇 
看 質 窯業 糸 サ イデ ィング 用 (99111 し ) | @ 商 
キッ チン パネ ル 用 〇 | 氏 | 〇 @ 1 OO 
サイ ディ ング 用 @ 1 OO O 〇 | 〇 | 参 
樹脂 管用 ( 串 限 ⑱ 画 【) 則 ⑲ @ | OO | O 
石こう ボー ド 用 
強化 石こう ボー ド 用 
金属 系 サイ ディ ング 用 (ガル バ ) 湖 
ALC・ 金 属 糸 サイ ディ ング 用 し 】 〇 

丸 の こ 用 チッ プ ソ ー な ど 別 売 部 品 は P.131 て 134 を ご 参照 くだ さい 。 ※ 在庫 僅少 品 





1 3 I ロ |*w 業 加 (ルキ ブレ ー キ 付 ee MP 2 ⑨ 較 し 集 じん タイ プ 傾 紅 ペー ス 仙 





の れ 訂 人 OUp」 長 切 れ ぁ のび %up 


3:)40)0C7 だ <)SISC)Po ウ ルレ ルル 4(00 に アウ 31 に)『 コ 5 






ーー ドレ ス 丸 の 選 (c 3eoeDA) に 
計 準 付属 


詳細 は P.122 を ご 覧 くだ さい 。 


チッ プン ー 錠 と 7 1 チ て / 
どど 4A ピ が シリ ー ズ ーー ノ と 組 刃 で 『 の / ー g 
| ピッ カ の ご 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
PD = の こ ご 妨 直径 165mm 全 機種 適用 





新 チ ッ プ 形状 | 剣先 刃 ] 採用 で コバ 欠け 激減 ! BLACK シリ ー ズ 黒 魚 ( ク ロン シャ チ ) の 邊 P.134 を ご 参照 くだ さい 。 


、 外 径 四半 求 き 人 0 さ mm | 厚 さ mm | 取付 肉 径 、 ン 


果 多 
er 002 ク 用 % H・| に |- に 0037-5608 | 13.000 | c 4YA2.C 4YB.C 4YC.C 3605DYB 
(C 4YA1) 
2 
G 5YB2YG_C 9605DYA C3605DYB 
20 0037-5609 113.000 |C 14DYBL, C 18DYBL(C 5YA, C 5YB, 
0 14DYSI2 0O I8DYSI ) 
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別売 部 品 丸 の こ ・ 集 じん 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 


ぐ 


< 





新 特殊 









新 フ ッ 素 






る る 


コー ティ ング 


ブラ ッ ク I 還 還 3 科 | 借 ブラ ッ ク 
シル ョ レス と) や ' ウル ルル 4 6 に) 
シオ ョ レス と) 


ウル ルル | YY _ 
ブラ ッ ク I+PLUS し ノ ” ま コー ティ ンク 






































従来 より 表面 が 便 く 滑 ら か に な 部 の 耐 摩耗 性 を 向上 させ る た 
り 、 軽 快 な 切れ 味 が より 長持ち 。 め に 特殊 チッ プ (微粒 タン グ ス 回 転 時 の 共鳴 を 押さ え 、 
テン カー バイ ト ) 大 腹 s 振動 ・ 騒 音 を 低減 。 
、 田 ヽ 外 径 厚 さ mm 取付 欠 径 四 6 の 
主 な 用 途 0 コー ド No」 価格 適用 機種 ) 内 は 旧 形 
ブラ ッ ク I 士 PLUS 
ーー ンク 駐 R 
( 不 等 ピ ッ チ ) 1.2 20 0037-5147* 5.000| の ご 妨 直 径 125mm 全 機種 適用 
54 
( 不 等 ピ ッ チ ) 民 6 20 0037-3766 * 5.000 際 語 M 上 YA 36055@ 
rooc 7opc ら 和 4 計 の ミ 
( 不 等 ピ ッ チ ) 1.5 20 0037-3008 ※ 5.000| の ご 丸 直 径 165mm 全 機種 適用 
(0037-3008) 0 
芝 ラ ルク 48 1 間 詳 20 0033-4401 5.000| の ご 刃 直径 125mm 全 機種 適用 
52 0033-2776 S,.000| C 5MEYA,C 3605DC,(C 5MBY, g 
中 20 C 5MVY,C 5UVY,C 5MR,C 5MB.C 5UB, ぐ 
64 0033-4746 * 6.000| C 5UBY,C 5MBYA,C 5MVYA) 








5 0033-1981 5,000 


1.5 20 の ご 妨 直 径 165mm 全 機種 適用 
0033-4747 6,000 


72 
52 0033-1982 5.000 
190 | エーーーー 一 | 1.0 | 1.5 20 レーーーーーーー ーー | の 選 丸 直径 190mm 全 機種 適用 
ee 72 0033-4748 6.000 
ララ ん ツバ ク / 24 0032-6730 5.000 
集成 材 ノ 一 般 木材 用 125 ヒト ーーーー 一 | 0.8 | 1.2 20 |ーーーーー ーー 上 | の ご 妨 直 径 125mm 全 機種 適用 
@ 低 騒音 ・ 低 振動 、 集 成 材 の 切断 に 最適 ! 40 0033-0063* | 5.600 
52 
14 0 


| フッ 素 コー ティ ング | 0032-8542 5,.000 











リー/ す 、 マ </、 で 」 
er コ 7zzs ` 1 
Sr giaoe 1 
| 
リー アア リッ の / 
tow- だ rjcfop 
ar Coang 


(0033-1981) 


1.6 20 トーーーーーーーーー イ ーーーーー 請 陸 較 語 M 


64 0032-4723*※ | 6.000 

















52 
64 


< アマ 




















US 上 9 旧 5 20 0033-1358 ※ 6.500| (C 5MBYA,C 5MVYA) 











ら 2 
7 


0032-2668 5,.000 
1.6 20 の ご こ 丸 直径 165mm 全 機種 適用 
0032-3051※* | 6.000 








165 1.0 





(0032-2669) 
52 0032-2669 | 5000 
16 | 20 の と 丸 直 径 190mm 全 機種 適用 
72 0032-3052* | 6.000 


1 
19 1.0 
Nm グレ Zivaaly 朋 2 の 0 の 05 の 0 ルク 
切れ味 長 持ち 
@⑧ パ ー チ クル ボー ド の 切断 に 最適 ! 14 24 10 | 15 | 20 0033-6328 | 3.500| と 同じ 
ne ( 15 | 20 0033-6329 | 3.500| の 丸 直 径 165mm 全 機種 適用 
190| 24 10 | 15 | 20 0033-6330 | 3.500| の と 刃 直径 190mm 全 機種 適用 








0 









0 
ら 
ら 
ら 
ら 






(0033-6328) 




















1 
ヽ 


N 
ロ 


H 


4 に 


* 在 庫 1 


昌 


ロ 
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別売 部 品 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 
外 径 厚 さ mm | 取付 内 委 1 
な 用 途 ーー 
主 な 用 途 人 コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
コン ピ ネ ーション チッ プ ソ ーー 一 般 木 材 用 
る て ビ 9 所 2 玩 し 「HUSmm 165 0033-2051 | 3.900| の と 刃 直径 165mm 全 機種 適用 
52 10 | 16 | 20 
190 0033-2052 3.900 
スー パー チッ プ ソ ー 一 般 木 材 用 125| 24 08 | 12 | 2o 0032-6729 4.100| の と 刃 直 径 125mm 全 機種 適用 
| レー ザー スリ ッ ト | 145 52 10 | 16 20 0033-3541 3.900| 移 と 同じ 
低 騒音 低 振動 
52 0033-3542 3.900 
2 。 の 165 10 | 16 | 20 半生 on の と 刃 直径 165mm 人 機種 
| 0033-3543 3.900| 
mm 6 20 の ご 辺 直 径 1 う 
(0033-3542) 人 0032-2441 5,.100 
リフ ォ ー ム 用 チッ プ ソ ー 加 
に 16 | 20 0032-3254 3.500| と 同じ 
少な い フー ツ 也 
チッ プ 採 用 ! 
2 “ 06 記 還 20 0037-3767 3.500| C 5MEYA.C 3605DC 
2 2 ん em 
低 洲 」 48 1.6 20 0032-3554 3.500 | の ご 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
(3 林 に れ た 釘 ・ ス テー ブル 等 を 切断 し た 場合 、 火 共 を 発生 する て と 0 
が あり ます 。 引 火 や 介 発 の 私 れ の ある 場所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 0 MS 0 の 52 AM OO et 
一 般 木材 用 24 (等 ビッチ) 1.2 | 20 0032-6250 3.600 
(標準 タイ フ ) 24 上 02 間 9 0040-2524 | 5 
(だ IT 
40 (等 ピッチ) 12 | 20 0037-3768 | 3800 5 
40 1.2 | 20 0040-2525 1.800 
42 16 | 20 0031-3495 4.200| C 5YB2.C 5YC (C 5YA.C 5YB) 
52 2 還 2 0032-8540 3.600| と 同じ 
2 16 | 20 464 56 の っ っ | O 5MEYAC 3605DC 
52 0037-3765 3.600 
52 1 証 賑 20 0033-0861 4.000| (C 5MBYA.C 5MVYA) 
C 6MBYA2.C 6MVYA2.C 6UB4.C 6SS。 
C 6MB4.C 6MEY.C 6UEY,C 18DBAL, 
C 3606DA. (C 6UBY.C 6UVY,C 6Y1. 
16 | 20 0098-7975 4.500|C 6BA3/BB3/MA/MB/MB3/MV/MV2/ 
MV3/MVY/MH/UA/UB/UB3/UV/UV2/ 
「 UV3/UH/MB2/UB2/MVH/UVH.C 6DB/ 
0 DC/DC2.C 6MBY.C 6MBYA.C 6MVYA) 
介 0031-4817 2.500 
16 肖 且 20 の ご 妨 直径 165mm 全 機種 
0032-0267 | eoo| mm 全 役 種 和 用 
C 7MB4.C 7SS (C 7BC1.C 7MA.C 7BA3. 
C 7UB4.C 7MV3.C 7UV3.C 7BB3.C 7MB/ 
16 | 20 0098-7954 4.500MB2/MB3/MV/MV2/MH/UA/UB/UB2/ 
UB3/UV/UV2/UH/MVH/UVH) 
代 0031-4818 
に es 市 詞 20 
0032-0268 
」 20 | 25.4 0031-6239 人 00 の DR 
た て びき 用 | 216 40 1.5 2 の 2 25.4 0031-0187 8.000 
23 | 25.4 0031-6240 9.900|C 12BA 
の = 計 康志 0031-6241 |10.800|C 13MA 
代 印 は ブリ スタ パッ ク 方 式 の 梱包 で す 25 | 254 0031-6242 |11.500|C 15MA 
造作 用 に 9 議 2 0031-4314 | 4.600| の こ 刃 直径 165mm 全 機種 適用 
合間 間 16 | 20 0031-4315 
留め 切り 、 仕 上 用 」 25 | 25.4 | 0098-8904 |24.200|C 15MA 
プラ スチ ッ ク 系 建材 用 380 120 1.8 2.4 | 25.4 0098-8910 28.000| C 15MA 
二 写 回 
別売 部 品 画 フッ 素 プ レー ト 田 フッ ク 


コー ド No.339188 \4,700 
適用 機種 :C 3606DA, 


コー ド No.374261 \4,500 (面取り あり ) 
適用 機種 CC 3605DA.C 3605DYA.C 5MEY 


コー ド No.339187 \3,000 [ 
適用 機種 CC 3606DA.C 3605DA.C 3605DB. 1 
a 





C 3605DC, コー ド No.375402 \4,500 (面取り な し ) C 3605DC.,C 3605DYA, 

C 18DBAL, 適用 機種 .C と 3605DAC 3605DYA。 C 3605DYB.C 18DBAL.C 6MEY. 
C 6MEY,C 6UEY. C 3605DYB.C 5MEY C 6UEY,C 5MEY.C 5REY, 

C 5MEYA C 5MEYA.CD 3605DA 











(374261) (375402) 
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集 じ ん 丸 の ご 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 


修 質 藻 業 系 サイ ディ ング 用 


剣先 丸 で コバ 欠け 激減 ! 
補修 作業 が 減ら せる ! 騒音 を 低減 ! 


[ 全 ダ イヤ ] 黒 鱗 ( ク ロ シ ャ チ )| 


っ 地 コ ー ニ ーー ] ( 注 ) 刃 数 ( ) 内 は 
新 ツ 素 コ ー テ イン グ | ダイ ヤ の チッ プ 数 で す 。 


ロ N 

















下 + ぐ ヾ ? 











適用 機種 
価格 () 内 は 旧 形 


C 4YA2.C 4YB,C 4YC, 
C 3605DYB(C 4YA1) 


C 5YB2/YCC 3605DYA 

C 3605DYBC 14DYBL 
0037-5609 113.000C 18pYBL(C syAc syB. | 
C 14DYSL2C 18DYSL) 


碑 質 窯業 系 サイ ディ ンク 用 (3 才 。 ) は タタ イヤ の チッ プ 数 で す 。 





厚 さ mm | 取付 
第 委 | 先 厚 | TI 


外科 
mm 





言 に MR: 


3) 
数 








100 0037-5608 |13.000 





125 



















































































[ 全 ダ イヤ ] ブ ラッ ク HI | 新 フ ツ ッ 素 コー ティ ング に 

より 切 粉 が 付着 し に くく 、 
新 フ 新 フッ 素 コ ー テ ィング | ティ ング | 長期 間 ス ムー ズ な 切断 が 

可能 。 低 騒音 ・ 低 振動 
外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 ee 適用 機種 
mm| 数 | 番 騙 | 丈 破 | mm AU 価格 ( ) 内 は 旧 形 
100| 10 | 。| 」』| oo L0033-6994 |13.000 全 
25| (10D) | | 0033-6995 |13.000 内 
礎 質 窯業 サ イデ ィング 用 
スー パー チッ プ ソ ー| 低落 音 ・ 低 振動 
[ 全 ダ イヤ ] ( 注 ) 刃 数 ) 内 は ダイ ヤ の チッ プ 数 で す 。 
外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 内 適用 機種 
mm| 数 | 旬 騙 | 疾 胡 | mm NO 価格 ( ) 内 は 旧 形 
80 *0033-0088 |13.000 (3 
100|,ap) | 11 | 1.6 | 20 | 0032-5682 |12.000 0 
125 0032-5683 |12.000 ム 
金属 系 サイ ディ ング 用 


(ガル バリ ウム 鋼板 の 切断 に 最適 ) 


厚 さ mm | 取付 健 
mm | 数 | 第 間 | 贅 郁 | mm 


0.8 1 1.0 
















適用 機種 
( ) 内 は 旧 形 


コー ド No. 価格 


0032-8543 
0032-8544 
0032-8545 
0033-1091 
0033-1092 












(C 3Y) 
6.400 の 
4、CD 14/18DBL、CD 3605DA 



















125| 46 | 1.0|1.2 
7.900 


1.2 1 1.4 8400 


























① 臣 業 系 サイ ディ ング 用 
② 破 質 喜 業 系 サイ ディ ング 用 


① % 





厚 さ mm | 各 付 才 
細身 厚 | 丸 先 厚 | TIm 


| 外 径 | 丸 








*0030-3193 
*0030-5464 


5,.000 


7,200 

















修 質 示 業 系 サイ ディ ング 用 


スー パー チッ プ ソ ー| レー ザー スリ ッ ト 十 軟質 特殊 樹 
脂 充 填 で 低 有 騒音 ・ 低 振動 を 実現 























外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 目 記 適用 機種 

mm| 数 欠 身 厚 | 久 先 厩 | 「nm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 

100| 16 0032-1604 | 4.100 傘 
則り 前 の 1 























硬質 窯業 系 サイ ディ ング 用 
段 付 チ サップ の 採用 で 軽 切断 を 実現 デ 
取付 人 計 適用 機種 
mm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
5 3 ゆ 0037-1216 | 3.200 和 
3 0037-1217 | 3.500 ム 


























取付 公算 
mm 


20 










mm| 数 















*0030-1720|10.000 
*O0099-8870112.000 

















216| 30 
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強化 石こう ボー ド 用 
ブラ ッ ク T 刃 厚 1.3mm の 高 骨 性 基板 で 





ーー ニー 強化 石こう ボー ド に 対応 
新 フ ッ 素 コー ティ ング | 新 フ ッ 素 コー ティ ング 

































外 径 取付 作 径 生ま 適用 機種 

mm mm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
13| 20 0033-9242 | 5.100 ⑩ 
0033-9243 | 5.900 ム 




















石こう ボー ド 用 面取り カッ タ セ ッ ト 

田 C 4YA2 用 コー ド No.0033-7880* \16,500( セ ッ ト 内 容 :①③⑦⑧) 

田 C 4YB.C 4YC 用 コー ド No.0033-7881* \17,500( セ ッ ト 内 容 :①③⑤⑥⑧) 

較 C 5YB2.C 5YC 用 コー ド No.0033-7882 \18.000( セ ッ ト 内 容 ②(④⑤(⑥⑧) 
1 カッ ト で 石こう ボー ド の 切断 と 面取り が 可能 | 初め て ご 購入 され る 場合 は 、 セ ッ ト 品 を ご 購入 


選べ る 面取り 幅 (1mm.2mm,3mm) くだ さい 。 専用 チッ プ ソ ー、 面 取り カッ タ 、 フ ラ 
フッ 素 コ ー テ ィング チッ プ ソ ー ンジ の 組合 せ 以 外 で は ご 使用 に な れ ま せん 。 














① 専 用 チッ プ ソ ー ② 面 取り カッ タ ③ 面 取り カッ タ 
(125mm 用 ) (72mm 用 ) (97mm 用 ) 


ンー 。 
トノ - ツ " 克 ク タク 































































径 厚 さ mm T 兄 、 

① | 125 *338787| 5.500 C 5YB2.C 5YC 

②| 72 22 |*338788| 6.500| 。C4YA2.C 4YB.C 4YC 

③| 97 *338789| 6.500 C 5YB2,C 5YC 

④ | 内 側 フ ラン ジ (銀色 ) コー ド No.338791 \1.100 |C 4YB.C 4YC.,C 5YB2.C 5YC 

⑤ | 内 側 フ ラン ジ ( 黒 色 ) コー ド No.338792 \1.100 C 4YA2 

⑥ | セッ トゲ ー ジ 組 ( セ ッ ト ゲ ー ジ 、 面 取り 幅 調 整 板 大 / 中 / 小 ) コー ド No.338793 \3.800 
石こう ボー ド 用 (ブラッ ク ) 







ゞ い | フッ素 コ ー テ ィング シグ ジグ ツ 当 ー ティ ング に より \ 
| フッ 素 コー ティ ング | 4 計 が 付着 し に くく 、 居間 
スム ー ズ な 切断 が 可能 

























丸 | 厚 さ mm | 陳 拓 委 | 適用 機種 

mm | 数 | 争 身 厚 | 丸 先 厚 | mm 009 価格 ( ) 内 は 旧 形 
0032-5234 
0.7 | 10 1 20 0032-5235 














































石こう ボー ド 用 

外 径 取付 作 径 基 で 適用 機種 

mm 生 UN 価格 ( ) 内 は 旧 形 
12| 2o 0032-0083 | 4.000 人 

125 0032-0084 | 4.600 と 



























キッ チン パネ ル 用 | 押し 出し 成形 セメント 板 も OK! 
コバ 欠け は バリ を 出さ ず に キレ イ に 切断 
※( ) は の 20 カ ラー 付 コン 

















外 径 取付 代筆 適用 機種 
mm mm Do 価格 ( ) 内 は 旧 形 
100 20 | 0037-1197 | 9.000 人 W 






| 0037-1198 



























マル チ 用 サイ ディ ング 用 と 樹脂 管用 を 
※( ) は @20 カ ラー 付 用 し た マル チタ イプ 


タダ イヤ モン ド 自 由 配 列 採用 


厚 さ mm | 取 人 人 
に Ne 
数 | 入 身 厚 | 妨 先 厚 | mm 由 


20 


2 ク 2 
(2007 


橋 絆 モー トル 傾斜 瑞 テー ブル 回 転 































0037-1195 | 9.000 @ 






ご | 0 | 1 も 5 














0037-1196 |10.600 ム 


* 在 庫 僅少 品 








7/ 信 び ソバ / 


コー ドレ ス に 素 と ん お K ん た 


2 ※1 | 36v の こ ご 刃 径 | 165mm | | 直角 切断 | 46x245mm 
ご コ ド レ ス 初 ガ い 』 両 傾 製 切 断 (@ ea 直角 切断 | 55x210mm 当て 板 20 | 回 下 用 計 必 還 
4y 滞 @ 持ち 運び や すい 軽 さ (10.3kg) 
様々 な 内 装 材 の 切断 が 可能 ! 2 イ トド 


@ 内 蔵 式 ツ イン LED ラ イト 指 載 





アレン 


MULTIOILT 








C3606DRB ンー ー 
と \142.500 ーー 博 
Er (XP 142 スー パー AM の 


急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 ジラ 
アア 
人 (NN) \109.000 た あみ ー の ング 
の み の 一 チ め / の / ソー 付 
電池 ・ 充 電器 別売 あり 
で W 用 NNAY 
隔 人 






















本 光ら 55 和 1165mm | 直紀 [40x182mm] 本 7 人 | ら う 5 和 1190mm | [直角 新 161x312mm ] 

間 還 還 [所 150x150mm 当て iso 店 昌 85 誠 [直入 紀 170x265mm 当て jp25 | 問 02 
@ AC100V と 同等 の 切断 性 能 _55-185mm」 @ コー ドレ ス 初 *。 両 人 斜 一 民 切 断 180 一 190mml 
@ 省 ス ペー ス で ワイ ド な 切断 @ 2 段 ペル ト 販 動 方 式 採用 で 
@ 軽量 (9.3kg) で 持ち 運び や すい コン バ パクト ボディ クラ スズ 最高 水準 の 低 騒 音 * 

@ 切断 幅 6 寸 (182mm) で 、 @ AC100V 並 み の 切断 性 能 

様々 な 内 装 材 の 切断 が 可能 e 内 蔵 式 ツイ ン 


還 LED ラ イト 搭載 





(最大 ) 
484 





(最大 ) 
415 









C 3606DRA | gg 還 還 前 


432 
(奥行 780) 
(奥行 557) 
(XP) \125,500 EE アデ 且 (XP) \155,500 ルン 
BSL 36A18x1 個 ・ ス ー パ ー チ ッ プ ソ ー 人 BSL 36A18x1 個 ・ スーパー チッ プ ソ ー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 付 プラ シン イデ ー タ ー 


















































ノ フ クア クア アア アア 
人 NN 000 休 NN 000 と シン イン テン 
スー パー チッ ソー 付 。 pe スー パー チッ プ ソ ー 付 
の み ) 著 電 池 充電 器 別 売 の み ) 著 電 池 充電 別売 ーR | 詳 沼 2 
い 業 | 肛 テー カル 宙 脂 ca い 業 | 膨 テー ブル 害 脂 SNyY 
ey(@3 賠 還 回 馬 ⑳ レク グ 9(@ 悦 還 四 贈 @⑳ 切 所 | 
の 区 | 取付 | ター ン 最大 切断 寸法 mm ( ) 内 は 当て 板 幅 回 転 数 質量 
形 名 直径 7N 穫 テー ブル の ご 妨 傾 斜 min" 了 1 充電 当たり の 作業 量 ( 目 安 ) 京 準 付属 品 
mm | mm | 角度 左 45" 0*( 直 角 ) 右 45" (回 / 分 } 
0” |30x245 46x245 15x245 45* 傾 斜 切断 直角 切断 
(直角 )|36x210(20) | 55x210(20) |20x210(20) 巾 木 (MDF) 15x90mm | フロ ア 材 (合板 ) 12xX180mm 人 ( 妨 数 60 還 
30x165 46x165 右 | 15x165 ー ド No.0032-5959 
C 3606DRB | 1e65| 20 6 4.200|10.3 ダス トバ ッ グ 、 
36x140(15) | 55x140(15) | 45" | 20x140(15) 4550 林 49950 林 ボッ クス スパ バナ (10mm)、 
ーー 46x125 堪 | 15x195 電池 カバ ー、 バ イス 組 
55x105(15) | 了 肌 証 軒 20x170(20) 
0X18 ぢ 40X182〆 右 | 35X18Z 巾 木 (MDF)9xX60mm | 6 寸 材 40xX180mm 
36x150(20) | 50x150(20) 40x150(20) チッ プ ソ ー 0 
昭二 | 間 NO) 
C 3606DRA | 5 30x127 BOD ー 200| 9 ダス トバ ッ ク 、 
約 900 本 約 200 本 2 ドウ クス スル ジョ (ON 
40x98 電池 カバ ー、 バ イス 組 
50x75(15) 
41X312 61X312 18X31 グ ワ ロ ア 材 12X808mm | 米 ツ ガ 50X800mm | チッ プ ソ ー( 丸 数 72 
41x220 61x220 量 較 | 18x220 ホル ダ 、 サ ブ テ ー ブ ル 組 、 
C 3607DRA | 190 47X185(20) 70x185(20) 45" | 24X185(20) 4 約 200 本 約 60 本 ダス トバ ッ グ 、 ノ ブ ボ ルト 、 
ボッ クス スパ ナ (10mm)、 
ー 61x170 左 | 18x260 0 0 、 
70x140(15) 31" | 24x225(20) 電池 カバ ー、 バ イス 組 





























人 @ 接 触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 規則 に 基づく 構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 

*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※2 2018 年 10 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ ス 和 卓上 スラ イド 丸 の こ ご) 

※3 2018 年 10 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (190mm コ ー ド レス 卓上 スラ イド 丸 の ご ) 騒音 値 :'SPF (2"X10「) 直 角 切 断 時 (条件 に より 異な り ま す ) 

( 注 ) 旧 上 丸 の ご 質量 表示 : 標準 付属 電池 / サ イド ハン ドル / ホ ル タ 付 。 た だ し 、 の ご 刃 / コ ー ド / バ イス / そ の 他 取 扱 説明 書記 載 の 標準 付属 品 ( サ イド ハン ドル / ホ ル タ 付 以外 ) は 除く 。 


チッ プ ソ ー は P.139 を ご 覧 くだ さい 。\ 集 じ ん 機 の 接続 方 法 は P.1 16 を ご 参照 くだ さい 。 
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7/ 信 び ソバ / 


卓上 スラ イド 丸 の ご 深 切 り タ イプ ! 1 クラ ス 上 の 切断 能力 を 発揮 する 卓上 スラ イド 丸 の こ 





の ご 妨 径 | 165mm | | 直角 切断 46x245mm | | 直角 切断 55x210mm 当て 板 20 | 用 の ご 妨 径 | 190mm | | 直角 切断 61x312mm | | 直角 切断 | 70x265mm 当て 板 25 | 話 呈 


@ 両 傾斜 八 寸 切断 で 様々 な 内 装 材 の 切断 が 可能 使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 @ 2 段 ベ ルト 駆動 方 式 採用 で クラ ス 最 高 水準 の 低 騒 音 “' 使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 
@ 持ち 運び や すい 軽 さ (10.0kg) 155ー165mm @ 内 蔵 式 ツイ ン LED ラ イト 搭載 180 一 190mm 
@ トリ ブル ベア リン グ で 高 精度 切断 @ 深 切 り 、 2 寸 材 の 切断 能力 を 発揮 

@ 2 段 ベ ルト 駆動 方 式 採用 で クラ ス 最 高 水準 の 低 騒 音 * @ 傾斜 角度 微 調整 機構 付 


側 内 間 ン LED ラ イト 搭載 四 
2 


両 傾斜 


(最大 ) 
465 
















人 人 





C 6RSHD ご C 7RSHD 「 432 
\109,000 ご イン | * 22,000 和 ン MI 
スー パー チッ プ ソ ー 付 405 ペー パー チッ シソ ー 仁 


(奥行 670) 


回 9 佑 回 較 國 還 較 @ ご 品 69(g 回 較 國 回 較 介 












最大 切断 寸法 mm ( ) 内 は 当て 板 幅 















































の と 釣 | 取 付け | ター ン 計 
形 名 。 | 直径 内径 | テー ブル の と 怒 傾 信 y | 寺 | 標準 付属 品 
mm | mm | 角度 0 (直角 ) 
30xX245 46x245 15x245 
(直角 ) |36x210(20) 55x210(20) 20x210(20) 
チッ プ ソ ー 
左右 |GO0X165 46x165 右 |15X165 2 心 ・ | ( 刃 数 60 コー ド No.0032-5959) 、 
C 6RSHD [165| 20 | 守 36x140q5) 55x140(15) 45* |20x1405) 1.050420010.0| 4 8 | ダス トバ ッ ク 、 
ボッ クス スパ ナ (10mm) 、 バ イス 組 
46x125 左 |15X195 
55X105(15) 31" |20x170(20) 単 相 
0 61x312 18x312 100 
の 47x265(25) 70x265(25) 24x265(25) ョ ミラ ンー 
( 久 数 72 コー ド No.0032-2040) 、 
C 7RSHD |igol zo | 政 1412220 61X2Z0 右 |18X2ZO 1.050|4.000|13.0| 2 心 4 | ホル ダ 、 サ ブ テ ー ブ ル 組 、 
45” |47xX185(20) 70X185(20) 45" 124x185(20) タス トバ ッ グ 、 ノブ ボル ト 、 
占 61x170 堪 |18x260 ボッ クス スパ ナ (10mm) 、 バイ ス 組 
Mi ー 70x140(⑪5) 31? |24x225(20) 
@ 接 触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 規則 に 基づく 構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 チッ プ ソ ー は P.1 39 を ご 覧 く < だ さい 。 ヽ 


注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 欧 れ が あり ます 。 
※1 202O 年 7 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (165/190mm 卓 上 スラ イド 丸 の ご ) 騒音 値 :SPF(2"X10「) 直角 切断 時 (条件 に より 異な り ま す ) 集 じ ん 機 の 接続 方 法 は P.1 16 を ご 参照 くだ さい 。 
※2 コー ド 除 く 光 償 へ くだ た 


別売 部 韻 | 卓 上 スラ イド 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 
グリ ー ン II 


切れ 味 と 精度 が イイ ! 靖 央 六 導 


段 付き チッ プ 


切 断 抵 抗 を 軽減 1 段 付き チッ プ 


段 付 き チ ッ プ に より ロウ 付け 強度 を 落と さす 切断 抵抗 を 軽減 し ます 。 
レー ザー スリ ッ ト + 軟 質 特殊 樹脂 スト レー ト レー ザー スリ ッ ト + 


切 断 精度 向 上 スリ ッ ト 軟質 特殊 樹脂 


レー ザー スリ ッ ト 十 軟質 特殊 樹脂 の 採用 に より 、 
切断 時 の 騒音 ・ 振 動 が 少な く 切 断 精度 も 向上 し まし た 。 
mm | 銅 身 厚 | 刃先 厚 mm 


新 フ ッ 素 コー ティ ング 時 


[ “ 
軽快 な 切断 新 フ ッ 素 コー ティ ング に より 、 木 材 の ヤニ や 接着 剤 が 65 0 時 
還 SN Ii 回 190 | 1.4 | 1g9 | 2o | 72 | ooas-3296 | 7000 


※1| : 当社 従来 品 ( グリー:  ※ ど : 当 社 チ ッ プ ソー (標準 付属 品 婦 
※1 : 当社 従来 品 ( グ リー ン ) と の 比較 ※2: 当 社 チ ッ プ ( 標準 付属 品 ) と の 比較 216 16 2 1 25 4 80 0033-3297 11.000 


260 旧 き 2. 25.4 90 0033-3298 | 17.500 
































人 
































モー ト | 問 還 間 交 入 昌 較 テー ノ 四 還 時 
傾斜 モー トル 傾斜 人 ブル 回 転 


主語 | カー ボン プラン No. アル 「、 ず eg / 、 ず / 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 、。 





「ーーー や =| 人 語り 7E に 新 ョ | 
卓上 スラ イド 丸 の ご 現場 作業 に 最適 寺本 合 格 呈 
の ご 妨 径 | 216mm | | 直角 切断 | 65x312mm | | 直角 切断 | 75x262mm 当て 板 30 | 肌 國 の ご 妨 径 | 216mm | | 直角 切断 | 65x312mm | | 直角 切断 | 75x262mm 当て 板 30 | 膨 


@ 軽量 14.3kg @ 高 集 じん ・ 低 騒音 87dB @ 最大 幅 1 尺 3 分 (312mm) を 一 発 切断 NII2UOEE 
e 傾斜 範囲 左 0" ご 48*、 右 0* て 5* で フロ ア 材 等 の 合わ せ 作業 に 便利 0 一 らら mm」 | 回 転 式 フ ェ ンス 付 で 安定 切断 = ー ら 9mm 
電子 制御 に よる 定 速度 切断 で 仕上 面 が 良い 




















(最大 ) 
510 


























C 8FSE (S) \109,000 565 (奥行 1.050) 
チッ プ ソ ー 付 1 
\96,000 に (SN) \103,000 
チッ プン ー 付 (奥行 985) ok 
キモ エー ルル テー ルル 樹脂 ルー モー トル テー ナル 樹脂 

回 回 園 還 回 園 @ 回 69 代 品 園 國 回 固 人 
5 ll 

の ご 妨 径 | 260mm | | 直角 切断 | 88x312mm | | 直角 切断 | 91x300mm 当て 板 不 要 | 過 E 一 の ご 妨 径 | 305mm | | 直角 切断 | 107x312mm || 直角 切断 | 120x260mm 当て 板 25 | 馬 E 一 kd 

@ 最大 幅 1 尺 3 分 (312mm) を 一 発 切断 PE @ 省 ス ペー ス 切 断 と 大 形 ベ ー ス の 採用 で 作業 性 向上 使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 

@ 電子 制御 に よる 定 速 度 切断 で 仕上 面 が 良い 


の 」 る 3。 
ぷり ツ 





両 傾 幸 


(最大 ) 
615 
(最大 ) 
724 





C 10FSH 




































































\127.000 の 宇 
020 の 人 NN (奥行 1.050) C 12RSH2 胃 
(N) \115.000 \149,000 658 (奥行 890) 
の ご 妨 別売 チッ プッ ー 付 
二 モー 『 テ ー ブ ルル 届 脂 い モーM グ テール 届 脂 
品 的 人 g 固 同 較 四則 人 W 口 約 (@ 還 還 代 四則 
の と 刃 | 取付 | ター ン 最大 切断 寸法 mm ( ) 内 は 当て 板 幅 
形 名 直径 | 穴 径 | テー ブル 傾斜 齋 準 付属 品 
mm | mm | 角度 左 45" 0*( 直 角 ) 
0 |45x912 65x312 2 の クー 
直 50x252 (30) 75x262(30) 
70X252(30) ( 久 数 BS0 コー ド No.0031-4258)、 
C 8FSE 45x220 65x220 60x220 タダ スト バッ グ 、 ホ ル ダ (B)、 バ イス 組 
細 | 50X170(30) 75x185(20) 70x170(30) ボッ クス スパ バナ (10mm) 
寺 き 65x170、75x140(20) 一 
45X312 65x312 20X312 
50x252 (30) 75x262(30) 30x252 (30) チッ プ ソ ー 
C 8FSH(S) 45x220 65x220 右 |20X220 ( 刃 数 8S0 コー ド No.0031-4258)、 
ZiDN600 75x185(20) 45* |30x170(30) ダス トバ ッ グ 、 ホ ル ダ (B) 、 
ー 65x170 左 |20X266 ボッ クス スパ ナ (10mm) 、 バ イス 組 
75X140(20) 31 "| 間 OX 上 KS) 
55x305 88x312 30x305 
60xX290(10) 91X300 35x290(10) チッ プ ソ ー 
C 10FSH ' m |55x218 88x218 右 |30x218 ( 丸 数 90 コー ド No.0032-1389) 、 
60x200 (10) 91x20010) 45" |35x200①0) ダス トバ ッ グ 、 ボ ックス スパ ナ (10mm)、 
了 88x165 左 |3Q0X260 バイ ス 組 、 ホ ル ダ (B) 
91X150(10) 旨 唱 細 3③ ら < の 48(10) 
0′ 0208I ウ 07XG12 45x312 
(直角 ) | 75X260(25) 120x260(25) 50x260(25) チッ プ ソ ー 
左右 | 左 | /0X220 107x220 右 145xX220 ee ( 丸 数 90 コー ド No.0030-1721)、 
C 12RSH2 45* | 45* |75x180(25) |120X180(25) 45* |50x180(25) 2 必 ・ 人 5| 令 ス トバ ッ グ 、 ス パナ (17mm)、 
右 |/0xX265 右 |107x170 左 |45X265 バイ ス 組 、 ホ ル ダ (B) 
31” 呈 %220@ 5/′ 剖 中 02825) 加 | 31 二 0222025) 
@ 接 触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 規則 に 基づく 構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 





注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 奴 れ が あり ます 。※ コ ー ド 除く 
チッ プ ソ ー は P.139 を ご 覧 くだ さい 。\、 集 じん 機 の 接続 方 法 は P.1 16 を ご 参照 くだ さい 。 





13/ 





7/ 信 び 人 バ / 


提 上 丸 の こ 


レー ザー マー カ 付 で 墨 線 合 わせ が 簡単 ! 飾り 縁 凹 凸 材 の 切断 に 便利 。 (C 7FCH) 


接触 予防 装置 
型式 検定 台 格 品 





の ご 刃 径 | 190mm | | 直角 切断 | 50x105mm 使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 
180 一 190mm 


直角 切断 | 61x70mm 当て 板 20 
@ 105mm 幅 間 柱 の 一 発 切断 可能 
@ アル ミダ イカ スト ベー ス て で 高 精度 切断 
@ 両 傾斜 切断 で 作業 効率 向上 












ke 
NNAY 
両 傾 幸 






プ 
ー リグ 
と 
まあ 


\64,800 際 : 
の と ご 妨 別 売 と 





ノ 420 

=H 日 選 ーー ンー ( 尋 行 550) 
樹脂 

ボディ 


ロ I⑳(@ は 較 還 四 


の ご 妨 径 | 216mm | | 直角 切断 | 60x115mm 
@ (角度 〉 十 (傾斜 〉 の 複合 切断 で 配付 垂木 加工 が 可能 


使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 重 43 


ど 10-16mm 





C 8FC 
\62,700 

メメ ツー 人 

(N) \53,900 


の ご 刃 別売 


EN テル 樹脂 
回 (@ 国 





ピーン ら 
(奥行 330) 














の こ ご 丸 径 | 190mm | | 直角 切断 | 50x105mm 
直角 切断 | 61X70mm 当て 板 20 

@ 105mm 幅 間 柱 の 一 発 切断 可能 

@ アル ミダ イカ スト ベー ス て で 高 精度 切断 

@ 両 傾斜 切断 で 作業 効率 向上 


使用 可能 丸 の こ 刃 外 径 重 81 


180 一 190mm 





C 7FCH 


\/2,000 
スー パー チッ プ ソ ー 付 
(奥行 550) 
が モ -NI テ カル 樹脂 
の こ ご 妨 径 | 380mm | | 直角 切断 | 122x185mm 使用 可能 丸 の こ 丸 外 径 
360-380mm 


直角 切断 | 45x240mm 当て 板 70 





め 、 
C 15FC* RNN 
\142,000 
チッ アソ ー 付 


* 在 庫 僅少 品 


CE-M テル 樹脂 
回 (@ 較 





別売 部 品 | バイ ス (B) 組 
C 15FC 用 縦 パ バイ ス コー ド No.303446 \3,100 











































































































































ーー 2 装置 マ 昌広 い テ ー ブ ル 、 頑 丈 な 脚 回 
テー ブル 丸 の こ ご 2 和 呈 ベン チ 丸 の ご 四 な い テ 頑丈 な 脚 回 り 接触 予 
の ご 妨 径 | 255mm | | 切込み 深 さ | 70mm 44 の ご 丸 径 | 255mm | | 切込み 深 さ | 92mm 0 イーー- ) 44 
@ 865mm の 幅広 テー ブル 9 折り た た み 式 脚 の 採用 で 運搬 が 容易 | 一 
@ ミゾ 切り カッ タ 取 付 可 (3.5 こ 12mm) [ 
C 10FD3 *\217.000 
| ナタ シア ツー 何 
C 10FE \aso,7oo に 人 (E) \218,000 
チッ プ ソ ー 付 ※ ス タン ド は 列 品 で す 。 ーー「」 還 ーー ー チッ プ ソ ー 付 ・S3P 可 倒 式 ブラ ク 付 縛 請 
(N) \72,900 コー ド No.314323 シン 邊 | (N) \207,000 の 
の ご 刃 別売 \8,400 か の ご 刃 別売 あ 、) 
me 』 』 ) 折り た た み 時 
1 和 @【@⑨ 875、 「 。 の 状態 
の と ど 刃 | 取付 け | 志 6 
形 名 直径 | 穴 径 5 ー] 電源 | 硬 罰 | 回 暫 数 | 買 量 」 コー ド 準 付属 上 
12 本 還 39 ダス トバ ッ グ 、 ボ ックス スパ ナ (10mm) 
C 7FC 190| 20 奉 創 12 1.050| 4.000 | 7.8|2 心 51 つ の ^ の 0 
105 0 プレ ー ト (B) 、 バ イス 組 
1 っ 織 38 チッ プ ソ ー ( 叉 数 72 コー ド No.0032-2040) 、 
C7FCH |190| 20 合 創 12 1.050| 4.000 | 8.0|2 心 5| ダス トバ ッ グ 、 ボ ックス スバ ナ (10mm) 、 
105| 70 二 プレ ー ト (B) 、 バ イス 組 
60 ー 45 、。 | チッ プ ソ ー ( 丸 数 80 コー ド No.0031-4258) 、 
C 8FC 216 | 25.4 本 1.050| 4900 | 8.2|2025| な スト バッ グ ポッ クス スパ ナ 、 バ イス 組 
122 (右側 ) _ | っ チッ プ ソ ー( 丸 数 110 コー ド No.0098-8904)、 
C15FC |380|25.4 95 (左側 ) 1.330| 3.400 |22.8|2 心 ・5 | ダス トバ ッ グ 、 ボ ックス スバ ナ (17mm) 、 
185 | 一 | 139 バイ ス 組 、 片 ロス パナ (13mm) 
の と 刃 | 取付 け 本 5 
形 名 上 人 45* テー ブル 寸法 mm ml 回 / 多 標準 付属 品 
幅 B65x 長 さ 500 マイ ター ケー ジ 、 楼 拠 き 定規 、 過 ロス パナ (22mm) 
坪 四 oo 由 1 タ ダー クー 定規 、 mm) 、 
C 10FE IE 5 | サフ テー ブル な し 494x500) 3 心 "2| 布 ロス パナ (23x26mm)、 接触 予防 装置 
切 くず 排出 用 ダク ト 、 セ ッ ト プ レー ト 
C 10FD3 の の 幅 830x 長 さ 700x ai-5| チッ プ ソ ー( 叉 数 72 コー ド No.0031-4874)、 
C 10FD3(E) テー ブル 高 さ 720 接触 予防 装置 、 縦 挽き 定規 、 片 ロス パナ 、 ボ ックス スパ ナ 
信 接 触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 規則 に 基づく 構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 





注 ) 電子 制 御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 堆 れ が あり ます 。 


※ 右 52" の み 


チッ プ ソ ー は P.139 を ご 覧 くだ さい 。\ 


集 じ ん 機 の 接続 方 法 は P.1 16 を ご 参照 くだ さい 。 


集 じ ん 機 
取付 可 


スピ ンド ル 
ロッ ク 付 





モー ト | 問 還 凍 交 入 昌 較 テー ノ 四半 
傾斜 モー トル 傾斜 人 ブル 回 転 








) 1 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 
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別売 部 品 卓上 スラ イド 丸 の こ ・ 卓 上 丸 の こ ・ テ ー ブ ル 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 
本 外 径 取付 穴 径 の 
主 な 用 途 9 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
グリ ー ン II 集成 材 / 一 般 木 材 用 
断 フ ッ 素 コ ー テ ィング | 頂 合 レー ザー スリ ッ ト | 8 C 6RSHD.C 3606DRA.C 3606DRB, 
165 20 | 0033-3295 (C 6RSB.C 6RSH.C 6RSHC) 
@ 新 フッ 素 コ ー テ ィング で 木材 の ヤニ や 接着 剤 
が 付着 し に くく 抵抗 の 少な い 軽快 な 切断 。 
@ 捜 合 レ ー ザ ー ス リッ ト 丁 軟質 特殊 樹脂 の 採用 で C 7FC.C 7FCH.C 7RSHD.C 3607DRA. 
切断 時 の 騒音 ・ 振 動 が 少な く 切断 精度 も 向上 。 190 0033-3296 (⑥8 上 EGGSB の IEGEIGBZIESEI ウ : 
人 @ 段 付き チッ プ で ロウ 付け C 7RSB.C 7RSH.C 7RSC.C 7RSHC) 
強度 を 落と さ ず 
切断 抵抗 を 軽減 。 
216 0033-3297 C 8FSH.C 8FSE.,(C 8FB2.C 8FSB) 
Y 
EE 計 260 0033-3298 C 10FSH 
(0033-3296) 
mm ンク 二 ee C 6RSHD.C 3606DRA.C 3606DRB. 
(C 6RSB.C 6RSH.C 6RSHC) 
レー ザー スリ ッ ト + 軟 質 特 殊 樹脂 の 採用 で 
NVP C 7FC.C 7FCH.C 7RSHD.C 3607DRA. 
心地 よい 作業 。 C 7RSB.C 7RSH.C 7RSC.C 7RSHC) 
低 振動 
軽快 な 切れ 味 。 (C 8FB2.C 8FSB) 
260 0032-2042 C 10FSH 
よこ びき 留め 切り 兼用 C 7FC.C 7FCH.C 7RSHD.C 3607DRA. 
190| 72| 14 | 20 20 | 0031-4257 | 5.200 | (C 7FSB.C 7FSB2.C 7FSH.C 7FSH2. 
C 7RSB.C 7RSH.C 7RS.C 7RSHC) 
0031-4259 C 8FSH.C 8FC.C 8FSE. 
0031-6036 
C 10FSH.(C 10FSA) 
0031-7817 
0032-1389 C 10FSH 
0030-5546 | 17.500 | 12nsH2 (C 12LCH.C 12LDH. 
0031-0875 | 2000o 1C 12FS,C 12FSAC 12RSH) 
留め 切り 
仕上 用 0030-1721 (C 12FA,C 12LCHL.C 12LDH) 
0098-8904 
C 15FC,(C 15FB) 
0031-0423 
ac アル 
人間 ピ C 6RSHD.C 3606DRA.C 3606DRB, 
アル ミサ ッ シ 用 160 回 1.2 1.8 20 | OOSPHCCN | GOGO | 0 SEA 35NdHe の 
1 C 7FC.C 7FCH.C 7RSHD.C 3607DRA. 
185 14 | 20 20 | 0032-6742 | 8.100 | (C 7FSB.C 7FSB2.C 7FSH.C 7FSH2. 
C 7RSB.C 7RSH.C 7RSC.C 7RSHC) 
216 1.4 | 20 25.4 | 0032-6743 C 8FC,C 8FSH.C 8FSE.(C 8FB2.C 8FSB) 
260 1.6 | 22 25.4 | 0032-6744 C 10FSH 
罰 5 本 ググ GL2E 代 提 及 (6125 の OI 必 本 eS の 
3095 0030-9418 | 19.000 1 で 12LCHC 12LbH.C 12RsSH) 
380 24 0030-7858 | 24.200 |C 15FC.(C 15FB) 
プラ スチ ッ ク 系 建材 用 380 1120| 1.8 2.4 25.4 |*0098-8910 | 28.000 |C 15FC,(C 15FB) 
別売 部 上 曲 ベン チ 丸 の こ ・ テ ー ブ ル 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 
外 径 厚 さ mm 取付 穴 径 
な 用 途 ー 
主 な 用 途 人 6 コー ド No. 価格 適用 機種 
0032-0458| 7.500 
一 京 準 タ イプ 255 25.4 C 10FD3.C 10FE 











* 在 庫 僅少 品 





139 








7/ 信 び 人 7 


旧 上 丸 の こ と 木工 用 集 じ ん 機 RW 120(P.119) の 接続 方 法 


RW 120 形 接続 用 部 品 


セッ ト 品 
(①<⑥ ま で の セッ ト 


①⑪ ホ ー ス 


川 二 めい ド 


適用 機種 


⑨ ホ ー ス ( ) 内 は 旧 形 





の 100 


① 


RW 120 形 
本 体 付属 ホー ス 





100 





307122 


306049 


305449 |312812 


(6RSHD.C 7FCHC 7RSHD.C 6FC. 


305451 C8FSHC 10FSHC 12RSH2C 1OFDS 








9.000 


440 


C 3606DRAC 3606DRBC 3607DR 
(C 6RSHC 6RSHC.C 6RSBC 7RSH C 7RSHC, 
C7RSCC 7FSB.C 7RSBC 7FSHC 7FSB2. 


6.300 





307123 
9,.400 


306049 
440 


C7FSH2C 8FSBC 10FSAC 12LCHC 12LDH, 
C 12FSAC 12FAC 12RSHC 15FB) 


(C 8FB2) 


305451 
6.300 


305505 
630 





307124 





306049 


305452 305654| 15FcC 10FE 














10.000 


440 

















6.600 7a0| (C 12FS) 
※ C10 FE に 接続 する 際 は 付 





※ に 接続 する 際 は 付属 の 切り くす 排出 用 ダク ト を ご 使用 くだ さい 。 












接触 予防 装置 





形 名 コー ド N0. 





適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 





丸 の こ ベン チ ス タン ド 
の こ 身 の 寸法 
導 」 放 容 破 さ |AlB|C 


コー ド No.| 価格 





PS15-BS2 


丸 の こ を 定置 用 と し て お 使い に な る と き は 、 

安全 の た め 必 ず 反 発 予防 装置 お よび 接触 予 

防 装置 を セッ ト し て ご 使用 くだ さい 。 な お 、 

接触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 規則 に 基づく 

構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 

* 丸 の こ ベ ンチ スタ ンド に は 接触 予防 装置 が 
つい て お り ま す 。 接 触 予防 装置 を お 持ち で 
な い 方 に は 別売 と し て 用 意 し て いま す 。 





PS7-BS3 5149-921 


1.45mm 


3 10.800 以下 


S40 


400|240 


C 6MBYA2.C 6MVYA2.C 6MEY,C 6UEY,C 6MB4, 
C 6SS,C 7MB4,.C 7SS,(*C 5MBYA,*C 5MVYA, 

C 6B2.C 6BE2.C 6BA2.C 6BA3,.C 6BB2.C 6BB3, 
C 6BH.C 6BJ,C 6MA,C 6MB,C 6MB2.C 6MB3, 

C 6MBY,C 6MBYA,C 6MH,C 6MV,C 6MV2, 

C 6MVS.C 6MVH,C 6MVY,C 6MVYA,C 6UA, 

C 6UB.C 6UB2.C 6UBS,C 6UB4.C 6UH,C 6UV, 
C 6UV2,.C 6UVS3,C 6UVH,C 6UBY,C 6UVY, 

C 7B2.C 7BE2.C 7BA2.C 7BAS.C 7BB2, 

C 7BB3.C 7BH,C 7BJ,C 7MA,C 7MB,C 7MB2, 

C 7MBS3.C 7MHC 7MVC 7MV2.C 7MVS3, 

C 7MVHLC 7UA,C 7UB,C 7UB2.C 7UB3, 

C 7UB4.C 7UH.C 7UV,.C 7UV2.C 7UVS3,.C 7UVH) 


957673|3.800 





* 丸 の こ を ベン チ ス タン ド で 使用 する 場合 は 
安全 規格 上 ブレ ー キ 付 丸 の こ を ご 使用 くだ 


PS15-BS2 





5149-9254 


1.8mm 


21.600 以下 








400 


550|400 








957378|4.700| C 15MA 











さい 。 


画 ホル ダ 
コー ド No.376730 
\/20 


画 サブ テー ブル 組 
コー ド No.333230 
\1.300 

(※ 右 記 の ホル タダ 、 
ノブ ボル ト は 
含ん で お り ま せん 。 ) 


適用 機種 C 65RSHD、C 3606DRB、C 3606DRA(I 旧 形 C 6RSH、C 6RSHC、 









コー ド No. | 
991231 





ら 200 C 10FD3 An ) 





* 旧 形 C 5MVYA、C 5MBYA を ベン チ ス タン ド に 取付 ける 時 は 外 径 155mm 以 上 の 刃物 を ご 使用 くだ さい 。 


画 ノ ブ ボ ルト 
コー ド No.998879 


\160 


製品 本 体 に ホル ダ を 固定 する 
た め に 必要 。 


C 6RSB) 





最大 溝 深 さ 45mm 


画 集 じ ん アダ プ タ セ ッ ト 
コー ド No.0032-3720 \1,.000 


C 5MR 
( 旧 形 C 5MB,C 5UB) 用 


マル チ 集 じん アダ プ タ 
と の 併用 で 作業 に 合わ | マル チ 集 じん 


せ て ホー ス の お 変 | アダ ブタ 
本 0 (他社 集 じん 機 接続 可能 


タク トド アタ ブタ 
( 集 じ ん 機 接続 用 ) 





画 卓上 丸 の ご 用 補助 ロー ラ 


最大 荷重 : 


150kg 


(卓上 丸 の こ ご 全 機種 適用 ) 












































































































男 リア テー ブル セッ ト 溝 幅 6 こ 46mm (3mm と び ) 
種類 コー ド No. | 価格 | 適用 機種 
12mm 幅 314855 | 34.600 
組 カッ タタ 用 
刃 口 板 C 10FE 
4 314325 0 
ご 使用 くだ さい 
21mm 幅 |*305436| 43.000 0030-9450 
46mm 路 |*305437 | 57.300 |(H 形 0031-4724 
コー ド No. 価格 適用 機種 46mm 幅 C 12FS) 
991238 | 19.300 |C 10FD3 (合板 用 ) “06311 | 64500 
画 ダス トバ ッ グ 画 押し 棒 (小さ な 材料 切断 時 便利 で す ) 
コー ド N0. 適用 機種 コー ド No. 適用 機種 
314867 | 5.900 |C 10FD3 314324 920 C 10FE 
別売 部 品 九 の こ 丸 一覧 
低音 チッ プ ソ ー スー パー ポリ ネッ ト 
(10 枚 入り ) 
外 径 適用 機 竹 外 径 取付 穴 径 レ 家 適 用 機 
mm | 数 価格 ( ) 内 は 旧 形 me | 休 | la NO ( ) 内 は 旧 形 
255 C 10FD3 112 | 一 | 19 | 0093-9327 (C 4) 
335 * 在庫 僅少 品 
C 15MA/FC(C 15FB) 














チェ ン オ イル 
自動 給油 方 式 





主 証 | カー ボン プラン No. チル 「、 ず eg / 、 ず / 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





チェ ン ソ ー 


ラン ガイ ド バ ー 長 さ EE 一 
MULTI VOLT 300mm 


@ ソー チェ ン 調 整 が ツー ルレ ス 
@ オイ ル 残 量 が 見 や すい LED ラ イト 付 タ ンク 点検 窓 (特許 ) 
@ 便利 な 収納 式 フ ッ ク 256 ヽ 」 
2 ' 


CS 3630DA 


アデ 馴 (2XP) \90,000 
義介 BSL 36A18x2 個 
介 央 名 充電 舌 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


デ 台 (XP) \66,.500 
UTE BSL 36A18x1 個 0 * mesa 
7 仙人 速 去 電器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 0 


本 体 | (NN) \42,400 
の み | 其 電 池 ・ 充 電器 別売 
- テ 上 』 区 / ーー る 人 と 2 
ー = 「 旬 各 ER も 衝 3 坦 務 し ーー Sa こみ ンジ の ーー て 
IMIULTI VOLT 300mm ea | 350mm | 


@ 高 ト ルク モー ター で パワ フル 切断 @ 高 ト ルク モー ター で パワ フル 切断 
@ ブラ シレ スモ ー タ ー で 高 効率 ・ 長 寿命 を 実現 @ プラ シレ スモ ー タ ー で 高 効率 ・ 長 寿命 を 実現 
@ ソー チェ エン 交換 ・ 調 整 が ツー ル ンス へ 語 @ ソー チェ エン 交換 ・ 調整 が ツー ルレ ス 

































@ 低 振 動 214 @ 低 抜 動 214 

人 2 
3 り | Gy 』 
CS 3630DB CS 3635DB 








テテ 華 (XP) \61.800 


アノン 
BSL 36A18x1 個 
人 生計 夫 電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 人 ) 付 


(NN) \42,000 
蓄電 池 ・ 充 電器 別売 


の フラ シン イデー ター 
し zu ンク オッ フン クン 


華 (XP) \63,800 


BSL 36A18x1 個 ms。。 ば 
回 人 人 涼 充電 話 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 ー 
本 体 (NN) \44,000 
の み 


菩 電 池 ・ 充 電器 別売 








の プラ シン イデ ー タ ー 
し 2 導 cu の グー イン ーー ン ン / 


































































































































EE 
@ ハイ パワ ー モ ー タ ー 措 載 で 作業 効率 アッ プ @ バラ ンス と 取り 回 し の 良い 縦 置き モー ター タイ プ 
@ ソー チェ ン 交 換 、 調 整 が ツー ルレ ス @ ハイ パワ ー モ ー タ ー 搭 載 で 作業 効率 アッ プ テー 
CS 30SB @ ソー チェ ン 交 換 、 調 整 が ツー ルレ ス 2014 年 
人 @ ソノ トス ター ト iF デ ザイ ン 賢 bei。 昔 
\20,200 過 負 荷 保護 付 
\22,600 | SN ' \25,900 1 | 
CS 40SB OS _ | CS 40Y (CS 35Y) 
に ア | 樹脂 9 
Y24.600 中 |)s200 品 ( 信 馬 
の ガイ ド バ ー 長 さ 切断 部 6 量 1 充電 当たり の 作業 量 Ss き 
i mm | チェ ン 形 式 | チェ ン オ イル タン ク 容 量 mL | F 呈 の 式 | kg (目安 準 付属 品 
約 190 カ ッ ト (BSL 36A18 使 用 時 ) チェ ン ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ 、 ソ ー チ ェ ン 、 
CS 3630DA 300 91PX-4S5E 80 自動 49 ※ 杉 角材 50x50mm、 条 件 に より 異な り ま す 。 | ガイ ド バ ー、 チ ェ ン オイ ル 、 電 池 カ バー 
吐出 量 
CS 3630DB」 300 」90PX-45E 0 由 S 4.5 | 約 400 カ ッ ト (BSL 36A18 使 用 時 ) | チェ ン ケ ー ス 、 ソ ー チ ェ ン 、 ガ イド バー、 
CS 3635DB 350 90PX-52 ヒ 100 4.6 | ※ 杉 角材 50x50mm、 条 件 に より 異な り ま す 。 チェ ン オ イル 、 電 池 カ バー 
2 ガイ ド バ ー 長 さ チェ ン オ イル | 給油 電源 電流 | 消費 電力 | チェ ンス ピー ド | 質量 | コー ド 
CS 30SB 300 91PX-45E 200 13.5{810) 
CS 35SB 350 91PX-52E 200 13.5{810) ソー チェ ン ( 本 体 装着 ) 、 
CS 35Y 350 |91PX(91VG) -52E 150 14.5{870 2 心 ・5 | チェ ン オ イル 、 チ ェ ン ケー ス 、 
CS 40SB 400 91PX-57E 200 100115.0| 1.430 | 13.518101 | 47 ガイ ド バ ー( 本 体 装 着 ) 
CS 40Y 400 |91PX(91VG) -57E 150 100115.0| 1.430 | 14.5{870} | 5.5 
別売 部 呈 コー ドレ スチ ェ ン ソー・ 電 気 チ ェ ン ソー 
形 名 チェ ン 形 式 IODIEA2 た ガイ ド バ ー 長 さ コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
90PX (90SG) -45E/90PX-45E | 3/8 イ ンチ | 300mm(12 イ ンチ ) | 0033-1680 |2.800 CS 3630DB 還 カ や すり 
5 R CS 3630DA、CS 30SB、 
91PX(91VG) -45E 3/8 イ ンチ | 300mm(12 イ ンチ ) | 0031-7265 |2.200 (CS 28、CS 36DL) 4mm(5/32 イ ンチ ) 
イー チエ ン [90PX(908G) -52E/90PX-52E | 378 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) 10033-1681 13.000 CS 3635DB 0 
91PX (91VG) -52E 3/8 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) |0031-7266 |2.700| CS 35SB、CS 35Y(CS 35、CS 35B) 
91PX (91VG) -57E 3/8 イ ンチ | 400mm(16 イ ンチ ) |0068-1260 |2.900 CS 40SB、CS 40Y 
R _ CS 3630DA、CS 30SB、 田丸 や すり 
有 91F45E 3/8 イ ンチ | 300mm (12 イ ンチ ) | 0060-1522 |4.400 (CS 28、CS 36DD 2 ウン 
中 91F52E 3/8 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) |0060-1523 |4.700| CS 35SB、CS 35Y、(CS 35、CS 35B) | コー ド No.681413 
91F57E 3/8 イ ンチ | 400mm (16 イ ンチ ) |0060-1524 |5.400 CS 40SB、CS 40Y \590 


























*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
( 旧 形 ) エン ジン チェ ン ソ ー の ソー チェ ン ・ デ プス ゲー ジジ ョ イン タ は P.217 を ご 覧 くだ さい 。 1 41 





たび 7 


ンク グ テ 
MULTI VOLT 


@ 14.4V と 18V リ チ ウム イオ ン 電 池 が 


どちら で も 使用 可能 


CN 18DSL 


= 蘭 (LXPK) \75,000 
5.0Ah BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


NN) \44.7 
NN AU 


回 還 





と 4 
MULTI VO 








*1 選定 





を Tv 4 ん 。 
@ 14.4V と 18V リ チ ウム イオ ン 電 池 が 
どちら で も 使用 可能 











CN 14DSL 
6.0 (LYPK) \71,200 


BSL 1460X1 個 
部 速 充 電 叶 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


民 [ 」 馬 





| コー ドレ ス 公 





CE 18DSL 
(LXPK) \71.000 


アレ ンー 
きす BSL 36A18x1 個 
人 千 肖 電器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


OM 





口 還 
ポ ボディ 


ング テ 
MULTI VOLT 


@ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 電池 が 
どちら で も 使用 可能 













*1 包 國 








アノン ) 52 リ 
MULTIOLT 


CE 14DSL “ 
(LYPK) \67,200 


BSL 1460x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 


* ネ 1 





円 較 
ug9 ※ 和 在庫 僅少 品 





形 名 


切断 能力 
mm 


スト ロー ク 数 | 切断 溝 幅 
min~ 回 / 多 | mm 


量 | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 5 
Kg 軟鋼 板 (SPCC) 板 厚 1.6mm 示 ロロ 





CN 18DSL 軟鋼 板 、 非 鉄 金属 板 : 1.6、 ス テン レス 板 : 1.2 
CN 14DSL 軟鋼 板 、 非 鉄 金 属 板 : 1.6、 ス テン レス 板 : 1.2 
CE 18DSL 


最小 切断 半径 : 40 





最小 切断 半径 : 40 
軟鋼 板 、 非 鉄 金 必 板 : 1.6、 ス テン レス 板 : 1.2 


2.500 ら 


5,300 = 


2 1 5.0Ah(MV) 約 21m 
6.0Ah 約 25m 


6.0Ah 約 20m 





六角 棒 ス パナ (2.5mm・4mm)、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 


2.2 [5.0Ah(MV) | 約 53m | シッ ク ネ ス ゲー ジ 、 六 角 棒 スパ ナ (3mm)、 





CE 14DSL 





軟鋼 板 、 非 鉄 金属 板 : 1.6、 ス テン レス 板 : 1.2 





5,.000 = 








る | 6.0Ah 約 51m | ケー ス 、 電 池 カ バー 





ニブ ラ 鋼板 ・ ス テン レス の 切断 ・ 窓 抜き 作業 に ! 
































リン スン スン 



































) 21 ) 21 
@ 低 騒 音 /7dB 1 @ ステ ン レ ス を @ 切断 スピ ー ド が 速い 
・ 簡単 に 切断 rr @ スロ ー ア ウェ イブ レー ド 採 用 
シコ ーー | 
「 ーー 250 | 
CN 16SA 9 CN 60 2ze 上 CE 16SA 「!9 
\ う 3298,.000 \39,700 1 
3 回 要 
Leap 回 
- 切断 能力 電源 | 電流 | 消費 電力 | スト ロー ク 2 数 | 質量 | コー ド SER 
P 雪 ヽ ーー 昌 ・ 
CNT6SNIMNES00 422 | 400 | 2.300 | 1.6 | 2 心 ・2.5 | 六角 棒 ス パナ (2.5・4mm) (ポン チ 締 付け 用 ) 
“ 単 相 100 大 角 析 スパ ナ (4mm) 、 両 ロス パナ (17x19mm) サポータ 
CN 60 し WT 14.0 | 1.330 | 720 | 8.5| 3 心 ・25 | ルク スリ サ 、 つ は 付 サイ ド ハ ン ドル 、 油 き し ( 技 油 12006 入 り )、 
連 還 M10X20 ボ ルト 、 ス プリ ング ワッ シャ 
6 上 ほ 06SA NN 単 相 100| 42 | 400| 4700 | 17|2 心 ・2.5 | シッ ク ネ ス ゲー ジ 、 六 角 棒 スパ ナ (3mm) 





























別売 部 癌 コー ドレ スニ ブラ ・ ニ ブラ 


別売 部 昌 コー ドレ スシ ャ ー・ ハ ンド シャ 


















































































































CN 14DSL・CN 18DSL・ の 2 半 CE 14DSL・CE 18DSL・ の 
本 5 1 」 ステ ー シ ョ ナ ル 
Ne 証 ブレ ー ド we/ 間 
且 Ne 二 ヾ ぐ ヽ や 
zx アー べ を の る み デー 
切断 能力 mm ポン チ ダイ ス (* ね じ 付 ) 適用 機種 切断 能力 mm | ステ ー シ ョ ナ ル ブ レ ー ド 適用 機種 
鋼板 | ステ ン レ ス | コード No. ( ) 内 は 旧 形 鋼板 | ステンレス | コー ド No. | 価格 | コー ド No. ( ) 内 は 旧 形 
CN 14DSL・CN 18DSL・ CE 14DSL・CE 18DSL・ 
1.6 1.2 998030 *998039 | 2.300 CN 16SA(CN 16) 1.6 998001 920 | 998000 900 CE 16SA(CE 16) 
203 2 943278 **※983912 (CN 23) 2I0 943220 | 1.400 | 943216 (CE 20) 
と の と まで 1 94337 1 *943390 | 2.100 (CN 32) 2.9 2.3 943330 | 1.600 | 943327 (CE 29) 
4.5 3.0 |984480 | 5.400 ー ー (CN 45) @ 打 抜 油 (19 缶 入 ) コー ド No.984521 \2,400 
6.0 4.0 984540 | 5.600 984541 | 16.200 CN 60 ⑯ コス モモ リブ デン グリ ー ス No.2(2.5kg 缶 入 ) コ ー ド No.317261 \16,200 (CN 45、CN 60 用 ) 











*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


還 二 1 ニ 】 
1 42 二 重 絶 緑 ライ ト 付 棚 信 フレ ー キ 付 無 邊 変速 下 四 格 用 ホテ ィ 
ホテ ィ 





@ 給油 装置 (連続 切断 時 に 使用 ) コー ド No.984522 \7,800 (CN 45、CN 60 用 ) 


* 在 庫 僅少 品 
| 目 サイ ド ハ ン ドル 





か ee 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 克 「/ 拓 ワ 大 / 
3 に 付 コー ドレ ス R 才 位 o の 軸 


田 圧着 オス ダイ ス ・ メ スタ ダ イス 












































圧着 範囲 
| 18v | 14-250mm:“ 電線 コネ クタ の 圧着 オス タイ ス や クジ 2 
者 呼び (mm? コー ド No. / 価格 コー ド No. / 価格 
@ クラ ス 最 速 ““^ の 圧着 時 間 ? 14 圧着 オス ダイ ス (C14 一 22) 、 
く コン パク ト ボディ で 人 快 導 業 22 372232 / 8.900 0 0 
人 宮 な 作業 時 60 _372233 /ao00 圧着 メス ダイ ス (D60 一 70) 
70 372237 / 17.800 
| 80 圧着 メス タダ イス (D80 一 100) 
VC 18DBL 100 圧着 オス ダイ ス (C80 一 150) 372238 / 17.800 
1 縛 還 還 | 372234 / 8.900 メス ダイ ス (D150 
クー KEY 000 150 372239 / 17 800 
メ ー 
放電 束 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ケー ス 付 200 」 圧着 メス ダイ ス (D200) 
の 業 問 | ブラン ン テー ブー (① 圧 次 2 中 0290 の ベイ 1 ソ 800 
: ポポ ノン クン | 着 メス ダイ ス (D250 
こ 人 250 372241 / 17.800 





圧着 時 間 秒 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 






















































































































































形 名 2 圧着 端子 圧着 端子 標準 付属 品 
14mm* |150mm*I250mm2 ※4| 14mm^ |150mm*I250mm: 
VC 18DBL | 銅 線 用 裸 圧着 端子 お よび スリ ー ブ 14~250| 約 4 秒 | 約 9 秒 | 約 10 秒 |122| 4.2 約 770 回 約 179 回 約 134 回 | 圧着 ダイ ス セ ッ ト ( オ ス ダ イ ス X4 個 、 メ ス ダ イ ス X6 個 )、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
T 型 コネ クタ と 電線 の 組合 わせ 表 Err - 
人柄 | 。 | 。。 | 。。 列 売 部 品 コー ドレ ス 圧 着 機 
本 線 mm)。16)(o20)(o26)| 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 。 画 圧縮 ヘッ ド ・T 型 コネ クタ 用 ダイ ス 較 スチ ー ル ケー ス 
(mm7 (圧縮 ヘッ ド に セッ ト し て 使用 ) (VC 18DBL 専用 ) 
14 20 | 20 | 20 | 26 | 44 | 一 | 一 | 一 | 一 
22 2 23 に 光生 析 あ 耳 科 2 ポラ | ポニ ③ ④ の ⑤ 
38 44144144|eoleoleol7e| -|- \ 放 
60 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 122 | - 部 品名 コー ド NG_| 価格 
100 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 154 | 190 | 240  、③ 圧 縮 ヘ ッ ド (TH240) | T 型 コネ クタ Tー20-Tー-240 | 372231 | 82.000 
150 154 | 154 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 一 品名 用 コネ クタ 適用 電線 | No | 価 和 
2 の te0AI29DIRU PS T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 20) T-20 372248 | 17.800 
= 立 R ロ ー に T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 26) T-26 372249 | 17.800 
別売 部 品 ドレ ス 圧 着 後 T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 44) Tー44 372250 | 17,.800 
田 ケー ブル カッ タ ヘ ッ ド T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 60) T-60 372251 | 17.800 
部 品名 能力 コー ド No.| 価格 T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 76) T-76 | 61-76 | 372252 | 17.800 
ケー ブル カッ タ ヘ ッ ド | _600V CV 500mm" 単 心 ( ぁ 38mm) T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 98) T 一 98 77-98 | 372253 | 17,.800 
(A54) 600V CV 200mm"_ 3 心 ( ぁ 54mm) T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 122) | T-122 | 99-122 | 372254 | 17.800 
600V CVT 200mm" 3 心 ( ぁ 55mm) T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 154) | エー-154 | 123 一 154 | 372255 | 17.800 
SD りり rg の 372230 118.800 T 型 コネ クタ 用 ダイ ス (T 一 190) | T-ー190 | 155-190 | 372256 | 17.800 
/ | ス = っ ン 
6600V CV 500mmz 単 心 (643mm) (④T 型 SHI ー240) | T 還 191 一 240 | 372257 | 17.800 
6600V CV 60mm 3 心 (e46mm) 部 品名 コー ド No. | 価格 
6600V CVT 60mmZ 3 心 ( ぁ 50mm) (スチール ケー ス 372864 20.000 








*] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 銅 線 用 裸 圧着 端子 お よび スリ ー ブ 
※2 2017 年 7 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ ス 圧 着 機 ) ※3 圧着 時 間 、 作 業 量 は 参考 値 で す 。 周 辺 温度 や 材料 、 作 業 条件 に より 異な り ま す 。 ※4 250mm7? 圧 着 ダ イス 装着 時 (蓄電池 含む ) 


コー ドレ ス E3 光 ルル を 上 灯 鉄筋 カッ タ 
國 カッ タブ ロッ ク (2 個 入 ) 
を 1 18v 購 半 旨 EE ググ 1 18v 過 千 還 am 




































































@ リリ ー ス バル プ ブ 機 構 搭載 ーーーー デ ーー 370 ーー @ リリ ー ス バル プ 機 構 搭載 ] 本 8 CF 18DSL 339390 |13.000 
守 の 回 生 ま べ ウド 「 ョ ニー @ スリ ム な 回転 式 ッ ド (360') Ne 理 “ CF 18DSAL |339450|14.000 
EE19 306232|10.000 
に ーー 量 “ CF 16 306267 |10.000 
。!。 ( 旧 形 CF 16D) |316722|10.000 
CF 18DSL CF 18DSAL ' “ ( 旧 形 CF 22) |316680|10.000 
画 油圧 オイ ル (70cc) 
本 体 | (NK) 、\213,000 を 体 |? NN \236,000 
本 2 吉池 充電 笠 別 売 吉 26 充電 半 別売 EE 
」  CF18DSL 
円 較 ] 樹脂 CF 18DSAL |371775| 830 
ボ ヌ ィ 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 ボディ 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 CF 13、CF 16 
アコ 
鉄筋 カツ タ 
| 導 筋 カウ タタ も らら くら ら ーー む ら Cu ヤ ー ニ 還っ 5PZ: 
@ 軽量 で 操作 性 抜群 還 @ 埋 量 で 操作 性 抜群 馬上 プ ロ テ クタ (鉄筋 飛散 防止 用 ) 
ーーー 46o 本 適用 機種 
CF 16 |M8 用 |306280|4,.200 
\197,000 \226,000 画 フッ ク 用 カッ タブ ロッ ク 





適用 機種 | コー ド No.| 価格 


避 画 | 季 ーー 1 3 19 orr 8.300 











回 民 
ポ ボディ 









































CT や 基 EuMHYONoo 朗 間 F 和 W 還 間 TTYTTF 生 5 
CF 18DSAL MS | eg | sy (BSL 1850 殺 着 時 | 約 116 本 ( 外 径 19mm 3 油圧 オイ ル 、 放 池 カ バー AM 

時 世 能 カ 5 | 電 | 電 カ | 質 | コー ド EE 
143 

















7/ 信 び ソバ / 


| コー ドレ ス ド え c9 み ルル 





を 118v 同 





14.4v 記 光 


宅 和 を 18v 14 語 衣 


を 18v 14% 語 


@ 長寿 命 カ ッ タ と 簡易 全 ね じ ガ イド に より | @ 長 寿命 カッ タ と 簡易 全 ね じ ガ イド に より | @W1/2 軟 銅 全 ね じ 切 断 可能 @ W1/2 軟 鋼 全 ね じ 切 断 可能 
W3/8 軟 鋼 切 断 約 10.000 回 W3/8 軟 鋼 切 断 約 10.000 回 @ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 電池 が @ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 電池 が 
(上 手 に 使っ て 約 20.000 回 ) (上 手 に 使 つ て 約 20.000 回 ) どちら で も 使用 可能 どちら で も 使用 可能 








| と ぎ ず 。 | 


310 

















CL 14DSL 














ク を 」 6.0 (LYPK) \89,400 アア 沈静 (LXPK)\150,300 
0 名 電器 UC 18YDL 0252) サー ス 人 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ケー ス 付 | 暫 中 2 電 鍵 UC 18YDL( 科 25 分 )- ケ ー ス 付 CL 14DSAL 
(NN)  \60,500 (NN) 、\58,800 (NN) 、\119,000 (LYPK) \146,500 


BSL 1460X1 個 


上 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ケー ス 付 
ルー 樹脂 
回 較 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 


明 
の み 
回 画 


本 体 
の み 
人 因 画 


虹 
の み 
回 画 











最小 切断 寸法 | スト ロー ク 数 | 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 















































形 名 切断 能力 mm mm ※ mn 回 分 | kg 975 標準 付属 品 
全 ね じ ( 束 鋼 ) : W3/8、 W5/16、 M10、 M8、 M6 
全 ね じ (次 鋼 ) : W8/8、 W5/16、 M10、 M8、 M6 電池 カバ ー 
CL 14DSL (ステ ン レ ス ) : W378 24 30 |29| 6.OAh 約 1.255 本 
全 ね じ ( 束 鋼 ) : W1/2、 W3/8、 W5/16、 M12、 M10、 M8、 M6 5.0Ah 約 1.540 本 語 、 
MCP (ステ ン レス ) : W378 員 の | "<| (MV) | W172 半 鋼 約 580 本 | 本 サー ウタ 
全 ね じ ( 東 鋼 ) : W1/2、 W3/8、 W5/16、 M12、 M10、 M8、 M6 約 1.480 本 電池 カバ ーー 
CL 14DSAL (ステ ン レス ) :W378 30 25 |41| 60Ah 2 表 福 約 560 | ピカ 
*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※ 壁面 か の ら の 最小 切断 寸法 。 
全 ね じ カ ッ タ 別売 部 品 (I 旧 形 ) 板 金 カッ タ CE 16Y 
還 固定 丸 組 還 前 丸 還 動 丸 
全 ね じ )21 5 2 ラス > 
W3/8 ft 記 (を ) ( 有 (標準 ) (ラス シー ト ) (標準 ・ 薄 刃 ) (ラス シー ト ) 
@ 長寿 命 カッ タ で W3/8 款 鋼 切 断 約 6.000 回 NE 間 ニテ アデ 関 還 き 人 Wa に 0 cp 
(上 手 に 使っ て 約 12.000 回 ) 
@ ね じ 山 を つぶ さ ず 、 後 加 式 要 @ 軽量 26kg 前 刃 
















仕 様 | コー ド No. 
標準 | 997271 |4.100 し 標準 | 鋼板 1.6・ ス 
ミミ 板 厚 0.8mm 以 下 の 鋼板 | 997277 
フス シー ト |*※99727213.700 | ラス シー ト | 高 さ 4mm JIS(LSI) | 997276 


CL 10SA ye7.100 
回 避 還 


















182 






7.600 











切断 能 最小 切断 電源 電流 | 消費 電力 スト ロー ク 数 切断 時 間 質量 9 5 還 
形 名 時 寸法 mm※2 V 「A W min~ {回 / 分 } 秒 kg コー ド m 標準 付属 品 
CL 10SA | 全 ね じ W3/8 (軟鋼 ・ ス テン レス ) 24 100 1.9 170 0< 932 2.3 2.6 2 心 ・5 | 六角 棒 ス パナ 、W 3/ 8 カッ タ 























別売 部 呈 コー ドレ ス 全 ね じ カ ッ タ ・ 全 ね じ カ ッ タ 











カッ タ (2 コ 入 ) 適用 機種 
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錠 ・ 状 台 ヒ ナ ュ と コピ 宮田 | 
形 名 形状 コー ド No コー ド No。 | 価格 ( ) 内 は 旧 形 EAR ッ タ を 採用 ! 
ー 歌 用 W1/2 310262 一 _ IL14DSALCL 18DSAL, (CL 13D) 〈1 ヶ 所 1.500 カ ッ ト x4=6.000 本 〉 (CL 10SA/10D2) 
還 ー 6 全 ラ 8 AL 10sA | CL14DSAL。 | (1 ヶ所 2.500 カ ッ ト x4=10.000 本 ) (CL 14DSD 
庄 4 ス | ス 308566 308781 GL 14ps」 IL 18DSAL.(CL 13D) | カッ タ 端 面 の 変形 、 折 損 部 の 出張 り を 丸 ヤス リ 等 で 除去 し 、 
8 べ | ペ 308563 309181 CL 18ps | スペ バー サ (A) 使用 | ブラケット 面 に 平ら に 取り つけ る よう に し て 上 手 に 使え ば 
タ 上 | | 軟鋼 用 308564 1.600 |(CL 1opy)| コード No.310265 〈CL 10SA、 旧 形 CL 10D2〉 な ら 約 12.000 回 の 切断 が で きま 
還 」 附 \1.600(10 コ 入り ) | す 。 さ ら に 〈CL 14DSL、CL 18DSL〉 は 本 体 装着 の 簡易 全 ね じ 
318690 CL 14DSALCL 18DSAL (CL 13D) に 旨 滞 沿 軸 還 肖 




















@ ト リマ 2 





・ 軟鋼 用 





バリ 取り 用 





スペ ー サ の 取付 け 方 (CL 10SA、CL 14DSL、CL 18DSL、 旧 形 CL 10D2 形 ) 


(W5/16・M6・M8・M10 の 時 ) 


但 W3/8 の 時 に は スペ ー サ 不要 各 サ イズ スペ ー サ (刻印 : 各 サイ ズ ) 


ブラ ケッ ト (A) 


カッ タ 
各 サ イズ スペ ー サ (刻印 : 各 サイ ズ ) 


画 全 ね じ ガ イド 組 
コー ド No.309180 \4,500 
用 途 : 各 サイ ズ (W3/8、M10、M8、M6) の 
全 ね じ 切 断 ガ イド 
適用 機種 : CL 10SA、CL 14DSL、CL 18DSL、 
( 旧 形 : CL 10D、CL 10D2) 












308569 
308570 








(W5/16・M6・M8・M10・M12 の 時 ) 


CL 10SA, 
CL 14DSL,CL 18DSL., 


人 @M12 の 時 に は スペ ー サ (A) 不要 


スペ ー サ (A) (刻印 :A) 
ブラ ケッ ト (A) 


カッ タ 


OS 


各 サ イズ スペ ー サ (刻印 : 各 サイ ズ ) 





各 サ イズ 





CL 14DSAL,CL 18DSAL., 
了 | 


CL 13D 





スペ ー サ の 取付 け 方 (CL 14DSAL、CL 18DSAL、 旧 形 CL 13D 形 ) 


人 @W1/2 の 時 に は スペ ー サ 不要 堪 W3/8 の 時 に は スペ ー サ (AA) 使用 


スペ ー サ (刻印 : 各 サ イズ ) 
カッ タ 







スプ リン グ ワ ッ シ ャ M10 


ーーー バ ) 


ボル ト W3/8x75 


切欠 き 溝 と 切欠 き 溝 押 の 組み 合わ せ で セッ ト す る 。 


上 下 裏 が え し | 





上 下 裏 が え し 




















ステ ン レ ス の 全 ね じ (W3/8) を 切る 時 
(カッ タ 寿 命 : 約 150 カ ッ ト (1 ヶ 所 )) 


切欠 き 漠 


CT 
SS 3 人 
9 へ 人 ~ 切 欠き 溝 が 少な い 


バリ の 出 が バリ の 出 が 

少な い 多い 
切欠 き 溝 の な い カ ッ タ 側 は バリ が 少な く な り ま す 。 ス テン レス の 
全 ね じ は 、 バ リ で ナッ ト が 入ら な い 場 合 が あり ます の で 、 バリ を 
トリ マ で 取っ て くだ さい 。 





* 在 庫 僅少 品 





J 1 5 ー ボ ン ブ ラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





鉄筋 カッ ト ベ ンダ 


切る 、 曲 げ る 1 台 2 役 


コー ドレ ス だ から と こ て も 使え る ・ 


アン ンー 


MULTIVOLT 


指定 の 角度 に 曲げ られ る 


【 曲 げ 角度 ダイ ヤル 設定 機能 】 
指定 の 角度 に 鉄筋 を 曲げ ける こと が で きま す 。 


世界 初 
ョ ピー 、】 アァ < 


リル ルレ 4 は ヘジン 4 





曲げ 角度 の 
微 調整 が で きる 


【 無 邊 変速 ス イッ ツチ 】 【 逆 回 転 モ ー ド 】 


目測 で 希望 の 角度 に 曲げ ロー ラー の 戻り を 
曲げ る こと が で きま す 。 調整 で きま す 。 


無 眉 変 


アウ を じん 


※2019 年 10 月 現在 。 当 社 調べ 。 全 世界 電動 工具 メー カー に お いて (コー ドレ ス 鉄 筋 カ ッ ト ベ ンタ ) 


鉄筋 カッ ト ベ ンダ 


軟鋼 材 | 13mm EE 一 軟鋼 材 16mm 


7/ 信 び ソバ / 


@ 鉄 肪 16mm を 切る 、 曲 げ る が 1 台 で OK 
@ コー ドレ ス だ か ら ど こ で も 使え る 
@ 逆 回 転 モ ー ド 搭載 で 作業 効率 向上 











VB 3616DA 
(XP)\219,500 


アン ン ン < 
UETN) bn BSL 36A18x1 個 
人 寺 電 幸 UC 18YDL ( 約 25) 付 


体 | NNWI 86,000 


還 蓄電 池 ・ ヲ 充電 器 別売 


の 田 


ン ラ シン マイ デー ター 
ZZ アク アク アフ ア ア 
ノル 稼 雪 "< だ クルル 


VB 3616DA の 
動画 を 視聴 で きま す 





同時 に 加工 で きる 本 数 


@ 切る 、 曲 げ る が 1 台 で OK 





VB 13Y yr1e7.000 
品 拉 連 樹脂 


と ど 6 
注 ) 電 子 制 御 マ ー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イ 
ン バ ー タ 式 エ ンジ ン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 
の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


@ 鉄 助 16mm を 切る 、 曲 げ る が 1 台 で OK 











VB 16Y yase.0o0 


VB 3616DA・VB 16Y 





品 的 ウ の 回 
ポイ 
注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イ 


ン バ ー タ 式 エ ンジ ン 発 電機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 
の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 





















































ン 能力 mm 曲げ 速度 曲げ け 半 径 | 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 亜 準 付属 
切断 180' 曲 げ 秒 | 四 7 朋 訂 | Rmm 切断 (D16/SD45) | 90 曲げ (D16/SD345) ld 
暫 二 2.5Ah | 。。 2.5Ah | 。 六角 棒 ス パナ (M5) 、 カッ タ 、 
VB 3616DA | D10, D13, D16 | D10. D13, D16 3.8 0<180 190 | 186| MM) | 約 130 本 | CMv) | 約 140 本 | 午 池 カバ ー 
Y 本 付属 
D10, D13 D10, D13 単 相 いい ・ | 六角 棒 スパ ナ (M5) 、 カ ッ タ 
D10,. D13, D16 | D10, D13.D16 | 100 六角 棒 ス パナ (M5) 、 カ ッ タ 

















画 VB 13Y 用 (別売 部 品 ) 
大 R 曲 げ セ ンタ ー プ レー ト 








画 VB 3616DA・VB 16Y 用 (別売 部 品 ) 





品名 コー ド N0O. 価格 適用 機種 
316235 5.200 VB 13Y 
カッ タ (2 個 入 ) 
319706 8.500 VB 3616DA、VB 16Y 











*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 




















品名 コー ド No. 価格 
の 38<39 | 317677 10,700 
画 収納 ケー ス (別売 部 品 ) 
適用 機種 | コー ド No. 価格 
VB 3616DA| 375990 11.800 
VB 13Y/16Y| 314837 4.000 


6 苦 世 
二 重 絶縁 AS 電子 制御 ヨブ レー キ 付 無 段 変速 樹脂 樹脂 ボディ ケー ス 付 
ホテ ィ 


セン ター ロー ラー セッ ト ( 曲 げ 径 の 調整 ) 














品名 コー ド No. 価格 

D38 319712 | 4.600 | 標準 付属 
D50 319713 | 6.100 | 別売 
D62 319714 | 6.900 | 別売 
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ガザ 信 びび 大 7 
チッ プ ソ ー カ ッ タ 
36v 


@ AC 機 以上 の ハイ パワ ー““ と コー ドレ ス の 機動 性 

@ 防じん 用 メッ シュ フィ ル タ 採 用 で 風 窓 か ら の 鉄 粉 侵 入 を 軽減 

@ 軽量 マグ ネ シ ウ ム 製 集 じ ん ボッ クス 採用 で 堅 宇 ・ 高 耐久 か づつ 軽量 
@ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 低 有 騒音 化 と モー ター 効率 アッ プ を 両立 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 


180mm ク ラス コー ドレ ス 
チッ プ ソ ー カ ッ タ タ 新 登場 ! 


MULTIVOLT 


CD 3607DA 
(WP)\89,700 


ピン ン < 
4.0Ah BSL 36B18x1 個 ・ ナッ ツラ 2 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 40 分 ) ・ ケー スズ 績 


(NN) . \56, 000 
の み 


人 2 ケー ス 別 売 
プラ シレ ンマ イデー ター 
(C ーー 呈 還 小 プ イ / 愛 稼 当 っ 多少 














の こ 妨 径 | | 切込み 深 さ の こ 妨 径 | | 切込み 深 さ の こ 妨 径 M | ブロ ワ 機 構 
@ 短 時 間 で スピ ー デ ィ ー な 作業 @ 軽量 コン バク ト ボ ディ @ 軽量 コン バク ト ボ ディ 
† 重 負荷 に 強い @ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 、 @ サイ レン トモ ー ド 指 載 で 、 
@ サイ レン トモ ー ド 搭載 で 、 低 騒音 化 と モー ター 効率 アッ プ を 両立 低 騒音 化 と モー ター 効率 アッ プ を 両立 
低 騒 音 化 と モー ター 効率 アッ プ を 両立 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 
@ キッ ク バ ッ ク 軽 減 シ ステ ム 搭 載 @ 集 じ ん 機 へ の 接続 も 可能 (金属 切断 作業 を 除く ) @ 集 じん 機 へ の 接続 も 可能 (金属 切断 作業 を 除く ) 
@ 集 じん 機 へ の 接続 も 可能 (金属 切断 作業 を 除く ) 1 1 


* ネ 1 






ステ ン レ ス 製 ペー ニス 





CD 3605DA 








ステ ン レ ス 製 ペー ス 











CD 18DBL 
(LXPK)\67,900 


Or BSL 36A18x1 個 ・ チッ プ ソ 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケー ス 付 


ステ ン レ ス 製 ペー ス 


CD 14DBL 
































アテ 融 (XP)\70.200 本 体 NN) _ 96。 000 (LYPK)\63.900 
人 BSL 36A18x1 個 ・ チ ッ プ ソー BSL 1460X1 個 ・ チ ッ プ ソー 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 先生 ケー ス 別 売 ンー 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
価 | NN 000 の (LYPK) \67, 400“ の 22070 体 | 人 NT 4 800 ンー 
ZZ アア アア フ ア ア BSL 1860x1 個 ・ チッ アツ ZZ アア アア フ ア ア 
ん 本 ケ 二天 表記 ラン 人 29 グ ク 急速 充 電器 UC 18YDL ( 約 30 ・ ケ ー ス 付 \ 在 庫 僅少 品 『 イ ん ン ・ ケー ス 別 売 / ラ っ 破 2 ダク ク 
ルー 樹脂 ルー 樹脂 ルー 樹脂 
加 還 刀 選 7 因 還 回 図 人 @ 較 加 国 還 局 ロ C 呈 
能力 mm 1 充電 当たり の 作業 量 ( 目 安 ) 
形 名 | 宮 串 | の と 刃 | 取付 穴 | 最大 牧 込 ye 鋼板 切断 アン クル 切断 標準 付属 品 
直径 径 深 さ 幅 300x 厚 さ 6mm | 幅 300x 厚 さ 12mm| 50x50x 厚 さ 6mm 
ー の (0 ss |3.700 (パワ ー モ ー ド ) 4.0Ah| 4.0Ah| 。 4.0Ah ボッ クス スバ ナ 、 ガ イド 、 
CD 3607DA 180 185 (また は 19) 60.5 2.000 (サイ レン トモ ー ド ) 4.5 (MV) 約 23 本 (MV) 約 1 1 本 (MV) 約 80 本 保護 メ 5 電池 カバ ー 
則 3.600 (パワ ー モ ー ド ) 2 | ー ら 2.OA 開 sx7 | 六角 棒 ス パナ (5mm) 
CD 3605DA 125 | 20 46 |2400( サ イレ ント モー ド ) |28| (My) | 約 320 本 (My) | 的 110 本 | 午 池 カバ ー 
ワー エー ド 5.0Ah ん ※6 5.0Ah と ※ ア 7 
CD18DBL | 一 | 125 | 20 | 46 26oo 0 (Mv) | 約 320 本 (Mv) | 列 100 本 
6.0Ah | 約 380 本 “* 6.0Ah | 約 120 本 *? 02 
電池 カバ ー 
ー 3.600 (パワ ー モ ー ド ) 5 加 - 
CD 14DBL 125 20 46 |2500( サ イレ ント モー ド ) |26| 6.0Ah | 約 320 本 6.0Ah | 約 100 本 





























*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


25.4x 厚 さ 1.6mm) ※7 C チ ャ ン 切 断 ( 幅 60x 高 さ 3Ox 厚 さ 2.3mm) 
( 注 ) チ ッ プ ソー カッ タ 質 量 














※1 2019 年 10 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カ 





表示 : 標準 付属 電池 付 。 た だ し 、 コ ー ド / の ご 刃 / そ の 他 取 扱 説明 書記 載 の 標準 付属 品 は 除く 。 


146 I ロ |*w 業 回 (G 訂 キ 付 陸 m ISP 


ー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ 包 ) 
は 、 重 負荷 作業 時 の 粘り が No.1 で ある こと を 示し て いま す 。 ※4 当社 従来 製品 CD7SA と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 


| 上 集 じん 機 


※5 外 径 185mm の チッ プ ソ ー 使 用 時 は 63mm 


※2 | 高速 No.1」 は 、 切 断 ス ピー ド が No.1 で ある こと を 示し て いま す 。 ※3 | 馬力 No.1] 


※G 電線 管 切断 ( 外 径 





) 1 カー ボン ブラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 信 び ソバ / 


チッ プ ソ ー カ ッ タ チッ プ ソ ー 切 断 機 























の と 丸 径 切断 能 の ご 妨 径 | | 切断 能 
180/185mm LED ラ イト 付 
@ 小形 ・ 軽 量 
5 上 
@ ワン タッ チ 式 着脱 カバ ー で AO) 
切 粉 の 排出 も らく らく 
\49,000 \118,000 
軟鋼 材 用 チッ プ ソ ー 付 。 ブッ ー ィ リン タツ チバ パ ザ イス 付 
(N) \43,200 (N) \96,900 
チッ プ ソ ー 別 売 チッ プン ソー 和 別 発 
加 [G3 桂 | 来 上 5 回 (3 時 
回 転 数 還 浴 付 必 品 
形 名 min・! {回 / 分 } 上 準 付属 品 
、 = | チッ プ ソ ー(180mm コー ド No.0032-5635) 、 
CD 7SA 「] 60 | 60x60 3.700 4.0 | 2 心 ・5 | 包 計 スガ え 、 ボ ックス スパ ナ 、 ガ イド 


























CD 12F 0 邊 還 め 中 昌 00 25705 
45" | の 7/6 回 隊 49 3U00 


別売 部 晶 コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ タ 
CD 3605DA、 CD 14DBL/18DBL、 旧 形 : CD 14DFL、 CD 14DSL、 CD 14DSL2/18DSL 














軟鋼 材 用 ステ ン レ ス 用 金属 サイ ディ ング 用 薄板 鉄板 ・ ア ルミ サッ シン 用 木材 用 
@ 拓 ee 
主 な 用 途 人 価格 
「 125 6.000 
軟鋼 材 用 130 6.000 




















ー 112 0032-6731 | 8.800 
ステ ン レ スズ 才 125 0032-9999 | 6.000 
金属 サイ ディ ング 用 

薄板 鉄板 ・ ア ルミ サッ シ 用 0032-6733 























0032-6729 





旧 形 :CD 12D、CD 4D 
ステ 


LSE Ax 。 











































主 な 用 途 
軟鋼 材 用 112 4.800 
ステ ン レ スズ 用 央 内 8.800 
薄板 鉄板 ・ ア ルミ サッ シ 用 | 112 0032-6733 | 5.400 
木材 用 40 | ※0032-6732 





※ 外 径 130mm は 旧 形 CD 14DFL の み 使用 可能 で す 。 


| 売 部 章 コー ドレ スチ ッ プ リソー カッ タ (CD 3607DA)、 
2 間 チ ッ ッ ソ ー カ ッ タ (CD 7SA)(( 旧 玲 CD 7) チ ッ プ ソー 
















































































画 軟鋼 材 ・ ス テン レス 用 画 軟 鋼材 用 一 軟鋼 材 用 (低音 刃 ) 玉 軟鋼 材 用 (低音 刃 ) 
(4 の MS 
(0040-2523) (0032-5635) (0032-9036) (0032-1432) 
(人 標準 付属 品 ) 
画 ステ ン レ ス 用 画 ステ ン レ ス 用 (低音 刃 ) 画 金属 サイ ディ ング 用 画 アル ミサ ッ シ 用 
(ガル パリ ウム 旬 板 の 世に 時) 
7rKOK7 ング ジ 
ツー ツ ( 臣 穴 イン 
(0032-6351) (0032-9037) (0033-1092) (0032-6742) 
主 な 用 途 価格 
軟鋼 材 ・ ス テン レス 用 | 180 0040-2523| 8.000 
に @0032-5635| 8.800 
軟鋼 材 用 0032-9036 12.000 
0032-1433| 8.800 
軟鋼 材 用 38 (低音 | 0032-1432 2.000 
48 |*0030-790016.000 
蘭 56 | 0032-6351110.800 
2 20 56( 低 音 放 | 0032-9037 15.000 
金属 サイ ディ ング 用 
人 ム 軍 結 180| 12 | 1.4 | 20 | 60 | 0033-1092| 8.400 
アル ミサ ッ シ 用 |185| 14 | 20 | 20 | 60 | 0032-6742| 8.100 
チップソー カッ タ ・ チ ッ プ リー 切断 機 用 チッ プリ ソー 適 正 一 覧 表 人 @ 良 く て 切れ る 〇 切れ る 
切断 材料 | .、。、 5 
ガル バ に アル ミ 本 
アル ミ 板 5 ョ ジレ クト 
チッ プ ソ ー の 役 | | ソム 負 板 
款 鋼材 用 = る | @⑨ | @ @ る | 一 
吉 鋼材 ・ ステ ン レ ス 用 | @ い @ | @ 
ステ ン レ ス 用 = ー 本 = ー | の 
金属 サイ ディ ング 用 | _ _ _ _ _ 
(ガル バリ ウム 鍋 板 ) 
アル ミサ ッ ン 用 

































305mm チ ッ プ ソー (本 体 装着 ) 、 
17mm ス パナ 、 保護 メガ ネ 


別売 部 上 チッ プ ソ ー 切 断 機 (CD 12F) チ ッ プ ソー 



























画 軟鋼 材 用 画 軟鋼 材 用 画 軟鋼 材 ・ ス テン レス 用 
高低 刃 (耐久 性 重視 ) 交互 刃 (切れ 味 重視 ) 305mmx81 枚 刃 
305mmx50 枚 刃 305mmx60 枚 刃 

(0030-5964) (0030-6911) (0033-7630) 
(人 標準 付属 品 ) 
軟鋼 材 用 305| 1.8 

















っ s 4。| 50 |*0030-5964| 22.000 
| 60 |@0030-6911| 22.000 
“ 4 | 81 | 0033-7630| 33.000 


軟鋼 材 ・ ス テン レス 用 | 305 


メタ ルソー 切断 機 


メタ ルソー 径 | 370mm (0-es 本 転 ) | | 切断 能力 の 115mm 

@ 切 口 あ ざさ や か ! 精密 切断 ・ 高 能率 を 発揮 ! 
音 が 静か ! 無 粉 じん ! 

@@ 強力 2.2kW モ ー タ ー 採 用 

@ 作業 が 楽 な ベ デ スタ ル 付 








テー ブル 
面 まで 

高 さ 720 
CU 15SC 
\1.225,.000 
メタ ルソー 付 

| 580(520) 

70(450) _ レブ ( 握 付 穴 径 615mmx4 コ ) 





能力 ( 幅 メ 高 さ )mm 


中 言い 呈 記 ゞ 友 
電源 所 IL 

















形 名 O 円 | @ 丸 棒 | 人 丸 棒 L V A 
丸 パイ プ | 角 パ イプ | 炭素 鋼 | ステ ン レ ス | アン グル | 50/60Hz | 50/60Hz 

CU 15SC e115 125x100 の 80 @70 | 120x120 6 9.0/8.5 
回 転 数 | ター ン | クーラント | クーラント 加 

|min_「 眉 / 人 | テー ブル | ポン プ 入 力 | タン ク 傘 量 | am | 
50/60Hz | 回 転 角 度 | 50/60Hz | Li 有 語 

左 0 こ 25* 
22 | 17/21 | sae| 52760W 12 | es5axg49x1.711 | 300 














標準 付属 品 





メタ ルソーNo.1 (コー ド No.988001) (本 体 装着 ) 、 六 角 棒 スパ ナ (10mm) 、 


片 ロ スパ ナ (30mm) 、 切 削 液 (19) 、4 極 プラ グ 、 ボ ックス スパ ナ (13mm) 、 定 寸 装置 


別売 部 品 は P.154ー155 を ご 参照 くだ さい 。 ま * 在 庫 僅 少 品 


2 の S\ 
に ーー ュ 





14/ 





1460 


7/ 公 び ソバ / 


高速 切断 機 定評 の ある 強力 な 切断 力 ・ 耐 久 力 


0 シ 径 eo ーー シ 径 0 4205 シ 径 0 トイ シ 径 切断 能力 
0 | et02mm | 計 較 355mm | の f20mm | 硫 昌 | | 2o5nm | et40mm | 
N 


@ 握り や すい ソフ ト グ リ ッ プ 採用 @ 握り や すい ソフ ト グ リ ッ プ 採用 @ 単 相 電 源 で 使用 で きる 405mm 






















































































| トイ シ 別 売 
sue uk プラ グ 、 コ ー ド 不 付 

CC 12SF CC 14SF CC 16 ーッ | CC 16SB 

\32.600 \ う 3,700 \97,600 (3HP) \194,000 

ワン タツ ウチ パイ 基 何 ワン タッ チバ イス 付 ワン タッ チ パ イス 付 (2.2kW) 

(5HP) \229,000 
回 四 回 四 70 
4 0 電 還 誠 回 転 数 | パイ ス 
形 名 。 | 旬 | @ | O L 0 A | 清 商 電 カ min 人 存 / 分 | | 開き 標準 付属 品 
- | 丸 棒 | 丸 パ イプ | [ 形 鋼 50/60Hz 50/60Hz mm 
CC 12SF ト アー 100 | 150 | 1450 | 4400 | 240 トイ シ (本 体 装着 ) 、 六 角 棒 ス パナ 
0"| 65 | 120 |130x130] 単 | 100| 150 5 開 
CC 14SF 45* | 45 100 |100xX100 | 相 | 借 200 ラ ち 1.450 3.800 240 トイ シ (本 体 装 着 ) 、 六 角 棒 スパ ナ 
CC16 | し 計 -48 | 100 | Ox90 | 「 借 200」 75 | "350| 3100 | 217 17mm 片 ロス パナ 、6mm 棒 スパ ナ 
。 三 | 2.2kW (出力 ) 
X 
| 75 | 195 1195X135| 洗 | 8 凶 の ) | 9785 | 2200 |22902790| 1gx24mm 両 ロス パナ 、 
※ パ 
45*| 50 | 125 |120x12018| 計 部 半 1547144| 830 |2370/2.840 100 AA 2 
人 @ 還 の 単 相 200V 品 一 在庫 機種 即納 又は 、 注 文生 産 機 種 〔 納 期 約 3 か 月 〕 





別売 部 中 切断 トイ シ 





































上 寸法 mm 、= コ = | 人 用 財 和 度 | 販 売 思 了 適用 機種 

外 公 | 厚 さ | 穴 筆 | トイ シン 本 号 ml | 単位 | コー ド No. | 価格 () 内 は 旧 形 
@ ス テン ルス 人 司 の 紀 に 最 導 es 305 | 25 上 に 0033-1292 |10.000 CC 12SF, (CC 12SA) 
クロ ス (補強 ) 入 り 7 。 パ 1 9 間 25 4.800j 0033-1293 | 12.000 | CC 14SF, (CC 14SA, CC 14SD, CC 14SE) 
@⑯ 持 に 軽 天 材 の 切断 に 最適! の 0033-0125 | 8.200 CC 12SF, (CC 12SA) 
@ 一 役 鋼 材 も マルチ に 切断 | 問 き * ん 25.4 RBHIEE 暫 9 
クロ ス (補強) 入り ' 0033-0126 | 9.800 | CC 14SF, (CC 14SA CC 14SD. CC 14SE) 
クロ ス (補強) 入り A30/36 0・BF| ,。aool | 'O 枚 入 | 0094-9090 |11.200 CC 16, CC 16SB 





























\ 次 諾 詞 
ムツ ン ン エン 別売 部 品 軸 聞 区 断層 
の 14mm の 14mm / 0 -/ の 19mm の 18mm 


) 硬 半 最大 荷重 : 150ke 
@ 丸 穴 ・ 長 穴 加 工 を @ 丸 穴 ・ 長 穴 加工 を 



























らく らく こなす らく らく こなす ロー ラ ゴ 法 mm 語 量 
" 本 2 早計 NNIO 価格 呈 
、 / 計 2 
ふと ころ 寸法 : 9/ 甘 / ふと ころ 寸法 : 50<160 
CP 14 37.5mm 評 呈 縛 。 CP 19 人 欠 390 |0031-4724| 12.000 | 38 
と 別売 部 癌 パン チャ 
\224,000 ーー \246,000 。 吉 ント 
本 4 A 主 マジ 園 フッ トス イッ チ 
ー SS 本 導 Li 柚 脂 | コー ド No.308248 
避 央 層 Ng 回 央 憎 ーー \23,900 











穴あけ 能力 mm 6 ES の 風 MR 人 の ES 
軟鋼 板 (SS400) ステ ン レ ス (SUS304) hn 電流 | 費 電力 | 筑 量 
詞 記 丸 穴 
中 、 | スチール ケー ス ド ラ イ バ 、 ポ ンチ 1 1 mm (本 体 装着 ) 、 
@14( 板 厚 5) S |1. マイ ナス ドラ イ バ 、 のか eK 
スタ ンド ベー ス ( 本 体 装着 ) 、 ス パナ (10x13mm・17x19mm) 、 
18( 板 厚 5) 工具 箱 、 六角 棒 ス パナ (M4・M5・M6・M8 ね じ 用 ) 、 
の テ り 1 油 さ し (油圧 オイ ル ) コー ド No.306295 \480 








標準 付属 品 








































リッ プ 洋 凌 


CP14 | CP19 


BIAIB 
面 | 面 | 面 














60x30 
75x45 
100x50 














| | の |@|@@|@|@| 


















































) 1 カー ボン ブラ ン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 信 び ソバ / 





TU 


2 2 





用 


電 》 ) 
8、 。 


隊 












































































































































































































































































































































































































































































丸 穴 用 6。 EL き ざ / 
ポン チ 6 愉 ポン チ 1 
別売 部 凍 ボン チ ダイ ス 組 み 合わ せ (CP 14 用 ) ポン チ は 共通 で す 。 材 料 ・ 板 厚 に 応じ た 各 ダ イス を ご 使用 くだ さい 。 
明 丸 穴 用 ポン チ 薄板 用 A ダ イス 
NEAUUM 申 置 出 NN65 価 格 板 厚 mm | コー ド No. | 価 格 | 板 厚 mm | コー ド No. | 価 格 | 板 厚 mm | コー ド No. | 価 格 凍結 
3.4 308110 1.6 308142 ー ー ー ー ー ー 
4.2 308111 2.3 308143 ー ー ー ー ー ー 
5.0 308112 82 308144 ー ー ー ー ー ー 
5.5 308113 3.2 308145 4.5 308155 ー ー ー 
6.0 308114 6 308146 4.5 308156 ー ー ー 
6.5 308115 | 画 3.2 308147 6.0 308157 ー ー ー と 
8.0 308116 || 6.600 | 3.2 308148 | 6.800 6.0 308158 4.0 308221 の 
8.5 308117 3.2 308149 6.0 308159 | 。。。o 5.0 308222 
10.0 308118 有 3.2 308150 6.0 308160 | 5.0 308223 
中 9 308119 |o 3.2 308151 6.0 308161 5.0 308224 | 7.800 
120 308120 上 品 6 308152 6.0 308162 5.0 308225 
13.0 308121 | 〇 3.2 308153 6.0 308163 5.0 308226 
14.0 308122 | | 3.2 308154 6.0 308164 5.0 308227 
穴 径 mm 長 穴 月 ポン チ | 長 穴 薄板 用 A ダ イス 本 
の メ L コー ド No. 価 格 板 厚 mm | コー ド No. 価 格 | 板 厚 mm | コー ド No. 価 格 
6.5x10.0 | 308129 隠 の 308192 | 9.000 6.0 308195 
6.5x13.0 | 308130 = ー ー 6.0 | 308196 
8.5x13.0 | 308131 3.2 308193 | 9000 6.0 308197 
90x185 | 308132 閲 "トー 時 eo | 308198 | 60002c200 
10.0x15.0 | 308133 |= ー ー ー 6.0 308199 
11.0x16.5 | 308134 |S 82 308194 | 9000 6.0 308200 
別売 部 病 ポンチ ダイ ス 組 み 合 わせ (CP 19 用 旧 形 CA 50F・CA 75F 用 ) ポン チ は 共通 で す 。 材 料 ・ 板 厚 に 応じ た 各 ダ イス を ご 使用 くだ さい 。 0 
式 示 丸 穴 用 ポン チ 薄板 用 A ダ イス | 』 4 | ステ ン レ ス 薄 板 用 SA ダイ ス | 適用 機種 
6.0 308114 3.2 |308165 4.5 |308177 ー ー ー ー ー 
6.5 308115 | 308166 6.0 |308178 ー 過 | 
8.0 308116 308167 6.0 |308179 5.0 |308237 ア | ン | ア 
8.5 308117 |, 308168 6.0 |308180 *308229 5.0 |308238 | 
10.0 308118 308169| 。。。。 | 6.0 |308181 5.0 |308239 MP 隊 較 ル 
11.0 308119 308170| “ 6.0 |308182 *308231 | 7.800 | 5.0 |308240 加 | BI| 加 
12.0 308120 308171 6.0 |308183 ー 5.0 |308241 工 同 引 | エ 
13.0 308121 308172 6.800 5.0 |308242 を | 過 
14.0 308122 308173 6.0 |308185 *308234 5.0 |308243 間 
15.0 308123 308174 6.0 |308186 ー 5.0 |308244 50 識 75 
16.0 308124 ー ー 6.0 |308187 ー ー 5.0 |308245 回 悦 
17.0 308125 6.0 |308188 *308235 308246 
18.0 308126 308175| 6.800 | 6.0 |308189 *308236| 5.0 |308247 
18.5 308127 ー ー 6.0 |308190 ー 
ー 回 2 |*311293| 7.800 | 一 ー ー | 一 
穴 径 mm 長 穴 用 ポン チ | 長 穴 薄板 用 人 ダイ ス - 用 
の メ L コー ド No. 価 格 | 板 厚 mm| コー ド No.| 価 格 | 板 厚 mm| コー ド No.| 価 格 ーー NRUM2 
6.5x10.0 |308129 | 副 ー ー ー 6.0 |308209 
6.5x13.0 |308130 | 3.2 |308201| 。。J。 1 6.0 |308210 
8.5x13.0 |308131 3.2 |308202| ” 6.0 |308211 
性 議 村 二 二 二 =! こ i: 間 議 還 の Co 
.OX15. 同 CA 50F パン チャ アン グル 加工 機 
11.0x16.5 |308134|5| 12.100「 82 較 - 6.0 |308217| 9.000 人 人 人 2 | 
8.5x17.0 |308136 3.2 |308203 6.0 |308212 
9.0x18.0 |308137 3.2 |308204 | 9.000 | 60 |308214 
10.0x20.0 |308138 3.2 |308205 6.0 |308216 
12.0x18.0 |308139 3.2 |308207 6.0 |308218 
14.0x21.0 |308141 ー ー ー 6.0 |308220 ー 
別売 部 晶 |( 旧 形 ) ハ ン ガ ー レ ー ル パン チャ (CA 50F-HP) 用 ポン チ ダイ ス 組 み 合わ せ (CA 50F 用 ) 
丸 穴 用 ポン チ (L) 薄板 用 A ダ イス 適用 機種 
2N 記 ml コー ド No. コー ド No. 価 格 ( ) 内 は 旧 形 
8.5 *315270 」 308168 
11.0 *315271 6.800 3.2 308170 6.800 (CA 50F) 
14.0 *315272 3.2 308173 




















別売 部 品 (I 旧 形 ) ア ング ル 加 工 機 






































画 金 型 用 刃物 (標準 付属 品 ) 

5 CA 50F 
2 部 品名 | コー ド No.| 価格 
二 押 刃 ※315261|24.200 
2 受 合 は 315260|21.700 
押 刃 *315264| 12.900 
カッ タ | 受 刃 S) 315262| 6.800 
受 刃 (L) ほ 315263| 7.200 
押 刃 315267| 15.500 
コー プ | 受 刃 (S) ほ 315265| 9.000 
受 刃 (L) ほ 315266| 10.200 
ハン ガー レー ル | 押 刃 (D?) ※315269| 27.400 
カッ タ (Di、DPi)| 受 丸 (Dz) ※315268| 27.400 
ハン ガー レー ル | 押 刃 (Dr) k315890| 27.400 
カッ タ (Dz. DP>) | 受 刃 (Ds) 計 315889| 27.400 


5 に 中 。 、、 
I ロ |*w 電 昌 樹脂 ボディ WP 隊 


スピ ンド ル 





画 ノッ チャ ヤ 金 型 用 刃物 。 



































、 ピー ※ ア ング ル 材 の 板 厚 に より 、V ノ ッ チ 加工 後 90 
ET ド ・・ 2P 
Y3.700 二 M ノッ チャ 用 刃物 (L) 場合 な ど に ご 使 用 < くだ さい 。 
A 7/5F 5 
形 名 | 部 品名 | 選 コー ド No 主 な 作業 備考 
7 
コー ド No. S ー | *x315258 時 
6 BOD 玉 ト 用 
リッ ジ / 
旧 形 本 1.0 | *315259 | 12.400| ( 板 厚 鋼材 3-6mm、 ス テン レス 3mm) 、| 燥 準 
| 面 LU 鋼材 薄板 V 形 ノッ チ 用 ( 板 厚 3>4mm) 2 
CA 50F 付属 
受 丸 (S) | 一 |*315256 ー 
受 丸 (L) | 一 |*315257 吾 
* 在庫 僅少 品 


149 


7/ 信 び 人 バ / 


5 電 」 


2120nmn 127>120mn @ クラ ス 最 速 “ 切断 スピ ー ド 十 帯 の こ 長 寿命 
- 。 @ 定置 式 ス タン ド CB 12-ST2( 別 売 ) (P.151) 使 用 可能 で 作業 用 途 拡大 


と 


。 @ ブラ シレ スモ ー タ ー と 93 段 ギ ヤ 減 速 機構 採用 で 作業 効率 向上 


| コードレス に = に: リム ンス クト ジョ 








7 


圧 征 的 切 所 スピード ゥ コー ドレ ス 登 場 nm 
帯 の こも 長寿 命 で コス パ 抜 生生 5 コー ド No.376271 \160 


※1 
切断 スピ ビード クラ スズ 最速 3 段 ギヤ 減速 機構 採用 ツウ 
23 うに 7 こし ュー 一 Sg< CB 3612DA ※ 定 置 式 スタ ンド CB 12-ST2( 別 売 ) P.151) を 
配管 用 鋼管 SGP100A( 外 径 114.3mmX 厚 さ 4.5mm) ーー 9 “ と 使用 の 際 、 必 要 と な り ま す 。 


切断 時 の 切断 時 間 
帯 の こ : ハ イス 18 山 (No.7) 使用 
切断 荷重 : 製 品質 量 帯 の こ 周 速 : 最 高速 


ラン クス 請 計 人 の ): 全 (NN) \76.500 
5 人 約 の 0/ カ ッ IN 全体 荘 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
当社 従来 製品 


CB 12VA2 約 122 あ / カ ッ ト こう ライ フラ ジン イデー クー 動画 を 視聴 
他 BIB ! [ La 間 レク ング 
MULTI ソ OLT 0) 操 人 N ん e】 折 昌 











6 圧倒 的 な 切断 能力 と 作業 性 に 優れ た 252 
最適 パフ ンス 訟 最適 バラ ンス 設計 


@ オー トモ ー ド 搭載 に より 無 負荷 時 の 
帯 の こ 周 速 を 低速 に し 、 騒 音 を 
抑え る と と も に 電力 消費 を 低減 

@ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 
電池 が どちら で も 使用 可能 





@ オー トモ ー ド 搭載 に より 無 負荷 時 の ー 
帯 の こ 周 速 を 低速 に し 、 騒 音 を と ニュー フラ 
抑え る と と も に 電力 消費 を 低減 
@ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 
電池 が どちら で も 使用 可能 





CB 18DBL(S) 


(LXPK) \80,100 | 413 


LT 記 
性 BSL 36A18x1 個 
9 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


本 体 | (NN) \45,700 
敬 電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 CB 14DBL(S) 
























































6.0 (LYPK) \79,600* (LYPK) \76,200 
BSL 1860X1 個 BSL 1460X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
フラ シ ン イデ ーー プラ シン イデ ーー 
高 注 ( 品 泊 | 
ン | の [| 画 | 光 【 ン ンク クス ょ 在庫 作品 夫 | ず | 画 | 衝 【 ンク ンク クス 
2 能力 ( 幅 メ 高 さ )mm | 帯 の こと 寸法 mm | 帯 の こ 周 速 | 質量 | = シ ァ 志 ※4 コ ュ 
形 名 ( ウ 口角 パイ プ ( 周 長 x 幅 x 厚 さ ) m/s {m/ 分 ] kg 1 充電 当たり の 作業 量 ( 目 安 ) 標準 付属 品 
1.03.2 2.5Ah | 帯 の こ No.7 (ハイ ス 18 山 ) (1 本 ) 、 
CB 3612DA| ゅ 120 |127x120|1.130x12.5x0.5 le0195| | 7 (MV) 約 30 カ ッ ト スイ ッ チ ホル ダ ( コ ー ド No.376271)、 電 池 カ バー 
CB 18DBLS) ss し 5DAhNMV) | 約 48 カ ッ ト | 帯 の こ No.1 (ハイ ス 18 山 ) (1 本 ) 、 太 角 棒 スパ ナ (4mm)、 
「 記 6 と 6 ルク 6.0Ah 約 58 カ ッ ト サイ ド ハ ン ドル 、 電池 カバ ー 
の 83 80 | 900x125x05 | jaO こ 19g| 
、、 | 帝 の こ No.1 (ハイ ス 18 山 ) (1 本 )、 六 角 棒 スパ ナ (4mm) 、 

















*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 2020 年 8 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (最大 切断 能力 120mm ク ラス コー ドレ スロ ー タ リバ ンド ソー) 
※2 当社 従来 製品 ロー タリ バン ド ソ ーCB 12VA2 と の 比較 。 条 件 に より 異な り ます 。 ※3 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ます 。 
、 帯 の ご 周 速 : 最 高速 度 。 


コー ドレ スロ ー タ リバ ンド ソー CB 3612DA 用 帯 の ご 一 覧 は P.153<154 を ご 参照 くだ さい 。 











※4 切断 材料 : 配 管用 鋼管 (SGP40A( 外 径 の 48.6X 厚 さ 3.5mm) ) 、 切 断 荷重 : 製 品質 











( 周 長 900mmx 幅 12.5mmx 厚 さ 0.5mm) 1 内 0033-8429 6,300 
の 0033-8428 6,300 








= 6 = 
別売 部 品 帯 の こ こつ No. | 刃 の 山 数 / イ ンチ | 材質 コー ド NGo。. 価格 本 数 











人 標準 付属 


二 重 絶 電 4 ラ 毎 包 恋 バ 居 ! ー EE 赤 * 樹脂 大 脂 ボ デ 〆 ル ゃ 7 で ーー ー ス た グー ラン ド ト スタ ドド ンド 信 
150 I ロ |*w チ 業 加 (EE 門 ] ー 了 陸地 2 ze 1 ニ 】 隊 閣 >lm 








2 No. 





ョ ピラ ジン ルリ リム や 


バイ ブ プ 外 径 | 120mm 


@ 帯 の ご 久寿 命 を の ば し 、 
消費 電力 が 少な い 定 速度 制御 採用 
@ 材料 に 適し た 帯 の ご 刃 周 速 が 簡単 に 設定 可 
@ 帯 の ご 寸法 : 彰人 間 2 全 


La 


495 


CB 12VA2 y70.40o 


護 カ バー 付 


回 GO の DB 


ンド ソー 












定 直 式 ス タン ド 


@ 携帯 形 バ ンド ソー が ワン タッ チ で 定置 形 に 

@ 角 落 し や 板材 の 切断 に 便利 な コン ター( タ テ ) 機 能 付 
適用 機種 

CB 3612DA 

CB 12VA2 

( 旧 形 ) 

CB 12SA 

CB 12VA 

CB 12SA(S) 

CB 12VA(S) 


CB 12-ST2 y49.0oo 
ョ ピニン ルリ リム 0 ジス 、 う アニ 








バイ ブ 外 径 | 115mm | (定置 スタ ンド 使用 時 ) 21 器 


@ 持ち 運び や すい 軽量 アル ミ ベ ー ス 採用 
@ 定置 スタ ンド で コン ター( タ テ ) 作 業 可能 

(本 機 は CB 12VA2 と CB 12-ST2 の 組合 せ 製 品 で す ) 
@ 帯 の ご 寸法 : 周 長 1.130X 幅 12.5x 厚 さ 0.5mm 





6 同 し 


まで 105 


746( コ ンタ ー 時 842) 


CB 12FA2 yi1gs.ooo 


護 カ バー 付 


回 GO の D9 思 





質量 :14.5kg 











7/ 人 ソバ / 





と も ETrrl ロー タリ バン ド ソ ー 


信 保 護 カ バー セッ ト 
コー ド No.326577 
\5,100 


適用 機種 

CB 12VA2 
CB 12FA2 
( 旧 形 ) 

CB 12SA(S) 
CB 12VA(S) 
CB 12F(S) 
CB 12FA(S) 


ョ ピラ ジル リリ A や 





保護 カバ ー 


ンド ソー 





バイ プ 外 径 | 123mm 


@ 持ち 運び や すい 軽量 コン パク ト ボ ディ 

@ 淀 の ご 久寿 命 を の ば す 定 速度 制御 採用 

@ コン ター( タ テ ) 作 業 可 能 

@ 帯 の ご 寸法 : 周 長 1.260x 幅 12.5x 厚 さ 0.5mm 








まで 100 | 本 
CB 13FB yi4g.00o 


品 約 回 且 


恒 和 0 





パイ ブ プ 外 径 | 180mm 

@ 簡単 近作 の チェ ン バ イ ス 

@ 移動 が 楽 な 軽量 バラ ンス 訟 

@ 帯 の ご 寸法 : 周 長 1.840 メ 幅 12.5X 厚 さ 0.65mm 








テー ブル 面 
まで 172 


CB 18F3 y264.00o 





バイ ブ プ 外 径 | 180mm 
速 機構 付 ) 


@ 帯 の ご 妨 の 寿命 を 延ばす 〈 帯 の ご 刃 周 速 2 段 変 
ステ ン レ ス 等 の 難 削 材 切断 に 威力 を 発揮 
@ 移動 が 楽 な 軽量 バラ ンス 設計 
@ 平 バ イス 式 で 角度 切断 が 可能 (ワン タッ チバ イス 方 式 ) 
@ 淀 の ご 寸法 : こ 
周 長 1.840x < 得 。、 
幅 12.5※ 』 監 S 
厚 さ 0.65mm 









CB 18FA3 y292.0oo 





バイ プ 外 径 | 220mm 


@ イン バー タ で 帯 の ご 妨 を 無 段階 に 変速 
@ 帯 の ご 寸法 : 周 長 2.750x 幅 25.4 x 厚 さ 0.9mm 












(最大 ) 1.390 
(最小 ) 920 











ジア (最大 ) 1.670 
2 (最小 ) 1.545 


CB 22FA2 1 265.00o 






























































机 蘭 半 9 の 開 因 属 釣 
能力 ( 幅 メ 高 さ )mm 5 
形 名 。 | る 間 | O ロ 日 @ iRGWS ロ 標準 付属 品 
丸 バイ プ | 角 バ イプ | 形 鋼 丸 棒 
CB 12VA2| - |g120 1 ロ 120| - | eg30 六 帯 の こ No.2( 合 金 18 山 ) (1 本 ) 
0* | g115 | 口 100 ー の 30 0.4 こ 1 3 有 帯 の こ N0.2( 合 金 18 山 ) (1 本 ) 、 
CB 12FA2 テー 25>80」 0 て 45 可 能 ) 六角 棒 ス パナ (4・8mm) 、 バ イス ガイ ド 、 コ ンタ ー テ ー ブ ル 、 
45 | の @50 | LHSO 訓 930 e 有り ) スラ イド カバ ー、M5 チ ョ ウネ ジ 、 ス ライ ドカ バー ホル ダ 
0O* | ゅ 123 | 口 105 ー の 30 0.4 こ 1 3 平 バイ ス 帯 の こ No.2( 合 金 18 山 ) (1 本 ) 、 
CB 13FB - j25>80」 0 て 45 避 能 ) 六角 棒 ス パナ (8mm) 、 サ イド ハン ドル 、 
45 | @50 | LSO 明 の 30 (コン ター 有り ) コン ター テー ブル 、 ス ライ ドカ バー 
CB 18F3 | O'| ge180 | 口 150 150x150| ge0 SD の 54| エン バイ ス | 38 | | 幕 の こ No.6( ハ イス 14 山 ) (本 体 装着 
(高速 ) 
0" | g180 | 口 150 150x150| ge60 50Hz:68 50Hz:0.7{44 
60Hz:58 60Hz:0.9{54]| 平 パイ ス 帯 の こ No.6( ハ イス 14 山 ) (本 体 装着 ) 、 
CB 18FA3 ( 低 束 ) (0^45" 可 能 )| 17mm ボ ックス スパ バナ 
45* | ぁ 115 | 口 100 00x100| gw45 50Hz:0.5{30 
60Hz:0.6{37 
300x150 50/60Hz : 帯 の と No.9(6~10 山 本 体 装着 ) 、 
の 2 em 人 H 昭 50Hz:39 0.51 イス | っ an| "| ポッ クス スパ ナ (24mm) 、 キ ャ スタ スト ッ パ (] 個 、 
45* | の 200 |200x200|175x175| og70 60Hz:36 {30<60} |(0*^60 可 能 ) 4 極 ブ ラグ (1 個 ) 、 油 さ し (120cc) 、 偏 心 ピン (1 個 ) 、 
60'| 950 | 50x200| 50X200| 9@50 | (イン バー タ ) ピン (1 個 ) 、 カ バー プレ ー ト A (2 個 ) 、 専 用 切削 液 














注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さ 


了 因 キバ イス 付 6 チェ ン バ イ ス 付 


本 隔 " 

















い 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
ロー タリ バン ド ソ ー 用 帯 の ご 一 覧 は P.153~ こ 155 を ご 参照 くだ さい 。 





チカ / KK/ 


バイ プ 外 径 | 320mm バイ ブ プ 外 径 | 410mm 

@ ヘッ ド 回 転 方 式 採用 @ イン バー タ 付 高 機能 切断 @ 油 圧式 アツ ッ パ バイ ス 
@ 衝 め 切断 方 式 で 高 能率 @ 油圧 式 ヘ ッ ド 回 転 方 式 (角度 切断 が 容易 ) 

@ 泊 庄 バイ ス 方 式 採用 @ イン バー タ で 帯 の ご 妨 を 無 段 階 に 変速 


@ 帯 の ご 寸法 : 周 長 3.750X 幅 25.4X 厚 さ 0.9mm @ 帯 の ご 寸法 : 周 長 4.880X 幅 38.5x 厚 さ 1.06mm 








(最大 ) 1.860 
(最小 )1 ,100 


徐 佑 


(最大 )2.285 


まで 555 














970(1.140) 1.420(1.930) 0 ' テー ブル 面 
NN ( ) 内 は 機体 法 「 NN 5 ょ 9 」 












































> * 油圧 
っ 半 (2 は 居 肌 司 屋 の 3 恩納 司 居 還 
3 
能力 ( 幅 メ 高 さ き )mm 記 帯 の ご 刃 6 た 主 
人 ジ 隊 O5|1 還 Ha@5|SalMdfESNi 間 青谷 上 準 付属 
^ | 丸 パ イプ | 角 パ イプ | 形 鋼 | 丸 棒 m/s{fm/ 分 } 由 
0” | g320 |300x300 | 400x200 |g150 帯 の こ No.9(6~10 山 本 体 装着 ) 、 
- 1.500 150Hz:05^083 ボッ クス スパ バナ (24mm)、 
CB 32FB 16.7| @320 |300X300 |350X200」 の 140 50Hz:68|| 油圧 ]| (30<50] | 油圧 バイ ス | >oo メガ ネ レ ンチ (17x19mm) 、4 極 ブラ グ 、 
| 200 | {36<60} タダ スト ボッ クス 、 六角 棒 スパ ナ (5mm) 、 工 具 箱 、 
45* | g220 200x300 |e100 誠 油 さ し (120cc) 
0" | g410 AMLzee 6 
400x400 5 | 帯 の こ No.1 (5~7 山 本 体 装着 ) 、 
450x300 420000 50/60Hz : 2 ョ ンー に (| 9x24mm) S 
CB 40F 15* | の 410 400x400 |?200 50Hz:90|| 油圧 | 0.5<1.33 | 油圧 バイ ス |. Joo 4 極 プ ラグ 、 専 用 切削 液 19、 
60Hz:8.5|| モ ー ト ル | (30<80) (0^45 可 能 )| " ダス ト ボ ックス 、 
30* | g350 400XS00 の 180 200 細 620 寺 20 六角 棒 ス パナ (5mm) (8mm) 、 
350X350 工具 箱 、 油 さ し (120cc) 
45" | の 300 |300x300 1300x300 |g150 


























別売 部 昌 ロー タリ バン ド ソ ー 用 ロー ラス タン ド 
コー ド N0o. 313959 











コー ド No. 5116 -9245 






アッ パ バ イス 







※ 旧 形 CB 32FA に 取り 付け る 場合 は 、 
バイ ス (A) (B) が 必要 で す 。 


ロー ラス タン ド (駆動 付 ) コー ド No.5116-9240 


ーー と の 






ロー ラス タン ド 
(駆動 ナシ ) = 





CB 32F-RA 形 


































































ロロ 名 時 NO CB 32 FB CB 40F 
ロー ラス タン ド (駆動 付 ) CB 32F-RA 形 5116-9240 @ 還 
ロー ラス タン ド (駆動 ナシ) CB 32F-RB 形 5116-9242 お 問い 合わ せ @ 本 
ロー ラス タン ド ( 駆 動 ナ シン ) CB 40F-RB 形 5116-9190 くだ さい 。 計 人 で 
サブ ロー ラ CB 32F-RS 形 5116-9249 @ 補 
定 寸 装置 CB 32F-SG 形 能力 0<760mm 5116-9245 倫 @ 
アッ パ バ イス (L) 組 *※305702 選 ※ ⑮⑩ 計 
アッ パ バ イス (⑤) 組 305653 ※ @@ (標準 付属 ) 避 
アッ ツ パ バイ ス 組 313959 
バイ ス (A) 305214 @ (標準 付属 ) ー 
バイ ス (B) 305216 @ (標準 付属 ) 受 
ケ 引 線 合 わせ ライ ト ライ ト (C) 組 308735 軒 @@ (標準 付属 ) 
ハロ ゲン ラン プ 305710 @ (標準 付属 ) 人 @ (標準 付属 ) 
313643 @ (標準 付属 ) 頭 記 
ワイ ヤブ ラ シ 組 305234 8 @ (標準 付属 ) 還 
注 ) 電子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 ロー タリ バン ド ソ ー 用 帯 の ご 一 覧 は P153 ン 155 を ご 参照 くだ さい 。 * 在庫 僅少 品 





それ 以外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 堆 れ が あり ます 。 
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別売 部 品 ロー タリ バン ド ソ ー 用 帯 の ご 一 覧 表 (標準 付 属 、@CB 3612DA 標 準 付属 ) 


CB 3612DA,CB 12VA2,CB 12FA2( 帯 の こ 寸 法 (mm) 1.130x12.5x0.5) 
(CB 10SA/VA/F1/FA,CB 12SA/SA(S) /VA/VA(S) /F/F(S) /FA/FA(S) ) 














































) 内 は 旧 形 


CB 22FA2(CB 22FB,CB 22F2) ( 帯 の こ 寸 法 (mm)2,750x25.4x0.9) 





































































































































































































































































































































帯 の こ No. 材 質 山 数 / イ ンチ コー ド No. | 販売 単位 価 格 
帯 の こ No. 材 質 山 数 / イ ンチ コー ド No. 販売 単位 価 格 *0097-8600 
1 24 0097-7065 
2 介 0097-7064 必 *0097-8601 
3 0097-7063 3 *0097-8602 
合金 10 本 10.100 
4 0097-7062 4 合金 *0097-8603 29.700 
5 8 *0097-7061 
に 
6 6 *0097-7060 BB 
7 借 0031-8781 5 本 | 17.300 6 *0097-98605 
27 18 0032-3023 5 本 13.000 \ *0097-8606 
8 14 0031-8782 5 本 17.300 0031-9025 16.500 
28 ハイ ス 14 0032-3024 | 5 本 | 13.000 0031-9021 6 
9 (マト リッ クス HL) 0031-8783 5 本 17.300 
10 0031-8784 | 5 本 | 17.300 g 人 @0031-9026 US 
1 1 0032-9038 5 本 17.300 0031-9022 53,.600 
12 14~18 0032-9039 5 本 17.300 晴 ハイ ス 0031-9027 16.500 
CB 13FB(CB 13FA) ( 帯 の こ 寸 法 (mm) 1.260x12.5x0.5) 0 El SE 
帯 の こ 寸 法 (mm 12.5x0. 
1-902 16.500 
帯 の こ No 材 質 山 数 / イ ンチ コー ド No. 販売 単位 価 格 11 2 と 
1 24 *x0032-7160 0031-9024 53.600 
2 18 人 0032-7161 2 *0031-9029 16.500 
9 の 14 0032-7162 13 3 *0031-9030 1 本 16.500 
4 日 伴 10 |s0o32:71es | "本 115409 
5 9 *0032-7164 CB 32FB (CB 32FA) ( 帯 の こ 寸 法 (mm)3.750x25.4x0.9) 
= = BS 帯 の と No.| 材質 山 数 / イ ンチ | コー ド No. | 販売 単位 | 価格 
9 15 本 還 5 | 16500 18 | *0030-2671 
B 1 寺 全 の 14 0032-7167 | 5 本 | 21.000 2 1 と 
28 14 0032-7171 5 本 16.800 う 12 *0030-2673 
9 10 0032-7168 5 本 21.000 4 合金 10 *0030-2674 | 10 本 38.500 
10 ハイ ス 8 0032-7169 5 本 21.000 8 *0030-2675 
( 旧 形 ) CB 14FA( 著 の こ 寸法 (mm) 1.560x16x0.5) 9 9 *0030-2676 
帯 の こ No.| 材質 山 数 / イ ンチ | コー ド No. 価 格 M 4 *0030-2677 
1 24 *0030-6755 5 *0031-9035 1 本 21.100 
2 18 ーー 二 0031-9031 5 本 | 71400 
合金 14 ポ 8 1 6 
10 ェ 0030-6758 の 本 介 0031-9036 1 本 21.100 
還 8 *0030-6759 AP 6 0031-9032 ら 木 71.400 
6 18 0031-8785 5 本 | 25900 (マト リッ クス HI) 二 *0031-9037 修 還 軸 川 属 別 則 (69 
7 ハイ ス 14 0031-8786 5 本 25,.900 0031-9033 5 木 71.400 
8 (マト リッ クス LH) 10 *0031-8787 5 本 25.900 
*0031- 1 21.100 
9 8 *0031-8788 5 本 25.900 箇 4~6 MR 
*0031-9034 5 本 71.400 
CB 18F3, CB 18FA3(CB 18F2, CB 18FA2) ( 帯 の こ 寸法 (mm) 1.840x12.5x0.65) 二 
1 24 *0097-6580 価 格 
2 18 0097-6581 提 0030-8751 1 本 30.800 
3 合金 14 0097-6582 | 10 本 20.900 0031-8805 3 本 78.500 
4 10 *0097-6583 4 *0030-8752 1 水 
6 0 14 介 0031-8789 5 本 28.600 RSBZEE 本 30.800 
26 | (マト リッ クス H) 14 0032-3025 5 本 21.400 
8 ※ グ リッ ト ー 0098-8620 1 本 8.100 0031-4313 1 本 
9 18 0031-8791 5 本 28.600 * 在庫 僅少 品 
29 18 0032-3026 5 本 21.400 
10 の 8 0031-8792 5 本 28.600 
12 32 *0031-8794 5 本 28.600 
10~14 に ee 剖 
13 4 0032-1146 5 本 28.600 忠 叶 | 普及 タイ プ : 標準 品 と 比べ 、 の て 胴 部 の 寿命 が 短い 場合 が あり ます 。 
(コン ビ ネ ーション 久 ) グリット : タク タイ ル 、 特 鉄管 用 
別売 部 凍 ロー タリ バン ド ソ ー 用 (@ 標 準 付属 )(  ) 内 は 旧 形 
ほ 加計 CB 12VA2.CB 12FA2| CB 13FB | CB 18F3/FA3 CB 32FB 
品 名 ヨード No。 | 価格 |CB3612DA| Ca 12sAcB 12r |(CB 13FAI(CB 1sF2/FA2) (CB 22F2)[CB 22FA2|(CB 22FB) Cg 32FA)|CB 40F 
アッ パ バ イス 組 313959 | 24.000| 一 ー ー ー 人 倫 人 ー ー 
定 寸 装置 (0 て 600mm) 951957 |39.000| 一 ー ー ー ⑳ 人 び ー ー ー 
定 す スト ッ パ 327732 | 3.500| 一 ー 総 ー ー ー ー ー ー 
補助 ロー ラ (調整 高 さ 50 こ 160mm) |0030-9450| 8.500| @※! ⑯ “< 190 ( ー ー ー ー ー 
不 凍 液 (49) ー 回 ー ー ー 
(0" こ ー8* の 時 、 切 削 液 の 凍結 防止 ) | "88045 |11.600 @ @ @ @ 
シリ ンダ ー オ イル (19 和 缶 入 ) 307714 | 2.500| 一 議 ー ー (の 供 人 @ 仙 多 
切削 液 混 |( 水 ) ( 功 削 液 )| 192 | 978770 | 2.800| ー 還 計 @ @ @ @ 
| 比 I25 : 1 | 49 | 303819 | 6.100| 一 ー ー ー ー 介 倫 〇 介 
9 #150| 998908 | 2.800| 一 0 人 ー ー ー ー ー ー 
mei 4400 #320| 302395 | 2.800| - ー ー @(F2/FA2) ー ー ー ー ー 
ダス ト ボ ックス 313744 | 6.200| 一 呈 ー ー 人 @ 重 筐 ー ー 
※1 定置 式 ス タン ド CB12-ST2 使 用 時 。 ※2 CB12FA2(CB 12F) の み 使 用 可 。 ※3 ロー タリ バン ド ソ ー の ベー ス 高 さ に 合わ せ 、 補助 ロ ー ラ の 高 さ を 適宜 調整 し て くだ さい 。 
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ツー ルレ ス ! 簡単 交換 ! 


さま さま な fa< 目 由 目 在 ! 


ツー ルレ ス で 簡単 交換 
さま ざま な 種類 の 先端 工具 を 付け 替え る こと で 、 面 一 切断 ・ ポ ケッ ト 切 断 ・ 
旭 離 ・ 研 麻 な ど 、 用 途 に 合 


pg の 
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で で 


本 トー フジ 
アク タテ ァ ァ テ EN NN へ 
タケ ァ ャ <m マ テマ ラー 

















わせ て 様々 な 作業 に 対応 で きま す 。 





① 仕 上 げ 材 の 切断 ② 石 こう ボー ド 穴 あけ ③ 魚 管 (金属 管 ) の 切断 ④ 釘 ・ ね じ の 切断 





⑨ シ ー リ ング 材 除去 ⑩ コ ー キ ング 除去 ⑬ 木 材 の 研削 @ 断 熱 材 等 の 切断 ⑬ 丈 質 樹 脂 の 切断 ⑲ 立 ち 上 が り の 切り とみ ⑲ カ ー ペ ッ ト の 切断 








アノン 
MULTI VOLT 


@ ツー ルレ ス で 、 簡 単に 
先端 工具 を 交換 可能 
@ オー トモ ー ド 搭載 で 無 負荷 時 の 
騒音 ・ 振 動 を 軽減 、 丸 先 が 
合わ せ や すい 
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@ ツー ルレ ス で 、 簡 単に 
先端 工具 を 交換 可能 
@ オー トモ ー ド 搭載 で 無 負荷 時 の 
騒音 ・ 振 動 を 軽減 、 丸 先 が 
合わ せ や すい 
















CV 18DBL 
(LXPK)\66,800 


5.0Ah BSL 36A18x1 個 





人 (NN) 。*35.00 


の ロロ 


樹脂 
ボディ 





急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


※ 全 仕様 アク セ サ リ ケー ス 付 

@ 必 
用 稼 っ 多 錠 

コー ドレ ス に た こと ラリ 穫 35 





CV 14DBL 
6.0 (LYPK)\62,900 


BSL 1460x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 
本 体 (NN) 、\34,000 
蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
69 ロ C 因 @ ジンク グ 
ボディ ラグ: 才 導 2 ダク 


1:) 


※ 全 仕様 アク セ サ リ ケー ス 付 





下っ 且 に ア 人 2 錠 に 】:)) 





@ ツー ルレ ス で 、 簡 単に 先端 工具 を 交換 可能 
@ オー トモ ー ド 搭載 で 無 負 荷 時 の 騒音 ・ 振 動 を 軽減 、 
275 





@ 取り 回 し や すい コン バク ト 
ボディ 

@ 軽量 1.1kg で 作業 が 快適 

@ LED ラ イト 内 蔵 


CV 12DA 

15 (ES) \29.800 
BSL 1215x1 個 

人 (NN)X20.00 。 


の ロロ 


樹脂 


急速 充電 器 UC 12SL ( 約 22 分 ) ・ ケ ー ス 付 





丸 先 が 合わ せ や すい 
@ 高 入力 350W・ 軽 量 1.5kg で 作業 が 快適 






jnv 











CV 350V 


注 ) 電子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン 
\27/,500 バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発 
ケー ス 付 電機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


ロ I69 剛 9 


※ 全 仕様 アク セ サ リ ケー ス 付 
































ポイ 
形 名 振動 数 mini 回 / 分 } 1 充電 当たり の 作業 時 間 (目安 )※ 標準 付属 品 
CV 18DBL コミ 上 エー し レ しょ た 5.0Ah(MV) 約 44 分 | パッ ド (MU93D)、 サ ンド ペー パー# せ 60・#120・ 
リリ 0 2 240 各 2 枚 、 ブ レー ド (MD28PB ま た は MSD32PBC)、 
CV 14DBL :15. “ 約 42 分 | アク セ サ リ ケー ス 、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
パッ ド (MSU93D)、 サ ンド ペー パー# せ 60・# せ 120・ 
CV 12DA | 通常 モー ド ( ダ イヤ ル 1<6) : 6.000~<20.000 | 3.2" l 融 | 1.5Ah 約 12 分 | #240 各 2 枚 、 ブ レー ド (MSD32PBC) 、 六 角 棒 スパ ナ 
(5mm)、 ア クセ サリ ケー ス 、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
形 名 電源 | 電流 | 消費 電力 振動 数 min' 回 / 分 } 振動 角度 | 質量 | コー ド 標準 付属 品 
100| 41 | sgo | 授 常 モー ド (ダイ ヤル 1 < 5) : 6.000 ~ 20,000 15| 2 心 ・ | パッド (MU93D) 、 サ ンド ベー パー#60・ 韻 120・#240 各 2 枚 
CV 350V V | A w に ーーーーーーーーーーーーーーーーー| 3.2" | | 2 5m | フレ ー ド (MD28PB ま た は MSD32PBC) 、 
オー トモ ー ド (ダイ ヤル A) : 15.000 人 々 20.000 アク セ サ リ ケー ス 、 ケ ー ス 




















156 コー の ーー ロー に 0 コー [で 【 絞 詩 





21 5 ー ボ ン ブ ラ シン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さ 


7/ 人 ソバ / 


別売 部 品 コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル (CV 14DBL・CV 18DBL・CV 12DA)/ マ ル チ ツ ー ル (CV 350V) 
被 削 材 別 の 色分け 
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ィ へ て ステ ン レ ス 
ブレ ー ド (STARLOCK) STARLOCK 旨 還 s 症 人 プラ ステ ッ ク 還 証 の 谷 
人 、 | 刃 幅 Al 丸 長 B| 厚み | 作業 、 コー ド No. 航 | し 、、 | 刃 幅 Al 刃 長 B| 厚み | 作業 、 コー ド No. 
間 品番 / 形状 2 mm RS 例 用 途 価格 間 品番 / 形状 9 mm 4 例 用 途 価格 
MSW32PCJ MSI32PH 
チッ プ ボ ー ド の 0037-0793 32 | 40 |10 _、 、 0037-0798 
ポケ ッ ト 切 断 Bー の 証人 
kk4 良く コン パネ の 切断 、 2500 | 0 刃先 : 超 宣 ④ 0 
い 信 ) 上 RN 肖 間 本 9 : 起 区 
位置 決め し 易い 切り 込み ー バイ メタ ル 4.500 
| 908 40 | 1.0 | 半 泡 スチ ロー ル ・ | 007-0807 
区 湾曲 形状 石こう ボー ド の ボ ヨー キン グ シ ー ル の 
く い 付き が 良く 、 ケッ ト 切 断 2.500 ョ シン ラ 切断 、 除 評 > 
堅い 木材 の ポケ ッ ト 24 | 1.2 アス ファ ルト ルー 0037-0808 
| 罰 先 パイ メタ ル | 、| 切 断 ⑯ | フィ ング の 切断 
巡 湾 曲 形 状 コン パネ の 切断 、 3 400 人 工 逐 の 切断 
くい 付き が 良く 、| | 切り 込み : ナイ フ 丸 カー ペッ ト の 切断 3.000 
位置 決め し 易い 
ぐい 付き が 良く [本 了 再 用 | 2.700 (スク レー ) 二 
65 40 | 0.6 チッ プ ボ ー ド の 0037-0787 3 信 104 コー キン グ 了 除去 0037-0810 
ポケ ッ ト 切 断 ⑨ | 塗装 剥離 
ぐい 付き が 良く 5 9 2.700 2 の 
すき が 良く 、 り 込み ジ ツノ ダ 
位置 決め し 易い 2 ナイ フ 丸 1.700 
65 | 40 | 0 二 隔 8 0037-0788 ー | 09 | |FRP ・ 寺 質 プ ラス | 0037-0811 
の MIDIBI @⑬ | チッ ク の 切断 
広 薄 曲 形 状 OSB ボー ド の 6 天 床 人 属 析 (1mm 以下 ) 
くい 付き が 良く | | ポケ ッ ト 切 断 は 切断 3.800 
位置 決め し 易い コー ティ ング 
0037-0789 100| - |07 押し 出し 法 ポリ スチ | 0037-0812 
ー 木材 の きわ 切り レン フォ ー ム 、 ゴ ム 、 
99 06 | の |[ 末 工 尊 用 ] | 発泡 スチ ロー ル 、 
3.000 刃先 : 波 丸 断熱 材 の 切断 4.000 
32 | so | oe 林 材 ・ 金 属 の 切 新 | 0037-0790 | SS 
丸 先 : バイ メタ ル | ⑨⑧ 木材 の ボケ ッ ト 切 断 FRP・ タ イル 目地 の 
の | 交 江 曲 形状 り 0 2.600 や | 乱 断 、 ポ ケッ ト 切 断 
0 ポケ ッ ト 切 断 叉 先 : 超人 硬 4.500 
65 | 40 06 | | 村人 る 属 の 切 困 | 0037-0791 MSA32FHT 
丸 先 : パイ メタ ル | ぁ 20 才 科 | |o 義 ・ 接 着 利 の 17 oo 
が し 
位置 決め し 易い 「 ド の ポケ ッ ト 切 暫 刃先 : 超 硬 4 50 
MSA32FH 
BOO792 2 ト 9 IO69 ト し ※0037-0801 
③ | 木材 の きわ 切り は が レー 
ss82220 9 0042 4000 丸 先 : 超 硬 AM 4500 
MSD100SB @ MSA70DHX 人 
。 100| 一 | 09 | | 木材 ・ 金 属 の 切断 | 0037-0793 是 70 | 一 | 20 IL 0037-0802 
ー OS ( 床 面 で モル タル や 接 
了 0 」 着 剤 の 除去 (コー ナー 
刃先 : バイ メタ ル 釘 ・ 鋼 管 の 切断 4.200 そ 刃先 : 超 硬 吉 の 作業 も 可能 6.200 
MSM10PB の MsA7spn @ 
(Oggz 0037-0794 他 4 引 屋 三 26 0037-0803 
人 A の | 本 材 の 荒削り 
ぬ | 釘 ・ 鋼 管 の 面 一 切断 人 モル タル ・ 接 着 剤 
ら ) 
: バイ メタ ル 1.700 中 本 | 先 : 超 大 05 5.700 
MSA70SH @ 
96 07 0037-0795 70 一 |15 FRP ・ 硬 質 プ ラス | 0037-0804 
③ |4T . 人 ー 切 チッ ク の 切断 
OL や | 斑 の 狭い タイ ル 目 地 
: バイ メタ ル 1.700 叉 先 : 超人 硬 の 切断 4.400 
MSM32PB MSA85SD @ 
隊 50 | 0.6 0037-0796 に 85 | 一 |1g FR ・ 画 問 質 タ イル | 0037-0805 
に 町 ・ 鋼 管 の 面 一 切断 2 ⑥ | の 切断 
: バイ メタ ル 3.000 際 き 時 | 入 先 : ダイヤ モン ド | LC の 筋 付け 7.100 
EE 20 | 40 110 0037-0797 MEMS 人 | 2.0 0037-0806 
_FB ゴ |@ 0 2 0 - ーー 陸 妖 質 タ イル の 目地 - 
| ⑨ | 低 塊 の 切断 筋 人 
移 : 所 全般 の 切断 4000 刃先 : 超 ALC の 筋 付け 5700 








































































































































































































※ 便 印 の ブレ ー ド を こ ご 使 用 の 際 、 ツ ー ル シャ フト が 出張 り 、 作 業 に 支障 が ある 場合 は 、 低 頭 タ イプ の ツー ル シ ャ フト (コー ド No.375113 \390) を ご 使用 くだ さい 。 ツ ー ル シャ フト は 出張 り ま せん 。 
た だ し 、CV12DA は 出張 り ま せん の で 、 上 記 対 応 は 必要 あり ませ ん 。 * 在庫 僅少 品 
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7/ 信 び ソバ / 


別売 部 癌 コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル (CV 14DBL・CV 18DBL)/ マ ル チ ツ ー ル (CV 350V) 

























































レー ド 本 謙 FRP 
画 ブレ ー ド (OIS) 被 削 材 別 の 色分け 木材 証 計 その他 の 
厚み | 作業 8 コー ド No. RE 1 コー ド No. 
品番 / 形 状 Rs 用 途 トー 品番 / 形 状 用 途 ーー デ 
MW32P MU100SKS 太 
木材 の ポケ ッ ト 切 断 て 
40 | 一 | ② | 石こう ボー ド の ポケ ッ *0033-5846 
ト 切 断 2.300 押し 出し 法 ポ リス チ 
レン フォ ー ム 、 ゴ ム 、 
MA65SH 発泡 スチ ロー ル 、 断 
*0033-5840 熱 材 の 切断 















FRP・ 
(⑤) | 硬質 プラ スチ ッ ク の 切断 
幅 の 狭い タイ ル 目 地 の 切 断 4 400 








し 人 
《⑬ 
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いと 
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* 在 庫 人 
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画 サン ド ベ ペー バー 取付 け 用 パッ ド 画 サン ド ペ ベー バー 
















































































コー ド NOG7c0513 形状 品名 と 粒 サイ ズ | 粒度 当 三 ド N6. 価格 CV 14DBL/18DBL、 CV 350V 用 
コー ド No. - > 2 M 
MS 2 還 集 じ ん アダ プ タ セ ッ ト IMU93D(OlS) の み 装着 可 。 
2) |AAIS26x96 コー ド No.337935 \2.400 | MSU93D(STARLOCK) 
ほ 多 7 の | | 323970 |i. 適用 機種 :CV 14DBL/18DBL | に は 合用 で きま せん 。 
コー ド No.0037-0814 0037-2790 |1.000 ( 10 枚 入 ) 
\3,700 0037-2791 | 1. コー ド N0o.337923 \2.000 コー ド NO.370534 
0037-2792 | 1. 適用 機種 :CV 350V \1.100 
マジ ッ ク 式 | 。 。 | 70x120 0037-2793 | 1. < リーーー 三 適用 機種 0 1 MA08 
加 アク セ サ リ ケー ス (四角 タイ プ )| ”^ |(10 枚 入 ) 0037-2794 | 1. 1 
(標準 付属 ) 0037-2795 
0037-2796 
コー ド No.337685 \480 0037-2797 
適用 機種 :CV 14DBL/18DBL/ 0033-8243 | 1. CV 12DA 用 
12DA、CV 350V 0033-8244 | 1. MSU93D(STARLOCK) の み 装 着 可 。 
0033-8245 | 1. MU9SD(OIS) に は 使用 で きま せん 。 
マジ ッ ク 式 5 
(6) | AAl24X94 ーー | 画集 じん アダ ブタ 画 フェ ルト パッ キン 
= 角 タ イ の | トペ 0033-8247 | 1 
詞 0033-8248 |T セッ ト コー ド No.376118 
0033-8249 1 コー ド No.376066 \600 生生 つも 
240 | 0033-8250 1000 | 3200 の 

















コー ドレ ス シア 大 
| O 木材 軟鋼 板 | | ステ ン レ ス 
クラ スト ッ プ & EE 
る ※1 @ 低速 スタ ー ト で 切断 始め の 墨 線 が 合わ せ や すい オー ト 
AC 機 以上 の 切断 性 能 の 
| ※ @ スト ロー ク 数 を 一 定 に 保つ 定 速 度 制御 付 


MULTIOLT 





 CJ 36DA 
(XP) \71,800 


VOLT 


P 生 半 介 BSL 36A18x1 個 
- 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


\41 
NN) 41000 」 


ーー プラ シン マデ ー タ ー 
の 急 @ ロ 田 @ の 2 
ボディ チン クルッ テン ェ / ン 4 








能力 mm スト ロー ク 数 | スト ロ --2 呈 | 質量 | 最小 切断 半径 | 傾 仙 切 思 | 「 芝 電 当たり の 作業 量 (目安 標準 付属 


木材 | 軟鋼 板 | ステ ン レ ス | PT {回 / 分 | mm | kg mm 角度 厚 さ 24 x 幅 300(MDF) 





形 名 








ブレ ー ド (No.41) 、 六 角 棒 スパ ナ 


CJ 36DA 135 10 3.2 [|800<3.500| 26 |2.7 2 ら 左右 0<45" | 2.5Ah(MV) | 約 150 カ ッ ト チッ プ カ バ ー、 妨 口 板 、 電 池 カ バー 









































※1 [クラ スト ッ プ ] 2019 年 10 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スジ グ ソ ー) 

※2 [AC 機 以上 ] 当 社 従来 製品 : ジ グ ソ ーCJ 160V と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材料 や 条件 に より 異な り ま す 。 

※ 高 負 荷 切断 時 に お ける 当社 従来 製品 : ジ グ ソ ーCJ 160V と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材料 や 条件 に より 異な り ま す 。 
※4 当社 従来 製品 : ジ グ ソ ーCJ 160V と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材料 や 条件 に より 異な り ま す 。 

*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 


ー 電 1 ラ で 』 現 カリ レーキ 代 レバ 樹脂 は + ロ ーー オー ビタ ル 集 じん 機 
158 各 * 59… 回 の 回 … の 圏 … 軌 c ー 佑 計 











2 7 の ワ た / 
カー _ ポ ンプ ブラ シ の 下 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





コー ドレ スレ シル に 凍 た と と 折 / 馬 t: と ソレ た コイ: カク) ro アタ ペ ニシ す | 





木材 | | 軟鋼 板 | | ステ ン レ ス 木材 | | 軟鋼 板 | | ステ ン レ ス 敵 ee 人 
en 


@⑯ ブレ ー ド の ガタ つき を 低減 し 、 ス ムー ズ な 切断 @ 高 性 能 モ ー タ ー に より 1 充電 当たり の 作業 量 ア ッ プ 能 モ ー タ ー に より 1 充電 当たり の 作業 量 ア ッ プ 
@ 切断 スピ ー ド アッ プ で スピ ー デ ィ ー な 作業 @ ブレ ー ド 交換 ツー ルレ ス ( 特 許 ) る プ 叶 ド 交 換 ツ ー ル レス (特許 ) 





@ コン バク ト で ーーーーーーー 276 一 ーーーーーー- 


症 268 ] 
取り 回 し や すい Cs 
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CJ 18DA ME CJ 18DSL CJ 14DSL 
5 (XP) Y66.800 | 60 (LYPK)\65.400 
人 間 BSL 36A18x1 個 BSL 1460X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





NNOY3600 。 CO0 二 1 (NN 。Y94.000 
の の @ ロ g@8 の の @ ロ Cg ogge 
| コード レス 記号 六 

















EE 導 区 木材 | 65mm | | 軟 鋼板 | 6mm 認証 | | 木材 |90mm | |「 歌 鋼板 | 10mm 
Imrm Im 
@ 無 段 変 速 タ イプ @ ブレ ー ド の ガタ つき を 低減 し 、 ス ムー ズ な 切断 加計 
@ 材料 に 適し た スト ロー ク 数 で 作業 で きる 和 @ 切断 スピ ー ド アッ プ で スピ ー デ ィ ー な 作業 っ 
無 段 変速 スイ ツチ 搭載 @ コン バク ト で 取り 回 し や すい 





@ ブレ ー ド 交換 ツー ルレ ス 
( 349 















EE 


に 7 ナイ < リ 、/ 


CJ 10DL 
(LMSK) \34,500 3 ゆ 








BCL 1030CX1 個 ー 
急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 


体 NN) \22.000 





蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス ) 売 





CJ 90VST2 
生生 \33,500* CJ 65VF \19.500 


BCL 1015x1 個 
旬 到 電 器 UC 10SL2 ( 約 80 分 ) ・ ケ ー ス 付 \15,200 ケー ス 付 


|] 画 | 務 1 〇 * 在 庫 人 jn | 1 ロビ 較 (@ ロウ の ] 剛 人 @ 


ジグ ク ソー  ・ 無 段 変速 タイ プ ! 当社 独自 の オー ビタ ル 機 構 で スム ー ズ な 切断 ! 





























































































































木材 110mm 語 語 | | | 木材 |135mm 41 
@ 振動 を 抑え た スム ー ズ な 切断 」 @ オー トモ ー ド 機能 搭載 で 振動 軽減 
@ ブレ ー ド 交換 ツー ルレ ス ( 特 許 ) @ 800W パ ワ フ ル モ ー タ ー 搭 載 
@ ブレ ー ド 交換 ツー ルレ ス 
@ フッ 素 ペ ベース プレート 付 で 
快適 な 切断 が 可能 
\29.600 \39,800 「 
ケー ス 付 0 | 
| 樹脂 拓 脂 
回 | 移 の | 来 に | 画 | 爵 |⑥ 品 約 回 罰 品 有 @ 
形 名 能力 mm ー 量 | 質量 | 最小 切断 半径 | 傾斜 切断 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 村 準 付属 上 
和 木材 | 加 鋼 板 in" mm 角度 厚 さ 24 幅 300 (MDF) SR 
_ 5 、。 | ブ プレー ド (No.41) 、 六 角 棒 スパ ナ 、 
CJ 18DA 135 10 . 25 左右 0 て 45" | 5.0Ah(MV) | 約 130 カ ッ ト 妨 口 板 、 電 池 力 バー 
。 | 、 厚 さ 24x 幅 330( ラ ワン 材 ) 
CJ 18DSL | 135 10 と 2. 堪 右 0 こ 45 50AhMV) 約 212 カ ッ ト | フレ ー ド (No.41) 、 六 角 棒 スパ ナ 、 
CJ14DSL| 135 | 10 | 25 |o>2400 | 26 |23| 25 | 右 0<45*| 60Ah 約 204 カ ッ ト | アフ カ バー、 カ ガロ 板 、 電池 カバ ー 
CJ 10DL 50 4 0<2.700 13 |1.2 ー ー 一 一 ブレ ー ド (No.41)、 六 角 棒 ス パナ 
形 名 能力 IT 最小 切断 半径 傾斜 切断 電源 電流 消費 電力 スト ロー ク 数 人 ト 昌 2 量 質量 記 lee ド 標準 付属 品 
8 木材 | 軟鋼 板 | ステンレ ス | mm 角度 V |Al W min ' 個 / 独 | mm | kg m 和 MM 
ー 寺 有 還 、 | ブレ ー ド (No.31) 、 直 線 ガ イド 、 円 ガイ ド 、 ガ イド セン ター、 
CJ65VF |65 | 6 25 | 0<45* 2 | SO00 | 9 23 抜 、 防 じ 2 カ パー 、M5 ノブ フォ ネジ 、 六 角 遼 スワ 
CJ90VST2| eo | 10| 32 | 25 | 誠 先 色 | 74 | 700 | 850-3.000 26 | 22|2 や ・25| ブレ ー ド (No.41) 、 大 角 棒 ス パナ 、 ケ ー ス 
左右 」 、 。 =| ブレ ー ド (No.41) 、 六 角 棒 スパ ナ 、 チ ッ プ カバ ー、 
CJ110MV |110| 10 | 32 25 | 。 こ 4gs 850<~3.000 2.2 |2 心 ・25| ロロ 板 、 テ ケー ス 
左右 ブレ ー ド (No.41、123X) 、 六 角 棒 スパ ナ 、 チ ッ プ カバ ー、 
CJ 160V (NB5 了 (0 呈 8 25 症 国有 800<2.800 カロ 板 、 サ ブフ ベ ー ス 、 ダ スト コレ クタ 、 ケ ー ス 15 0 
注 ) 電子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 < くだ さい 。 ジグ ソー 別売 部 品 は P160~ て 161 を ご 参照 くだ さい 。 





それ 以外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 欧 れ が あり ます 。 *1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 
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7/ 公 び ソバ / 


[コード レス に 滞 h シ ル た 。 
補 和 を 18v 


@ 天井 の 角 穴 開口 に 最適 
@ 作業 後 す ぐに 手 を あけ られ る フッ ク 装 備 













人 死 売 ※ 外 観 - 仕 様 等 変更 に な る 
CK 18DA 場合 が あり ます 。 
近日 発売 の た め 、 
仕様 表 - 別 売 部 品 は 


5.0Ah BSL 36A18x1 個 r 
E 急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ シ ステ ム ケ ー ス (No.3) 付 





| コー ドレ スレ 慌 ん ルル 


アノン 
MULTI VOLT 


@ 14.4V と 18V リ チ ウ ムイ オン 電池 が 
どちら で も 使用 可能 


CK 18DSAL 





*1 





(NN) 、\39,300 


区 電池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
* 在 庫 僅 少 品 


ボデイ 


(LYPK) \71.800 * 
BSL 1860x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





| コー ドレ スル 違 叉 ん ルル: ナイ フカ ッ タ 





アノン 
MULTI VOLT 


@ 14.4V と 18V リ チ ウム イオ ン 電 池 が 
どちら で も 使用 可能 






CK 14DSAL 
6.0 (LYPK) \68,500 


BSL 1460X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





@ 粉じん の 発生 し な い ク リー ン 切 断 
@ 市 販 の ナイ フ 丸 が 使え る 








CK 12 
\39,300 





*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 

































































































































形 名 能力 mm スト ロー ク 数 1 充電 当たり の 作業 時 (目安) 本 
の 切断 厚 さ min 和 回 / 分 } mm 石こう ボー ド 厚 さ 12.5mm( カ ッ タ ナイ フ ) 軸 3 
CK 18DSAL | 石こう ボー ド : 12.5 SADOMM 交 と 0m ブレ ー ド (カッ タナ イフ ) 、 ケ ビ キ 刃 (本体 装 着 ) 
(カッ タ Z 著 妨 使用 約 260m カッ タナ イブ 符 、 合板 必 ブ レー ド (5.5mm) 
普通 合板 : 六角 棒 ス パ mm) 、 ダ スト カバ ー、 
CK 14DSAL | ( 五 に こう ボ ー ド 用 ブレ ー ド 使用 ) 6.0Ah 約 210m ブレ ー ド カバ ー、 電 池 カバ ー 
5 能力 mm 電源 | 電流 | 消費 電力 | スト ロー ク 数 | スト ロー ク 量 | 質量 | コー ド 本 
形 名 切断 厚 さ V 「A W min` {回 / 分 } mm 陸生 m 標準 付属 品 
石こう ボー ド 12.5 (カッ タナ イフ 共 刃 使用 ) ブレ ー ド (カッ タナ イフ) 、 ケ ビ キ 丸 (本 体 装 着 ) 
CK 12 ーー ーーーーー ーー ーー や | 20 | 190 | 8000 4 | 1.7|3 心 ・2.5| カッ タナ イフ 益 刃 、 合 板 用 プレ ー ド (5.5mm) 、 
普通 合板 15 (石こう ボー ド 用 ブレ ー ド 使用 ) 六角 棒 ス パナ (3mm) 、 ブ レー ドカ バー 
Il 吉 部 品 ナイ フカ ッ タ ・ コ ー ド レス ナイ フカ ッ タ ・ 窓 抜き カッ タ 画 ガイ ド (A) セッ ト 画 ガイ ド (B) セッ ト 
別売 部 品 (直線 切り 用 ) (直線 切り 用 ) 
画 カッ タナ イフ 替 刃 | 画 硬質 材 用 多用 途 | 画 多 用 途 ブ レー ド | 画 石 こう ボー ド 用 | 画 石 こう ボー ド 用 コー ド No.993818 コー ド No.995485 
(10 枚 入 ) 有 、| ブレ ー ド (5 枚 入 ) (5 枚 入 ) ブレ ー ド (5 枚 入 ) | ブレ ー ド (B) \870 \830 
・ 石 こう ボー ド | | |・ 窯 業 系 硬質 板 ・ 普 通 合板 > 石 ど う ポ ー ド (5 枚 入 ) 
ツー ジン グ ボ ー ド | ・ 石 こう ボー ド ・ 普 通 合板 ・ 石 こう ボー ド 
( 厚 さ : 12mm) | 1 ・ コ ンク リー ト 堂 秩 材 ( 紙 ) 」【 厚 き : 15mm) に 画 蒲 物 用 アタ ッ チ メン ト 画 石こう ボー ド 用 窓 抜き セッ ト 
の | ・ 十 と い (電化 ヒ ニー ル 製 | (ゴム な どの 和 柔らかく 薄い | (コン セン ト ボ ックス な どの 
( 厚 さ : 12mm) 合 ( 厚 さ : 4mm) 板材 の 切断 用 ) 窓 抜き 用 ) 
最大 切断 厚 さ : 12.5mm | 最大 切断 厚 さ :6mm | 最大 切断 厚 さ :12mm | 最大 切断 厚 さ :19mm | 最大 切断 厚 さ :30mm コー ド No.995489 コー ド No.307471 
コー ド No. | 価格 | コー ド No.| 価格 | コー ド No.| 価格 | コー ド No.| 価格 | コー ド No.| 価格 \1,800 \5,500 
993790 | 520 |959804| 3.100 |959801| 2.900 |993824 | 3.100 |330258| 3.600 材料 を は さん で 切断 し ます 
別売 部 癌 ジグ ソー 用 
画 ベン チ ス タン ド 回 ガイ ド 画 ダス トコ レク タ ( 集 じ ん 機 接続 用 ) 


(直線 ・ 円 弧 の 切断 時 に ご 利用 くだ さい ) 
コー ド No.321593 \2,000 

適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 

CJ 90VST2・CJ 110MV・ 

CJ 160V・CJ 14DSL・ 


TR12-B \16,500 
適用 機種 ( ) 内 は I 旧 形 
CJ 110MV・(CJ 65SC・CJ 65TC・ 
CJ 65VC・CJ 70V・CJ 90VST・ 
CJ 110M・CJ 120・CJ 120V) 






で CJ 18DSL・CJ 18DA・ 
| CJ 36DA・ 
ーー 軒 較 ※CJ65VF・ 





(CJ 90VST・CJ 110M・ 





400 CJ 90VST2・| CJ 120・CJ 120V) 8 
CJ 160V・ M5 ボ ルト 
し CJ 18DA・ 開い eo 
CJ 36DA・ SE 
(CJ 65SF) 案内 面 


に は 使用 、 間 NN 
で きま せん 。 | [円 弧 切断 使用 例 ] 上 


還 サブ ベー ス (樹脂 製 ) 化粧 板 等 の 材料 へ の 傷つけ 軽減 に ど 利用 くだ さい 
コー ド No.339018 \240 
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V 用 ) 
サブ ベー ス (A) セッ ト (鉄製 ) 金属 か ら ペ ー ス を 保護 する 時 ご 利用 くだ さい 
コー ド No.321992 \2,000 
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 110MV、( 旧 形 CJ 90VST、CJ 110M/120/120V) 用) 
サブ ベー ス (B) セッ ト (樹脂 製 ) 化粧 板 等 の 材料 へ の 傷つけ 軽減 に ご 利用 くだ さい 
コー ド No.321993 \870 
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 110MV、( 旧 形 CJ 90VST、CJ 110M/120/120V) 用 ) 





コー ド No.321591 \510 
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 18DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、 
CJ 160V、CJ 36DA、(I 旧 形 CJ 90VST、CJ 110M/120/120V) 用 ) 


画 シャ ッ タ (ダス トコ レク タ 装 着 時 ご 使用 くだ さい ) 
コー ド No.321586 \160 
((H 旧 形 CJ 120、CJ 120V) 用 ) 


画 鉄製 ペー スプ レー ト ( エ ボキ シ 系 樹脂 塗装 ) 防 錆 性 能 に 優れ 、 防 食性 も 高い 
コー ド No.375855 \470 
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V 用 ) 


画 鉄製 ペー スプ レー ト ( フ ッ 素 樹脂 塗装 ) 滑り が 良く 、 耐 摩耗 性 に 優れ て いま す 
コー ド No.339012 \1,100 
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V 用 ) 


画 刃 口 板 切断 面 角 部 の け ば 立ち 軽減 に ご 利用 くだ さい 
コー ド No.338997 \680 
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ160V 用 ) 


画 ケ ー ス 
コー ド No.339042 
コー ド No.325090 
コー ド No.317262 
コー ド No.339017 
コー ド No.375862 
3 コー ド No.337883 
( 員 め コー ド No.376453 


\3,000(CJ 14DSL、CJ 18DSL 用 ) 
\5,500(CJ 110MV、(I 旧 形 CJ 110M) 用 ) 
\5,500 ((I 旧 形 CJ 120、CJ 120V) 用 ) 
\5,500 (CJ 160V 用 ) 

\4,500(CJ 36DA 用 ) 

\1.200(CJ 90VST2 用 ) 

\4,700(CJ 18DA 用 ) 





カー ボン ブラ ン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 信 び ソバ / 





別売 部 品 ジグ ソー ブレ ー ド 一 覧 









































































































0 < / 千 リロ ロー 叶い | 切断 能力 : 字 ・ 切断 能力 で す 。| 
木工 用 ・ 特 殊 材料 用 (※ 印 は オー ビタ ル 機 構 ナシ 製品 に 最適 で す 。) |” 緑色 の 数 字 は 、CJ10DL の 切断 能力 で す 。 | 圧計 中 可 
ブレ ー ド の 切断 能力 mm 適用 機種 ( 注 )( ) 内 は 旧 形 
ブレ ー ド 形状 木材 CJ65VF 上 前 | 
2 ララ 鱗 ナ ウッ ツク GEMDN (J65VE7SO J160V 
CJ36DA (J120V 
20-45 
No.1 |※ 9 山 | 8811.0| 0032-0460| 5| 580 | (20<35) ※ 
20-35 
Se の で 0032-0461| 5| 580| 200+ | 3。20 ※ 
0032-0462| 5| 580|2 つ 6 X 
0032-0465| 3| 2400 | 96 1 
6 |185|1.5| 0032-1878| 3|2700 | 計 江 間 還 較 <: | 
5<55 | 。 っ o 
No.11 8 山 |105|12| 0032-0466| 5| 550|(O-55)| ど 26 
10<50 
20-55 
No.31 | ※ 9 山 105|1.0| 0032-0473| 5| 750 | (20<55) ※ ※ 
20<50 
符 | No.12 20 山 | 77|09| 0032-0467| 5| 550| 209 ト | 198t | | 還 還 
No.42 4 13 山 | 77|1.0」*0033-9367| 5| 1300 | 2<15 
合板 用 25 山 | 77|10| 0032-9592| 5|1000| 2 ラ 5 
曲線 切り 0032-9595| 5 20 以 下 
5 慌 55 
No.Z1 0032-0471| 5 (10<55) 
(仕上 用 10<50 
3>40 
NO. 0032-0472| 5 (5<40) 
(仕上 用 市 
10-65 
No.41 0087-9357| 5 (10<65) 
(仕上 用 10<50 
2<40 
No.]1 0032-0470| 5 (8<30) 
(仕上 用 8<30 
合成 3^20 
全 度 | No.4 | < 較 電 了 了 基 除 。 | 13 山 | 83|1.0| 0032-0463| 5| 580 2 | 。 較 証 
タン グ ス テ ンカ ー バ イド ( 超 硬 ) 語 
FRP| グリ ッ ド ー | gl08| 0032-6544| 2|2000 導 hc MM 
































※CJ 18DA、CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ36DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、CJ 160V、( 旧 形 CJ 90VST、CJ 110M、CJ 120、CJ 120V) は 傾斜 切断 時 に は 使用 で きま せん 。 
x1 : CJ 65SC、CJ 65TC は 使用 可 。 






























軟調 板 用 | No.123X 042 | ステ ン レ ス 用 No.50, 51, 52 テー/ 背 状 自 面 の テー パ 形 状 
す 形 居 史 用 で 、 訟 坂 さ こ 取 週 ! 切断 スピ ー ド : 寿 命 が 大 幅 ア ぃ ーー つ | ブレ ー ド が 被 削 材 に 対し て 
SA ※ 木 材 以外 の 材料 は あら か じ め 2 0 2 斜め に 切り 込ん で いく の で 


ドリ ル 等 で ブレ ー ド の 入る 穴 を あけ 
つの 己 で て か ら ご 使用 くだ さい 。 ン 2 で 


切断 スピ ー ド が 大 幅 に アッ プ 。 





ma デ 


2 ラウ ツウ 引 ウ の 学 
丸 の 取 付け 部 か ら 先 端 へ 行く に 従い 山 数 を 粗く < し て いる の で 、 材 料 が 


切れ 味 の 鋭い 鋭利 な 丸 と 衝撃 に 強い 強 動 な 
刃 の 交 互 配列 で 、 切 断 ス ピー ドア ッ プ と 長 













































































目 厚く な っ た 時 で も 粗 め の 丸 が 当たる 為 、 ス ムー ズ な 切断 が 可能 寿命 を 実現 。 
記 ブレ ー ド の 切断 能力 mm 適用 機種 ( 注 )( ) 内 は 旧 形 
切 | ブレ ー ド ブレ ー ド 形状 山 数 /| 全 長 和 刃 厚 コー kNo 了 価格 ステ ン | ァ ル ミ | . 硬 ビ ーー [1 cuesvr CV Jesye kJtt0W 0 
断 | No 1 イン チチ mm |mm ( 枚 ) 丈 半 板 」 レス | 非 人 4 100 10 13065 03 上 半 90MT 
料 (CJ36DA 章 % 害 
No.123X| em 還 誠 誠 記 語 語 放 | 10 て 10o| 1 010032-2785| 5|1500 ST19 
※ プ ログ レッ シ ヴ ピ ッ チ 21 山 | 1.5^<4 
No.5 | 5555 電 8 山 | 70|1.0|0032-0464| 5| 980| 3<5 3 こ 10 
No | 25 山 | 70|1.0|0032-0531| 5| 98013 以 下 3 以下 |3 以 下 | x X X X X 
3 こ 6 2 【05e lo 
償 | NO.15 | 5 8 山 | 77|0.9|0032-0468| 5|1.000| 3.9 2 
付 | No.16 | mammmsssmm。。 |25 山 | 77|09|0032-0469| 5|1000|3M ト SRI 
( 提 接 s 介 | 25 山 | 77|09|0032-9593| 5|1700| so 2~4 
(本 の) | 32 山 | 77|0.9| 0032-9594| 5|1.700 1.6DT 2 以下 X 
曲線 切り | の ee で = 25 山 | 77|1.0|0032-9596| 5|1.500 12 以下 
0040-1399| 5 0 
0040-1400| 5 5 以下 
の 0040-1401| 5 @IR 
ン 5 以下 
レ 0096-3400| 5 8 抽 ト 
ス 0032-3706| 5 2|3 こ 12 
0032-3707 |10 上 66 
0032-3708| 5 
0032-3709 9 ト 









































( 注 ) CJ 18DA、CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ36DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、CJ 160V、( 旧 形 CJ 90VST、CJ 1 10M、CJ 120、CJ 120V) は スト ロー ク 量 が 大 きい た め 、 
全長 70mm 以 下 の 短い ブレ ー ド は 使用 で きま せん 。 


業 に 


樹 腸 間 了 時 
ボディ 樹脂 ボディ 


7/ 公 び 人 バ / 


セー バ ソ ー 
め | その 他 









CR 36DA 
7/ リノ ンジ ク ラス 


USER VIBRRTION PROTECTION ング ン バー オニ ジー ノン 4 


ンー ィ “2 < 衣 人 。 
当社 従来 製品 CR 18DBL と の 比較 動画 を 視聴 


で きま す 






匠 所 スピ ー ド 


























」 

PR 
0 
半 
Ei 





当社 独自 の ツイ ン 回 転 式 カウ ンタ ウェ イト に よる 低 振 動 化 と オー ビタ ル 機 構 に より 、 


小さ い 押 付け 力 で も SS 
切断 効率 を 大 幅 に 向上 た 田 4 つの 速度 モー ド 
ーー 切断 スピ ー ド が 落ち に くい 弄 ツー ルレ ス ブ レ ー ド 着脱 機構 








プス コー ドレ ス の 新 常識 
vurmvorr 電池 1 つ で さ OV と IOV と 55 も OK 


セー バ パソ ゾ ソー ブレ ー ド 
湾曲 十 刃 先 材 質 [ バイ メタ ル ( マ トリ ックス IL)] 効果 で 


作業 効率 大 幅 ア ッ プ ! さら に 経済 的 ! 


湾曲 ブレ ー ド は 、 な ぜ 速 い ? な ぜ 長 寿命 ? 
ブレ ー ド の 形状 を 湾曲 に する こと で 、 切 断面 を 交互 に 切断 。 ブ レー ド 
本 体 が 熱 を 持ち に くく な る た め 、 刃 へ の ダメ ー ジ が 軽減 され ます 。 

さら に 、 切 れ 味 が 持続 する こと で 、 切 断 ス ピー ド も 速く な り ま す 。 






























































ーー 間 間 (S) 仁 様 の 特長 
、 ceo ッ ト し レ 較 アサ リ 幅 が 小さ く 、 少 な い 切 断 抵抗 で 


切断 スピ ー ド が 速い ! 



























この 曲がり が o.141 切断 スピ ー ド | 切断 寿命 
材料 に フィ ッ ト っ 1 4 うつ 。 男 取付 部 の 断面 積 が 大 きく 、 高 周 久 ! 
約 目 。 和 を 定位 








※1 2018 年 6 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ )(14.4V/18V/36V コー ドレ ス セ ー バ ソー) 

※2 当社 従来 製品 : コー ドレ ス セ ー バ ソーCR 18DBL と の 比較 。 作 業 条 件 材料 :SPF2x10"、 ブ レー ド :No.132、 速 度 モ ー ド : 最高 速 、 製 品 本 体 の 重 さ (自重 ) の み で 切断 時 。 
使用 時 は 必ず 本 体 を 両手 で 保持 し て 切断 し て くだ さい 。 数 値 は 参考 値 で す 材料 や 条件 に より 異な り ま す 

※3 当社 従来 製品 : コー ドレ ス セ ー バ ソー CR 18DBL と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材料 や 条件 に より 異な り ま す 。 実 用 振動 値 ( フ ロン ト ・ リ アハ ンド ル 平 均 値 ) 

※4 当社 製品 No.103 と の 比較 (切断 条件 : ブレ ー ド 長 200mm、 被 削 材 SUS 管 外 径 48.6mm、t2.0mm) 


AS 電子 制 3 ライ ト 人 樹 腸 開 間 時 | 軒 オ ー ビ タ ル 高 琴 議 
] 52 電子 制御 業 加 と" em < 機構 付 ケー ス 付 低 多段 変速 





7/ 人 ソバ / 


コー ドレ ス に に セ ジ 人 ジル 
パイ ブ プ 外 径 *1 パ バイブ プ 外 径 ネ *1 
136v_ 18v_ 


@ 当社 独自 の ツイ ン 回 転 式 カ ウン タウ ェ イ ト に よる 低 振動 化 と @ ブラ シレ スモ ー タ ー と 定 速 度 制御 で 切断 スピ ー ド アッ プ 









オー ビタ ル 機 構 に より 、 切 断 効 率 を 大 幅 に 向上 @ プラ ンジ ャ の 位置 を 気 に せ ず ブ レー ド 着 脱が 可能 
@ 実用 振動 値 約 50% 低 減 “ ーー 二 間 @ ブレ ー ド 着脱 、 ベ ー ス 調整 ツー ルレ ス 
(フロ ント ・ リ アハ ンド ル 平 均 値 ) 457 


ーーーーーーーーーー 435 一 一 ーーーーーーーーーー 


オー ピタ ル 機 構 付 四 アン 


CR 36DA ” 還 5 分 CR 18DBL 


ラー ョ 糞 (XP) \78,800 
2 半 間 BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 


人 人 放 000 ラ 本 価 (NN) y36.000 
体 | 充電 器 ・ ケ ー ス 別売 蓄電 池 ・ 充 電器 ・ ケ ー ス 別売 
フラ シク イタ デー ター フラ シン マデ ー タ ー 
( 語 樹脂 ウ アア アフ アフ アア 品 樹脂 
ii 771/ ブ イン レグ 2 59 の 田口 還 ソン ン ン ン ン 
ノン ジテ パイ プ 外 径 | | ジグ ソー ブレ ー ド 使用 可能 パイ ブ プ 外 径 
MIULTI VOLT 50mm 130mm 


@ 使い や すく 、 疲 れ に くい バラ ンス 設 語 @ ブラ シレ スモ ー タ ー と 定 速 度 制御 で 切断 スピ ー ド アッ プ 
@ ブレ ー ド 着脱 、 ベ ー ス 調整 ツー ルレ ス @ プラ ンジ ャ の 位置 を 気 に せ ず ブ レー ド 着 脱が 可能 
@ ブレ ー ド 着脱 、 ベ ー ス 調整 ツー ルレ ス 有 


















350 
CR 18DA ュ | CR 14DBL 
(XP)\51.800 6.0 (LYPK)\62,500 
BSL 36A18x1 個 BSL 1460X1 個 230 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ ケ ー ス 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 





体 | (NN)Ye0y 500 “ (NN) 、\35,000 
1 2 各 ケー 別売 NN の 和 池 還 特 ケー ス 移 
ie | 9 の 還 還 ロロ 較 ンク 2 ジグ 
50mm 25mm 


% 使い や すく 、 疲れ に くい パラ ンス 設 8 $ 材料 に 閣 し た スト ロー ク 数 で 作業 で きる 無 彼 変 速 スイ ッ チ 搭載 
@ ブレ ー ド 着脱 、 ベ ー ス 調整 ツー ルレ ス @ ブレ ー ド 着脱 ツー ルレ ス | 349 


@ 高 容量 4.0Ah 電 池 付 属 ((LS) 仕 様 の み ) 
C R 1 0 D L ノノ ノノ ノノ ププ の 8 思 に 抽 


重 「 団 8.0| (LMSKO \34,500 ぐり 

















CR 1 2DA (NEW) BCL 1030Cx1 個 207 
- 斉 講 急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 
入 0 (LS) \27,700 体 NN) \22.000 
BSL 1240Mx1 個 蓄電 池 ・ 充電 器 ・ ケー ス 別 売 
急速 充電 器 UC 12SL ( 約 60 分 ) ・ ケ ー ス 付 








本 体 (NN)\15,200 ー 四 (LCSK) \33,500* ー 
32 2 ( チ | 米 | 画 | 騰 名 電器 UC 10SL2 ( 約 30 人 ) ・ ケ ー ス 付 * 在 庫 僅 人 少 品 (2E3[ 」 肛 




































































レン ムレ スト ロー ク 数 スト ロー ク 量 | 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 志 
形 名 能力 rm min 和 回 / 分 ) mm kg 木材 (2x 10 材 ) 鋼管 (の 34x3mm) 標準 付属 品 
パイ プ : 130 低 速 :0<1.700 
塩ビ パイ プ : 130 中 速 :0<2.000 、 っ っ ょ 、。 | プレ ー ド (No.141(S) ) 、 
CR 36DA | 球 二 : 255(300mm フ レー ド ) | 高速:0>2500 | 32 |45| 2.5Ah(MV) | 約 100 カ ッ ト | 2.5Ah(MV) | 約 80 カ ッ ト | 店 各 カ バー 
軟鋼 材 : 19 最高 速 : 0 て 3.000 
バ パイプ:50、 木 材 :50 上 木材 (2x4 材 ) 次 パイ プ ( の 19.1Xt1.2) | ブレ ー ド (No.5、107) 、 
CR 18DA | 計 紗 :12 0~3.200 3 証 18 電池 力 バー 
パイ プ : 130、 木材 :255 本 木材 (2X10 材 ) 鋼管 (の 34x3mm) 
CR 18DBL (300mm ブ レー ド )、 軟 鋼材 : 19 還 2 2 ブレ ー ド (No.141 (③) ) 、 
愉 ・ ソ リグ , 語ら で 
バイ プ : 130、 木材 :255 高 速 :0 ン <2500 木材 (2 メ 4 材 ) 鉄 パ イプ (の 48.6Xt3.5) | 電池 カバ ー 
CR 14DBL (300mm ブ レー ド )、 軟 鋼材 : 19 9 き 9 6.0Ah 6.0Ah 
バ パイプ:50、 木 材 :50、 5 木材 (2x4 材 ) 鉄 パ イプ (の 19.1 xt1.2) ブレ ー ド (No.5、107) 、 
CR 12DA | 計 諸 :12 00 gy 約 60 カ ッ ト | 40Ah | 約 100 カ ッ ト | 電池 カバ ー 
パイ プ :25、 塩 ビバ イプ :45、 ー 還 ー ブレ ー ド (No.5、107) 、 
CR 10DL | 寺村 80、 衣 欠 材 :4 “ 1 六角 棒 ス パナ 








: * ー 旦 HH 
発泡 ウ レタ ン の 切断 に 最適 ! 貞 寺 
@ ナ イフ 妨 形 状 で 通常 の アサ リ 妨 タイ プ に 比べ 切 粉 の 量 が 圧倒 的 に 少な い すき 侍 に 
@ 被 前 材 に 引 つ か か り に くく スム ー ズ に 切断 可能 
@ 改 草 や ゴム シー ト 等 の 切断 に も 使用 可能 








3 ゆ 0037-6168 


| 2 3 ゆ 0037 -6169 
* 1 1 詳細 ま P. 19 を ご ど 覧 く だ さい 。 ※ ※ 当社 従来 製 品 : : コー ドレ ス セ ー バ ソーOCH 18DBL と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 材 料 や 条件 に より 異な り ま す 。 セー バ ソ ー ブ レ ー ド は P165~ ン 168 を ご 参照 くだ さい 。 1 53 


























7/ 公 び ソバ / 


に KAY 





較 画 生 クラ ス 最 軽量 * 
ョ KK 動 ! 
の rrz 。 | つ ・ ヴ kg 























※ ら 019 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて ( 社 調 べ ) (セー 一 ) 


| バイブ 外 径 | 130mm |※1 | 木材 120mm ド 2 計 還 
@ 低 振 動 シ ステ ム [UVP] 搭載 で 作業 時 の 振動 を 低減 

@ 防じん 防 滴 性 に 優れ た 3 重 シ ー ル 構造 

@ スイ ング 機構 と ハイ パワ ー モ ー タ ー で 速い 切断 スピ ー ド 
@ 当社 独自 の 軸受 構造 採用 (特許 ) で 耐久 性 向上 

@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 





スイ ング 機構 付 


CR 13VBY2 


\40,600 
ケー ス 付 


』 | バイ プ 外 径 | 130mm |※1 | 木材 | 120mm |※2 
@ 人 AC ブ ラ シ レ スモ ー タ ー 搭 載 で メン 
@ 低 振動 シス テム [UVP] 搭 載 で 作業 時 の 振動 を 低減 
@ ブレ を 抑え て 、 狙 いや すい ツイ ン 回 転 式 カウ ンタ ウェ イト 搭載 
@ オー ビタ ル 機 構 付 で 食い 込み が 良く 、 作 業 時 間 短 縮 





の ググ ツー 








オー ビタ ル 機 構 付 


CR 13VEY 


\49.600 
ケー ス 付 


ロウ の じ ] 


パイ ブ 外 径 | 130mm ※1 | 木材 |.120mm ド 2 性 処 
@ スイ ング 機構 と ハイ パワ ー モ ー タ ー で 速い 切断 スピ ー ド 
@ 防じん 防 滴 性 に 優れ た 3 重 シ ー ル 構造 

@ ブレ ー ド 着脱 ツー ルレ ス 

@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 


クラ ス 最 速 * 


四則 1 の 倍 


鋼管 切断 、 材 料 :SGP40A、 
湾曲 ブレ ー ド :No.141(S)、 速 度 モー ド : 中 束 











| 465 





スイ ング 機構 付 


CR 13VB 


\398,600 
ケー ス 付 





樹脂 
ポ ボディ 





490 | 


「 テ /7 で </ で / 


190 





フラ シン イー ター 
フク クア アア フ ア ア 
/ 少 稼ご 2 多 多 


USER VIBRFITIDN PROTECTION 


バイ プ 外 径 | 130mm |※1 | 木材 120mm |※2 
@ ハイ パ バ パワー モー ター で 速い 切断 スピ ー ド 
@ 防じん 防 滴 性 に 優れ た 3 重 シ ー ル 構造 

@ ブレ ー ド 着脱 ツー ルレ ス 

@ ダイ ヤル 式 無 段 変速 機構 付 





CR 13VC 


\35,700 
ケー ス 付 


樹脂 


セン 6 





る 、 補 脂 // 
Z/ 7H// /7 プ 


パイ ブ プ 外 径 | 130mm ※1 | 木材 | 120mm |※2 
@ ハイ パワー モー ター で 速い 切断 スピ ー ド 
@ ブレ ー ド 着脱 ツー ルレ ス 


ロロ 的 の 器 ⑳ の 品 還 
PrrZe Bm c 


MA 0 
@ ダイ ヤ モ ン ド 湾 曲 セ ー バ ソー ブ レー ド 対 応 外 径 | 25.4mm| | 木材 55mm |120mm 





) 43 ロ 







































































((③) 仕 様 の み ) @ ホル ダ カ バ ー を 回 す だ け で 簡単 ブレ ー ド 着脱 一 
@ 高 回 転 モ キー ター 搭載 で 高速 切断 
に 
"に ー Pe 329 
106 | 
」 
CR 12VY 
\42.600 
CR 13V2 CR 17Y ジグ ソー ブレ ー ド 用 アタ ッ チ メン ト ・ ジ グ ソ ー ブ レ ー ド 用 ガー ド ・ ケ ー ス 付 
\29,800 (S) \80,400 に (N) \35,000 
ケー ス 付 ケー ス 付 ea B 呈 ジグ ソー ブレ ー ド 用 アタ ッ チ メン ト ・ ジ グ ソ ー ブ レ ー ド 用 ガー ド ・ ケ ー ス 別売 
FRN No305700 Y1600 PT 
樹脂 樹脂 コー O に | 
品 交 の 中 馬 回 疹 | プ | 画 | 物 馬 東入 ce 作 人 位 回 米 | プ | 画 | 及 
ン 消費 電力 NN 回 語 2 質量 | コー ド 画 準 信 ロ 
形 名 W 数 min~ {回 / 分 ) | 量 mm | kg | m 標準 付属 品 
CR 13VEY | パイプ : 130*「 木材 : 120““ 軟鋼 材 : 19 12 | 1.050 0<3.000 | 32 13.9 湾曲 ブレ ー ド No.141 (S) 、 ケ ー ス 
CR 13VBY2 | バ パイプ : 130*「 木材 : 120““ 軟鋼 材 : 19 15 | 1.430 0<3.000 | 32 |4.5 湾曲 ブレ ー ド No.14 1 、 ケ ー ス 
CR 13VB | バイ プ :130*「 木材 : 120“? 軟鋼 材 : 19 11 | 1.050 0<2.800 | 32 |4.0 上 湾曲 ブレ ー ド No.141、 ケ ー ス 
ME 
」 」 2.5 に 
CR 13VC パイ プ : 130W『「 木材 : 120“ 軟鋼 材 : 19 | ioe| 1oto 0<2.800 | 29 |3.3 湾曲 ブレ ー ド No.14 1 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ 
CR 13V2 パイ プ : 130*「 木材 : 120*^ 軟鋼 材 : 19 10.6| 1.010 0<2.800 | 29 |3.2 湾曲 ブレ ー ド No.14 1 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ 
e 6 RS っ) 呈 < ※3 9 湾曲 ブレ ー ド No.163、 六角 棒 ス パナ 、 
CR 17Y パ バイク 28 ラン シル レル ラバ イィ 218 12 | 1.150 | 800<2.000 | 26 |3.9 チェ ン バ イ ス 、 ケ ー ス 
パイ プ : 25.4 塩ビ パイ プ : 120 敵 2 心 ・| 湾曲 ブレ ー ド (江戸 目 (細目 ) ) 、 
CR 12VY | 村 55 陽 鋼 材 :3.5 34 | 320 0…5.500 | 10 | 14 | 5 | ブレ ー ド No.107、 ケ ー ス 、 六角 棒 ス パナ 























注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


※ 1 : 全長 228mm ブ レー ド 使 用 時 ※2:No.121 ブ レー ド 使 用 時 ※3 : 全 長 350mm 湾 曲 ブレ ー ド 使用 時 *2 詳細 は P.24 を ご 覧 くだ さい 。 
セー パソ ゾ ソープ レー ド ・ セ ー パ ソー 用 切断 ガイ ド は P165 こ 168 を ご 参照 くだ さい 。 











J 21 5 ー ボ ン ブ ラ シン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 








懇 体 作業 に 最適 


aBlade 


解体 専有 の セー パソ ー ブ レ ー 


解体 作業 に 伴う 金属 、 木材 な どの 多様 物 切断 に 





ド が っ IP ルー ーー 完 ! 








セー パソ ー プ レー ド 


リル (ルル / ん 


ず 凍 : と 本 で 








7/ 信 び ソバ / 














































切断 を は 取付 機種 に より 異な り ます .。 単位 :mm 

























































| スト レー ト タ イ プ 

寸法 鉄 材 非鉄 金属 合成 樹脂 

(mm) メデ テン レラ 軟鋼 材 2 塩ビ な ど 
管材 板材 管材 板材 | 黄 紅 : 鋼 | 管材 板材 
ブレ ー ド 形状 コー ド No. 人 価格 厚 さ 

全長 丸 厚 

マト リッ クス HI (SKH56) 2 0037-6974| 5 | 3.500 10 
CCI 0000-4433 | 50 |31.000|6 ^60 
有 1 マト リッ クス I(SKH56) 4 EE 4.400 10 
No.223CW ネー ショ ン | 4 押 還 呈 還 間 語 請 還 CC IP 4434 4 <60 
10149 マト リッ クス I(SKHS6) 上 |037.6976 6976 | 5 | 5.200 im 130|30 140 175|30132| 5 は 175l 22 | 10 








※*CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能 


1_| バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。 


( 妨 先 材質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


は の 90mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾曲 ブレ ー ド の 効果 は 少な く な り ま す 。 





165 





166 


ルケ 7Z 友 の た / 
朋 体 用 








解体 作業 に 伴う 金属 、 木材 な どの 多様 物 切断 に ミネ ーー ティー こ 
























































と /。 か に = ーー 
“ いさ 5 へ 
| 湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 
す 活 鉄 村 投 | 合成 和 脂 
ブレ ー ド No. (mm) ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ など 
0 了 売 管材 | 板材 | 管材 | 板材 | 第 鋼 | 管材 | 板材 
人 ブレ ー ド 形状 コー ド No. | 単位 | 価格 
丸 の 数 が 多い 全長 騙 厚 有 ア へ 2 2 2 2 > 
MA CK ルル EE ルル た 
' 「 0033-7351 
No2520W| | 9 と | マト リッ クス H(SKHS6) 95 PON it5| 22| 10 
隊 ー 0000-4413 
' 「 0033-7352| 2|3. 
0 細 | に H コ ピ | ニニ ーー 250|1.3[0033-4744| 5|6.400| 以下 [ SA 
人 0000-4414| 50|57.600 








「 「 0033-7353| 2|8.600| so 
MM) 時 MNO で 300|1.3[0033-4745| 5|7.600| 以下 ' 際 


0000-4415| 50|68.400 関 人 衣 

















No246CW 14・18| < トリ ックス ISKH56) II ES 上 電 |l| 隔 5 gl ag 12g | s lml22 | ie 
金属 解体 用 ネー ショ ン RE 0000-4429|100|52.000 上 226 唐 司 2292220 中 UNI SISIS60 
No.247CW %J | 18| マト リッ クス n(SKHS56) 生井 || 朗 之 当 | Il ag | gg | gieo122 | ie 






































*CR 13VC、CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 。 ( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 、( 注 ) CR10DL は 、 ご 使用 に な れ ま せん 。 ( 注 ) CR 12VY は 、 全長 200mm の ブレ ー ド を ご 使用 くだ さい 。 
| | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブ プレー ド で す 。 (刃先 材質 ) マ トリ ックス HI : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


ブロ ッ ク ・ レ ン ガ ・FRP の 上 博 壇 


当社 独自 の 湾曲 ブレ ー ド 
@ 煽 じん ・ 騒 音 が 少な く 





















ー 是 ヨ ラル ョ レル ん / 屋内 や 住宅 街 で の 

切断 に 最適 リリ ルル ョ 時 作業 に 最適 

ダイ ヤ モ ン ド 湾 曲 セ ー パ ソー ブレ ー ド 250mm No.243D / 。 Se e 衣 部 の 仕上 が り が 給 麗 
湾曲 タイ プ | ブロ ッ ク ・ レ ン ガ ・FRP・ コ ンク リー トニ 次 製 品 用 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 

ブレ ー ド り 記 の 寺 法 (mm) ー、 | 阪 売 単位 
人 ブレ ー ド 形状 先 村 質 上 闘 mn] コー ド No、 了 間 位 価格 適用 機種 
RS CR 36DA/18DBL/18DA/14DBL/12DA、 
No.243D タイ ヤキ ン ド | 250 | 14 | 0037-3178」 1 15200 1cB 1sVBY2/13vB/13V2/13VC/13VEY、CR 17Y(S)* 























※ CR 17Y(S) で ご 使用 の 際 は 別途 薄 の こ 丸 用 ブ プレー ド ホ ル ダ (A) (コー ド No.305700 \1.600) が 必要 で す 。 


金属 用 


凌 、 ス テン レス な ど 各 種 吊 材 の 切断 に 


| 潤 画 タ イプ |] | スト レー ト タ イ プ | 、 名 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 







































































































す 法 (mm) 鉄 材 電鉄 金属 合成 樹脂 
ブレ ー ド No. ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 塩ビ な ど 
衝 黄 鋼 . 鋼 | 管材 板材 
売 筋 マ ー ク 適用 山 数 6 0 販売 芝 材 板材 党 材 板材 切 
丸 の 数 が 多い アー アー <。 アー アマ アマ 
ほど 、 売 筋 で す 。 の / NNNN  / / NNNN INNNN ( / ( / NNNN 
トッ ンジ 人 針 語 > ン ッッ ンク 拓 語 > ン ッ ンジ 針 語 >> ッ 
マト リッ クス IL (SKHS56) 1 間 了 引 議 90 前 陸 0 前 |5 引 孤 30 引 還 91 ら 22 1 10 
NL / 箇 DDDD| 下 | 以下 | 以下 | 以下 | -9 | <19 <15 | <60 
No.152 マト リッ クス II(SKHS6) 00 の お と 2 ae | go | ls ド 2 ョ sz ら 2210 
広 0 ご 15 | <60 
0000-4410| 50 
生 マト リッ クス HI (SKH56) 0093-7947| ぞ 22| 10 
0000-4411| 50 
マト リッ クス I (SKH56) 0033-7348| 2 22| 10 
壇 云 地 Fm .31003-3591 360 
0000-4412| 50 
マト リッ クス I (SKH56) 2 | 
No.1 1 1 .110040-1387| 5 て 1 | 60 
0040-1388| 5 時 | 半 
マト リッ クス II (SKH56) 
No.1 中 8 アア アア アフ フン ノン ン ン ノン 1 ・ 0040-1389 ら 0 8 座 0 









































*CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 30mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾 曲 ブ レー ド の 効果 は 少な く な り ます 。 
| | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブ プレ ー ド で す 。  ( 叉 先 材 質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


金属 用 





垢 、 ス テン レス な ど 各 種 鋼材 の 切断 に 


7/ 信 び 人 バ / 


、 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 mm 


























































































































































































































































































け 法 (mm) 鉄 材 非鉄 金属 合成 樹脂 
ブレ ー ド No. ステ ン レ ス 材 | 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ など 
| に 販売 管材 板材 管材 板材 | 黄 氏 銅 | 管材 板材 
SN に 2 ブレ ー ド 形状 | | コー ド No. | 測 | 価格 
| M 人 全く さ 人 例 ) 倫 , 間 宏 ? N 

AL ん Ak ん 4 
No.141(S) | マト リッ クス HI(SKHS6) に 0037-0525| 5| 3200| eo 25l25|eol25l25| 5 |eolz22l 10 
雄 文太 ーー 二 NIS 30000| 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | て 6 | <19 | <20 | 以下 | <15 | <60 
No.142(S) マト リッ クス II (SKH56) 0037-0526 10 
文 文 文 文 2 ノノ ノン ン ノ ZZ < ワ xoy 内 200 0.9 0000-4419 と 60 
太 文 太 ~ |0000-4420| 50 |43.500 ~60 

マト リッ クス I (SKH56) 0033-7339| 2| 1.600 
0 14 __ li50|o9|O032-2602| 5| 3200 時 
PS ・ 0000-3461| 50 |30.000 
マト リッ クス II (SKH56) 0033-7340 
NM 14 __ bz0oo9|O032-2603 5 
> ・ 0000-3462 
マト リッ クス I (SKH56) 0033-7341 
0 14 _ _ bzsolo9|O032-2604 量 
Kou 0000-3463 
文 文 ノン ノン ノン ン ン mm の K/ 150 0.9 0031 -861 1 了 60 
0 228|0.9|0031-8612 3 
No.103 10 
大 150|0.9|0031-8613 了 
No.104 10 
マト リッ クス II (SKH56) 10 
No.114 150|1.1|0040-1390 0 
マト リッ クス II (SKH56) 10 
No.115 ee 225|1.1 |0040-1391 0 
0 300|1.1 |0040-1392 こ 60 
No.145(S) マト リッ クス IL (SKHS6) JSL 9 an | っ | ゥ 6 10 
衣 文 Zzzmn 1009003 た 0531| 10 以下 | 以下 | 以下 寺 60 
ーー で 0000-4421| 50 |30.000 
No.146(S) 4 人 SN6 5 DD. か Te | | 6 10 
文 文太 レン ン ン mm …<oco < 0000-4422 Me IMWE | ME と 60 
No.147(S) ME 2 5037. 8(0 隊 200 目 還 210 10 
大 文 シン ーー 7 以下 | 以下 | 以下 <60 
マト リッ クス I (SKH56) 0033-7342| 2 
No.145 1sdlo glD032-2605| 5| 3200| 60 | 20 | 20 10 
文太 人 還 還 EC “|0032-6164| 10 | 6400| 以下 | 以下 | 以下 <60 
0000-4416 
マト リッ クス II (SKH56) 0033-7343 
No.146 2 2nolp gl0032-2606| 5| 3700| 115 | 20 | 20 10 
文太 太 EE "|0032-6165| 10 | 7.400| 以下 | 以下 | 以下 <60 
0000-3464| 50 |35.000 
' マト リッ クス I (SKH56) 033-7344| 2| 2200 
No147 | 抽 和 。solo g 0082-2607| 5| 4600| 180 | 20 | 20 10 
雄 文 文 人 還 還 還 昌 EZ |0032-6166| 10 | 9200| 以下 | 以下 | 以下 こ 60 
0000-4417 
マト リッ クス II (SKH56) 2 人 2200 有 20 還 の 0 旧 20 10 
紀 回 OO 5 | 4600| 以 F | | ~60 
マト リッ クス II (SKH56) 60 | 20 | 20 10 
No.110 130 | 20 | 20 10 
ee 18 228|0.9|0032-4819 以下 | 以下 | 以下 2 
No.107 M2(SKH51) 5 60 | 2.5 | 25 10 
No.108 M2(SKH51) 130 | 2.5 | 2.5 10 
マト リッ クス I (SKH56) トー | | 時 災 | 0 | 
No.6 24 ーー 馬 | 95|09|0095-8186| 5 |2.600 35MT| 5NT 
*CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 1GVA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 30mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾 曲 ブ レー ド の 効果 は 少な く な り ま す 。 
( 注 ) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、 旧 形 CR 13VA、 旧 形 CR 13VBY で は 全長 95mm (No.6) の ブレ ー ド は ご 使用 に な れ ま せん 。 ( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 


|_| バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。 








( 妨 先 材質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 
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7/ 公 び 人 バ / 





湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | 木材 用 ・ALC 用 ・ リ フォ ー ム 作業 用 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 








寸法 (mm) 鉄 材 非鉄 金属 合成 樹脂 
アレ ョ ド NG' ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ など 


乱 マ ー ク | 人 。 | 孤 売 材 泊 材 和 材 | 板材 


ALC 
し Z な フレ ー ド 形状 | コード No. | 学生 | 価格 厚 さ ゅ 厚 さ | 厚 さ | 外人 | 厚 | 厚 さ | 厚 さ | 外 邊 | 厚 さ | 厚 き 
[は の がい 2 cs ( 枚 ) 
1 に 介 / aaa あの 
1 ヾ 110 
No.158 = 1 トッ クス USKH56) joo| is |ooss-95o0 | 2 |z4o0 避 | - Fo ョ は MT| -e 3 | 2 性 
= “ 和 






































2 
No.156 5 0033-7350 | 2 | - | 30 130 | | 球 | ニ 
文 文 文 "Ss ” | 0032-4271 | 5 | - | 衣 以下 | 以下 人 -6 
江戸 目 UI 陀 妥 過 6 
( 細 ee gl バ | 2 以下 | >15| 60 
0033-4607 2 
江戸 目 ' 四 OMIg2 5 
() 所 | 0033-4604 月 E | 15 89 
に “ 0033-4606 BE 
マト リッ クス I (SKH56) 40 122| 5 
11 ヽ 
呈 マト リッ クス I (SKH56) 8 " ー 0 
マト リッ クス HI (SKH56) 曲線 切り ー 三 当 了 に 
No.7 に MAD 9 | 0095-8187 600| 55t 


Ni 5 マト リッ クス I (SKH56) 間 OS EiO | Tie 
ALC 用 Rn MT て 上 ICNEID 有 DI 0 
0005 マト リッ クス LH (SKH56) 0033-7349 | 2 13. 由 隊 に 1 3.0 

ALC 用 0 ~ | 0032-4270 “ 由 隊 に 1 以下 | 下 5 


No.121 M2(SKH51) 

壇 地 = 3 | 0031-8619 [ MT | ー | ン 骨 際 
icio 入 = 

No.132 11| Mz(skH51) 0 110|25|25|11ol2slzs5 110| 22|10 
太 太 文 | に) = [ 0 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 6 |>19| >2o| 以下 | <15|-6o 


No.131 | マト リッ クス HI (SKH56) 0031-8620 抽 | 計 3 円 Pa 較 蘭 5 175| 2.2 | 10 
文 文太 ュー 4 抽 | 計 3 円 api 蘭 <20 | 以下 | <15 | <60 


ON ハハ 日記 証 還 JE 6 8 還 = デ ョ 還 ョ i 
6 0 0087668| 2 
400| 1.5 | 5637-61e9 | | 5O90 直也 且 ド に に _ | 1 ー 


( 注 ) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、 旧 形 CR 13VA、 旧 形 CR 13VBY で は 全長 95mm (No.7) の プレ ー ド は ご 使用 に な れ ま せん 。  ( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 
( 注 ) CR 12VY は 、 全 長 200mm 以 下 の ブ レー ド を ご 使用 くだ さい 。 *CR 13VC、CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 
| _ | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。  ( 先 材 質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


CR 1 7Y(S) 、( 旧 形 )CR 1 7Y 用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド 














O1 












































湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | CR 17Y(S)、(I 旧 形 )CR 17Y 用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 






































































































2 レー 二 販売 軟鋼 材 用 ステ ン レ ス 材 
売 且 Z ク ブレ ー ド 形状 材質 コー ド No. | 単位 | 価格 ーー ーー 由 
全長 | 丸 厚 ( 枚 ) ニ 2 6 計 22。 ニ 
外 径 ! 厚 さ | 外 径 ! 厚 さ | 外 径 ! 厚 さ 
0 ーー: MAS 200 | 1.6 | 0032-5282 | 5 |11.600| 105 以 下 ! 7 以下 | 105 以 下 ! 5 以下 | 105 以 下 ! 3.0 以 下 
No.162 マト リッ クス I ( 
ーー ヒー - メト! 7 メト 5 メ 下 ! 3.0 
0 skHe6) | 250 | 1.6 | 0032-5283 | 5 |13.600| 145| 7M |145MF: 5MF | 145MT 30MT 
No.1 63 マト リッ クス II \ \ \ \ \ \ 
5 / 呈 思 mm <」5G) | 300| 1.6 | 0032-4684 | 5 |16.000 | 165 以 下 | 7 以下 | 165 以 下 : 5 以下 | 165 以 下 ! 30 以 下 
No.164 マト リッ クス I 還 の 3 
0 5) 6 | 0032-4685 400 | 216 以 下 | 216MT| 5MT |216MT| 30DT 
No.171 7 。 2 6 | 0033-0134 | 48 以 下 | 7 ー ーー | 48: 30 以 下 
No.172 マト リッ クス I 9 本 SN 誠 0 
9 4 6 | 0033-0135 “ 115 以 下 115MT | 5MT | 115MT! 30MT 
No.173 マト リッ クス I ' “ ( 
ーー [ - UE 7 下 : 5 下 ! 30b 
0033-0136 “ 165 以 下 | 165 以 下 : 5 以下 | 165 以 下 ! 0 以下 
| 潮 曲 タイ プ | CR 17Y(S) 専用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド 単位 :mm 
に ニン クト 8 寸法 (mm) に 販売 単位 鋳鉄 管 ( 内 面 モル タル ライ ニン グ 有 り )* 
TA 先 材質 全長 | 怒 厚 Ao ( 枚 ) | 下 衝 | 一 寿 び 径 (内 径 ) ! 外 径 ” |! 厚 き 
/ 是 還 還 還 本 本 | ダイ ヤ モ ン ド | 200 | 1.6 | 0037-1201 1 5.800 | 75A 以 下 : 93 以下 : 7.5 以 下 
/ 還 還 昌 症 症 本 | ダイ ヤ モ ンド | 250 | 1.6 | 0037-1202 1 6.800 | 100A 以 下 ! 118 以 下 ! 75 以下 
( 注 ) CR 17Y(S) 、CR 17Y で 刃 厚 0.9、1.3mm ブ レー ド を 使用 する 時 は 薄 の こ 丸 用 ブレ ー ド ホル ダ (A) コー ド No.305700 _\1.600 が 必要 で す 。 ※ モ ル タ ル ライ ニン グ 無 し も ご 使用 に な れ ま す 。 
| __ | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。  ( 叉 先 材質 ) マ トリ ックス HI : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 





別売 部 品 セー バ ソ ー 用 切断 ガイ ド (L 形 ) 





適用 機種 形 名 | バイ ブ 把 所 能 価格 CR 17Y(S) 、( 旧 形 )CR 17Y 用 CR 17Y(S) 、( 旧 形 )CR 17Y 用 
CR 13VC No.113、116、| 321113 | 18,500 標準 付属 チェ ー ン 別売 ロコ ング チェー ン 











[ 形 | @75-@165mm | 121、13] EE コー ド No.305590 \3,900 コー ド No.310314 \7,700 


169 こ ーー ーーー ーーー (パイ プ 把 所 能力 の 190mm) (パイ プ 把 所 能力 の 400mm) 
( 注 ) CR 13VB、CR 13VBY2Z は 本 体 と ガイ ド が 接触 する た め ご 使用 に な れ ま せん 。 








mm っ 3.e ケ 77 太 の 7 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


カッ ツタ コン クリ ー ト ・ 石 材 な どの すじ つけ 、 切断 に 威力 を 発揮 ! 














ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 外 径 | 105mm| 許 語 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 人 外 径 | 125mm | 放 語 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 人 外 径 155mm | 放 E 宇 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 外 径 | 205mm| 放 : 重 


@ 切込み 深 さ 23mm @ 切込み 深 さ 33mm 乾式 @ 最大 出力 1.700W で 高 能率 切断 
評 | @ 集 じん アダ プ タ を 標準 装備 専用 回 両用 








@ 集 じ ん アダ プ ブタ を 標準 装備 @ 最大 傾斜 名 45" 








(回 財 方 向 ) (方向) CM 6 
\55,900 6 

CM 4YA CM 5YA ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 付 固 区 0 

\25,600 \39,700 (N) \39,100 CM 8 

集 じ ん アダ プ ブタ (ダイ ヤ 用 ) 、 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 付 集 じ ん アダ ブタ (ダイ ヤ 用 ) 、 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 付 | ダイ ヤ モ ン シンド カッ ター 別売 


\69,300 
細 』/SP| 両側 | 宰 脂 昌 邊 6P| 西側 | 宰 此 樹脂 ? 
品 回 因 当 弦 回 圏 較 当 弦 加 | 2 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 別 売 


ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 外 径 |305mm| 計 事 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 外 径 305mm| 膨 事 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 人 外 径 | 110mm | 雇 語 

























































































@ 切断 速度 が 速く 、 高 能率 @ 低 重 心 バラ ンス が 良い 乾式 CM 4* 
@ ソフ トス ター ト に | @ ソフ トス ター ト 専用 凹 語 
@ ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー @ ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー \44.200 

311mm も 取付 可能 311mm も 取付 可能 タイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 付 

(N) \30.600 
較 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 別 売 
( 品 記 | 
し 占 臣 * 在 庫 僅少 品 
( 加 転 方 向 NN = 
\98,800 (N) \107,000 
人 ダイヤモンド カッタ ー 別 売 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 別 売 
占 久 @ 口 肛 
能力 mm 取付 = 5 の 了 半 6 
= 電源 | 電流 | 消費 電力 | 回 転 数 | 質量 | コー ド 
形 名 ダイ ヤ モ ン ド 二 9 只 径 齋 aa 標準 付属 品 
カッ ター 外 委 切込み 深 さ 人 V A W min~ {回 / 分 | kg m 
て = | ダイヤモンド カッタ ー(105mm セ グ メ ント タイ プ ブ 本 体 装 着 ) 、 
CM4YA | 105 MR 2 629 ぞ 必 ・5 | 集 じ ん アダ ブタ ( ダ イヤ 用 ) 、 ホ イル ワッ シャ (ダイ ヤ 用 ) 、 ス パナ 
人 ダイヤモンド カッ ター(125mm セ グ メ ント タイ プ 本 体 装着 ) 、 
CM 5YA 125 5<33 220) 7.4 720 2 心 ・5 | サイ ド ハ ン ドル 、 集 じん アダ プ タ ( ダ イヤ 用 ) 、 
ホイ ル ワ ッ シャ (ダイ ヤ 用 ) 、 ス パナ 
骨 時 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 付 (155mm セ グ メ ント タイ プ ブ 本 体 装着 ) 、 
CM 6 155 9~50 20.0 11.5 | 1.100 2 心 ・2.5| スパ ナ 、 ボ ックス スパ ナ 
0<70 ギ 相 
100 、 = | 両 ロ スパ ナ (17X19mm) 、 片 ロス バナ ( 口 幅 23mm) 、 
CM 8 205 Ha 25.4 12.0 | 1.140 3 心 ・5 | ゴム 手袋 、 注 水 ホ ー ス (10m) 、 ガ イド 
CM 11 で 1 25.4 150| 1430 10.5 |2 心 ・2.5 | ボック スス パナ 、 六角 棒 スパ ナ 、 集 じん ノズル 
CM 12Y テー 1 の 15.0 | 1430 11.5 |2 心 ・2.5| 両 ロ スパ ナ (17x19mm) 、 集 じん ホー ス ア ダ プ タ 、 保護 メガ ネ 
100 0<29 、 
ー 時 人 ダイヤモンド カッタ ー 付 (1 10mm リ ムタ イプ 本 体 装 着 ) 、 

CM 4 1 た 錠 記 20.0 1101 1050 | 12000 | 2812D・ 人 25| スパ ナ 、 ボ ックス スパ ナ 、 注 水 ア ダ プ ブタ 、 ビ ニー ル ホ ー ス (4m) 
@ 注 水 装置 組 @ ダ スト ホー ス ( 集 じん 機 接続 用 ) @@ 和 縁取 り ガ イド (石材 の 耳 切 り 、 ヨ ド 切 り 用 ) 


CM 6 用 コー ド No.983854 \2.,800 CM 8 用 コー ド No.317431 \5.400 CM6、CM11 用 コー ド No.980804 \1.600 CM4 用 コー ド No.959570 \10,500 


別売 部 呈 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー( ダ イヤ モン ド ホ イー ル ) 























田 ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー〔 リ ムタ イプ ) [湿式 】 タイ ル ・ 瓦 用 切削 面 の きれ いな 湿式 タイ プ ※ 本 体 標準 付属 色 : シ ル バ ー 
外 径 0 ダイ ヤ 厚 人 SNO 価格 カラ ー (し) ロ は 旧 形 
110 」 」 *0093-9336 
125 」 0093-9588 
150 1.0 1.4 22 *0093-9589 16.700 20 の 9 CM 6 
200 用 1.6 25.4 0093-9591 23.100 | 20・22 の | CM8 


























ー 樹脂 間 日 」 スピ ンド ル 集 じ ん 機 mt 用 サイ ド ハ ン ドル 1 59 
I ロ |** ボディ ok 径 間 思 ア ロッ ク 付 取付 可 た 両角 取 全 可 





ーー ドレ ス で 目 在 中 証 語 MKS2DA 


AC 品 を 超え た ハイ スピ ビー ド 切 断 








M 3612DA _ コー ドレ スル ー タ M 3608DA _ コー ドレ スト リマ 


業界 初 コ ー ド レス & 当社 独自 の 
小形 ・ 軽 量 で 取り 回 し 抜群 | ワン ハン ド オ ペレ ーション 


壁面 の 窓 抜 き 作 業 や 足場 の 上 で も 電源 や コー ド の 取り 回 し に 制限 握り 部 に スイ ッ チ を 配置 し 、 片 手 で スム ー ズ な スイ ッ チ 操作 が 可能 。 
され ず 、 効 率 良く 作業 が で きま す 。 さら に 、2 ア クシ ョ ンス イッ チ で 、 不 意 な 機体 の 作動 を 防止 し ます 。 


高 さ (最大 ) 


280。 


高 さ (最小 ) 


230 


- づ 電 源 スイ ッ チ を 押す の ZZ2923H 











Oo ふ ※3 
切断 スピ ビード 
9 ※4 
O いい 
作業 条件 材料: 構造 用 合板 112mm、 約 エエ 切削 ス ヒー 了 ( 生 り 上 
押付 け 力 :50N、 ビ ッ ト 径 :12mm W に 訓 


作業 条件 材料: 構造 用 合板 t9mm、 押 付け 力 :40N、 ビ ッ ト 径 :6mm 














※1 当社 AC 品 : 電 子 ル ー タ M 12V2 と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電池 の 状態 や 条件 に より 異な り ま す 。 ※2 2020 年 12 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スル ー タ ) ※3 2021 年 1 月 現在 。 
メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スト リマ ) ※4 当社 AC 品 : ト リマ M 6SB と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電池 の 状態 や 条件 に より 異な り ま す 。 


、 還 較 二 樹脂 開陽 隊 スピ ンド ル _ 集 じん 機 
170 門 … 回 … の 圏 … 回 人 … 伺 計 


中 
瑞 
箇 




































た 7 公 び な 7 


1 
. 








1 回 回 
ゴ に 
ロー 上 証 
の 動画 は こち ら 


[コード レス 人 還 ま トリ マ 














MULTI ソ OLT 


@ 業界 初 * の コー ドレ ス & 小 形 ・ 軽 量 で 取り 回 し 抜群 

@ AC 品 を 超え た “ハイ スピ ー ド 切断 & 窓 抜き 作業 も ハイ パワ ー 
@ コー ド が 邪魔 に な ら ず 、 作 業 効率 UP! 
@ 12mm ビ ッ ト 使 用 可能 


M 3612DA 
(XP) \79,800 


BSL 36A18X1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ 
シス テム ケー ス (No.4) 付 











MULTIOLT 


@ 当社 独自 の ワン ハン ド オ ペレ ーション 
@ AC 品 を 超え た クラ ス No.1 の ハイ スピ ー ド 切削 
@ コー ド が 邪魔 に な ら ず 、 作 業 効率 UP! 





M 3608DA 
アテ (XP) \59,.800 


MULTI VoLT BSL 36A18x1 個 
人 知 計 夫 電 話 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) ・ 


シス テム ケー ス (No.3) 付 
































本 体 | (NN) \45,000 本 体 | (NN) \28,700 
の み の み 
9 樹脂 ンタ シン イデ ター on 樹脂 ン ラ シン イデ データー 
3(@(2BU] 了 @ の ング に は (の BU 了 @ の クジ ク 
且 了 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
形 名 能力 mm minn[ 回 / 分 ) | kg | 構造 用 合板 切断 | 構造 用 合板 切断 標準 付属 品 
( 厚 さ 9mm) ( 厚 さ 12mm) 
取付 可能 ビッ ト 軸 径 コレ ッ ト チ ャ ッ ク (12mm 本 体 装着 /8mm) 、 
12、8、6 スパナ ( 口 幅 23mm) 、 チ ャ ックス リー ブ (12x6mm) 、 
M 3612DA | [6mm は (XP) 標 準 | 11.000<25.000 | 3.7 | 2.5Ah(MV) | 60m | 2.5Ah(MV) | 45m | スト レー ト ガ イド 、 テ ンプ レー ト ガ イド (M18) (M5x6 ね じ 2 個 付 ) 、 
((NN) 別 売 ) の チャ ッ ク 電池 カバ ー、 (NN) 仕様 : コ レッ トチ ャ ッ ク (12mm 本 体 装着 /8mm) 、 
スリ ー ブ を 使用 ] スバ ナ ( 口 幅 23mm) 
回 転 数 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 所 
形 名 能力 mm min 和 回 / 分 } 陳 構造 用 合板 切断 ( 厚 さ 9mm) 標準 付属 品 
コレ ッ ト コ ー ン (6mm 本 体 装着 /8mm) 、 ス パナ ( 口 幅 23mm) 、 テ ンプ レー ト ガ イド (M4x8 
取付 可能 ビッ ト 軸 径 了 ね じ 2 個 付 ) 、 集 じん アダ プ タ ( ノ ブ ボル ト 付 ) 、 ト リマ ガイ ド 、 ス トレ ー ト ガイ ド 、 ス トレ ー 
M 3608DA 8、6 10.000<30.000 1.9」 人 25Ah(MV) | 50m | トピ ッ ト ( 引 凍 6 X6mm) 、 電 池 カバ ー、(NN) 仕様 コレ ッ ト コー ン (6mm 本 体 装着 /8mm)、 
スパ バナ ( 口 幅 23mm) 、 テ ンプ レー ト ガ イド (M4x8 ね じ 2 個 付 ) 、 集 じん アダ プ タ ( ノ ブ ボル ト 付 ) 





ネ 1 
※3 


詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 














※1 2020 年 12 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スル ー タ ) 
当社 AC 品 ホリ マ M 6SB と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電池 の 状態 や 条件 に より 異な り ま す 。 


※2 当社 AC 品 : 電 子 ル ー タ M 12V2 と の 比較 。 数 値 は 参考 値 で す 。 電池 の 状態 や 条件 に より 異な り ます 。 























※4 2021 年 1 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スト リマ ) 
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) =1 人 


ー ボ ンプ ラシン No- 由 


7 の 7 2 
二 了 ルー タ 




















) 43 ) 422 ) 38 』 
@ ハン ドル を 握っ た まま で @ ハン ドル を 握っ た まま で 回 転 数 が 変速 可能 @ 取り 回 し や すい 小形 ・ 軽 量 5.3kg 
回 転 数 が 変速 可能 @ 切込み 深 さ 微 調整 機構 付 @ 切削 作業 を ワイ ド に こなす 

@ 切 粉 の 飛散 を 軽減 する パワ フル モー ター 採用 

ダス ト ガ イド 付属 @ 押し や すい 角度 に 

( 集 じ ん 機 接続 可能 P.1 14) 設定 可能 な ハン ドル 

M 角度 調整 機構 

M 8V2 M 12V2 ピ M 12SE 
\42.800 \55,100 だ \37,000 
ーーーー 姜 |⑥ 回 勉 み 惨 隊 |⑥ 加悦 贈 ⑳ 











有志 王 ルー ター トリ マ 有 


se 5 還 集 じん アダ プ タ 
@ イ ナー シャ モー ター 採用 で 1.300W 級 の 切削 パワ ー @ 45" 傾 斜 可能 
@ スピ ンド ル ロ ッ ク 付 
@ 切 込 深 さ 微 調整 機構 付 


コー ド No.339380 \2,800 


人 Y 3612DA、 
M 12SE、M 8V2、 
の M 12VE、M 8SA2、 M 8、 





















_ (最大 )240 
息 (最小 )200 
\ ラ コー ド No.377131  \160 
ki 計 | 適用 機種 : M 3608DA (標準 付属 ) 
M 12BA で M 6SB 
\52.800 \26,300 


樹脂 


ボ ポイ 





回 (回 較 人 


別売 部 草 ルー タ ・ 


回 邊 隊 


トリ マ 用 





画 トリ マシ ュー ベー ス 組 






































、 語 AiAMUMMG (カク ネ ボル ト 、 ワ ッ シ ャ 、M5 チ ョ ウナ ッ ト 各 2 個 付 ) 
価格 | 16.500 
テー ブル 作業 面 : 長 さ 550X 幅 400mm コー ド No.314626 \1.600 
0 テー ブル 高 さ : 400mm 用 機 得 -M6SB ss 
適用 還 
M 3612DA, M 3608DA, M 6SB, M 12BA, M 8V2. M 12V2. 加 エ に 。 028 
適用 機種 | M 12SE, CJ 90VST, CJ110MV, (M 6. M 8, M 8SA2. M 12. 
(トリ マ の 取付 例 ) 内 ほ 旧 形 | M 12SA2. M 12VE, CJ 65SC. CJ 65TC, CJ 70V. 
CJ 65VC. CJ 110M. CJ 120. CJ 120V) 
ム ヒ 本 二 ョ NT 回 転 数 早 N 
形 名 能力 電源 電流 消費 電力 min' 質量 語 講 ド 標準 付属 ロ 
放 mm V A W 回 / 分 } kg m 
MS 6 スト レー トピ ッ ト ( 超 硬 8X8mm) スト レー ト ガ イド 、 
M 8V2 生還 の ヨレ トブ ウッ ク た 12 | 1.150 | oooo| 3.6 | 2 心 ・2.5 | テン プレ ー ト ガイ ド 、 ス パナ ( 口 幅 23mm) 、 
合用 拓 チャ ックス リー ブ (6mm) 、 ガ イド バー、 ホ ル ダ 
スト レー トピ ビッ ト ( 超 硬 8xX8mm) スト レー ト ガ イド 、 
コク 0 クシ 2 
8.000 、 っ = | テン プレ ー ト ガイ ドア ダ プ タ 、 ダ スト ガイ ド 、 
MV 取り 付け 可能 ビッ ト 15 | 1.430 | -25.0oo | 3 12D・ 人 5 | タス ト ガ イド アダ ブタ 、 ス パナ ( 口 由 23mm) 、 
Jl 3 6 中 0 1 コレ ッ ト チ ャ ッ ク (8mm) 、 チ ャ ックス リー ブ (6mm) 、 
上 思 上 2 件 2 二 ん 計り ル タ 
6 は 標準 の チャ ックス リー ブ を 
の お 別売 の コレ ッ ト NMe トピ ッ ト ( 超 硬 8x8mm) 平行 ガイ ド 、 
単 相 100 、 っ = | テン プレ ー ト ガイ ド 、 ス パナ ( 口 幅 23mm) 、 
M 12SE 15 | 1430 | 22.000 | 5.3 | 2 や ・25 | コレット チ ャ ッ ク (8mm) 、 チ ャ ックス リー ブ (6mm) 、 
ちょ う ボ ルト (M6x15) 、 ロ ックス プリ ング 
取り 付け 可能 ビッ ト 軸 径 128.6.35.6 SM 人 8 5 0 ト 、 
6. 8mm は 標準 の チャ ックス リー も Np MA 
M 12BA | | うと 6 35mm は 別売 部 品 の 12x 12 | 1.140 | 25.000 | 3.5 | 2 心 ・5 | チャ ックス リー ブ (12x6mm) (12x8mm) 、 
6.35 チ ャ ックス リ ー プ を 使用 ちょ う ボ ルト (M6x15) 、 ロ ックス プリ ング 、 
トリ マガ イド 組 、 ス パナ (23mm) 
スト レー トピ ッ ト ( 超 硬 6x6mm) 、 
M 6SB | 取り 付け 可能 ビッ ト 軸 径 6 4.6 440 | 30,.000 | 1.4 | 2 心 ・2.5 | スパ ナ ( 片 口 17mm) 、 ト リマ ガイ ド 、 
スト レー ト ガ イド 、 テ ンプ レー ト ガ イド 

















注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐 れ が あり ます 。 


- 0 スピ ンド ル 集 じん 機 ベ ペース 凍 隊 晶 計 
172 各 * 0 の 較 … 回 伺 y 同 … 








別売 部 品 ルー タ ・ ト リマ 用 


フラ ッシュ ビッ ト (両面 用 ) 

呼び 法 | コー ド No. D 
6x6 |*0095-6801 6 16 |16|20|48|76 
8x8 |*0095-6802| 3.300|18 18 

12x12 | *0095-6803| 4.000 |12|12122|24|58|86 



















コロ 付 60' ト リマ ビッ ト 
呼び 寸法 | コー ド No. ir2 仙 了 原 四 旧 りり 居 條 因 ぼ 通 上 上 
































*0095-9025| 5.1001 6 |20111130141 












































コロ 付 シ ャ クリ 面 ビ ピッ ト 





フラ ッシュ ビッ ト (片面 用 ) 
呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 
0037-6423| 2.900 

















呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 | d |1DIAIBIL 
- *0095-9027| 5.600| 6 |26|15130 | 45 

















5” 6X6 








” 8xX8 


| 


ローー⑦ の ーー * 
[ 加 
し や 上 DD コ 
ビー ] 


> 上 ロー 



















































































D ロ 8x8 
12x12 コロ 付 両 段 サ ジ 面 ビ ッ ト (A) 
12x12 呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 |dlIDIAIBIRIL 
2 分 |*0095-9034| 6.300 | 6 |20|10|30IR3|40 
スト レー トビ ピット 3 分 |*0095-9035| 6.600 | 6 |26|12|30IR5|42 
呼び 寸法 8 
" 昌 ] Gy 6x6 隔 際 
! Gy 8x8 コロ 付 両 段 サ ジ 面 ビッ ト (B) 
A 8x8 呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 |dlDIAIBIRIL 
加悦 12x10 2 分 |*0095-9036| 6.800 | 6 |205|10|30IR4|40 
Gy 12X12 3 分 |*0095-9037| 7.100 | 6 |26|12|30IR6l42 
































コロ 付 ヒ ラキ チョ ウ 面 ビッ ト 





呼び 寸法 | コー ド No. 価格 |d 1DIAIBIL 





に に 


9 見 是 区 一 思 %_- - 





12xR4.5 
12XR8 | *0095-6813| 9.200 | 12 


S 分 |*0095-9039 | 5.800|1 6 |26112130 1 42 



















































コロ 付 ギ ン ナ ン 面 ビッ ト (A) 








MOSSIO 寺 | 還 還 計測 Ne 価格 |d IDIAIBIRIL 





2 分 |*0095-9040| 5.900 16 |20110130|R35|40 
S 分 |*0095-9041| 6.300 | 6 |26|12130 |R6.5|42 



































タブ テー ルビ ッ ト 

呼び 寸法 | コー ド No. 
6x12 |*0095-6815| 3.200| 6 
8x15 








コロ 付 ギ ン ナ ン 面 ビッ ト (B) 
呼び 寸法 | コー ド No. 価格 |d IDIAIBIRIL 
2 分 |*0095-9042| 7,.100 1 6 |205|101301R6|40 


3 分 |*0095-9043| 7.500 1 6 126|121301R9142 






























































コロ 付 ヒ ョ ウタ ン 面 ビッ ト 
呼び 寸法 





















































































































































































































































































| 2 分 
PT 
D 呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 |dIDIAIBIRIL SSR 
」 コロ 付 横 ミゾ ソ ビ ッ ト 
の 還 dLT _ 
ロー A 3 分 |*0095-9031| 6.300 | 6 |28|14|30IR9|44 本 33 
コ 中 6x8 |*0095-9163| 6.200 
B コロ 付 45" ト リマ ビッ ト 4 5X6.5 *0095-9164 6.200 
mn び す 法 | コー ド No。 | 価 衝 91DIAIBIL lesssj 和 4 3x4.5 |*0095-9165| 6.200 
リプ 2 分 |*0095-9028| 5.100 | 6 | 20|10|30|40 請 
8 計 コロ 付 ダ ブ テ ー ル ビッ ト (両面 用 ) 
D 呼び 寸法 | コー ド No. | 価格 |d ID|AIB|L 
| - |*0095-9048| 4.700| 6 |15|13|30|43 
8 上 
名 コー ド No. | 価格 人 形状 回 名 | コー ド No. | 価格 上 PT 人 
[ ] 内 は 旧 形 A | B [ ] 内 は 旧 形 
6.35mm 960114 | 440|1M 6SB、[M 6] テン プレ ー ト ガイ ド (トリ マ M 6SB、 M 3608DA 
6mm | @⑯960095 | 510| (標準 付属 ) ^ ト ガ イド (ドリ マ 用) | M10 | @ 961478| 900| 8 | 10 3 |@M6sB 析 付属 
コレ ッ ト コ ー ン に SSmm | 7 | な の M12 |@377129|500| 10 | 12| 3 1 
8mm @ 377133 | 430|1M 3e08DA ー ーー こと コ ド 
6.35mm 377118 | 800 | (人 標準 付属 ) テン プレ ー ト ガイ ド ( ル ー タ 用) | M9.5 303347 7.5 19.5 
6mm き 377117 800 M10 303348 10.0 
M 12SE,M 12V2, M11.1 303349 M 8V2。, 
JR EMI 9 12BAJM 3612DA M12 | *303350|940 M 12BA, 
12mm | @307802 |3000| 9 語調 生 )「 303351| 107li27| |M12SE 
コレ ッ ト チャ ッ ク き MC 
8mm @ 325212 | 1.300 M 8V2,.M 12SE, 303352 12.0|14.0 M 3612DA. 
W 人間 230 の 1 303353 14.0|16.0| 4.5 |「 M 12, 
」 M 12SA2, 
6.35mm 323293 1.000 ( 信 標 準 付属 ) 生 956790 M 12VE. 
コレ yh テ ャ ッッ 8mm @ 376837 M 3612DA 956932 M 8, 
6.35mm 376838 (人 標準 付属 ) 303354 | M 8SA2 
956933 27.0 (人 標準 付属 ) 
12x9 M 12SE,M 12V2, 
3 M 3612DA(XP) 956934| "|28|300 
チャ ックス リー ブ LM 12VE,M 12SAZ」 M40 303355 | 520 |38.5|40.0 
12X6mm | 免 956798 (人 標準 付属 ) ー 
8x6mm | @ 971852 M 8V2、[M 8SA2] 品名 NM IL ism 
12x8mm 人 307902 940 コロ で セット R1030 * 959049 1.300 コロ 付 60 トリ マビ ピット 、 コロ 付 フ ラッ シュ ピッ ト 用 
チャ ックス リー ブ | 12x6mm | 借 307903 |1.400 人 コロ 付 ビッ ト セ ッ ト | 3 分 |*959047| 30.700 | ギン ナン 面 (A) 、 ヒ ョ ー タ ン 面 、 サジ 面 、 両 段 サジ 面 (A) 

















12x6.35mm 308101 850 スト レー ト ガ イド 331827| 2.600 | 適用 機種 :M 12SE,M 12VE 1 73 
* 在庫 僅 少 品 


た 伏 び な / 
か ん な 


刃物 回 転 数 


16, 000 時 


ll 中 









か ん な 
| 18V | 最大 削 深き E 比 影 最大 切削 深 さ 刃 幅 | 82mm | | 最大 切削 深 さ | 2.6mm 
MULTI VOLT 82mml | 2mm 82mm 2mm 本 人 
@@ 深 切 削 、 切 削 深 さ 2.6mm 


NE @ パワ フル モー ター で 高速 切削 17 員 @ バ パワ フル モー ター で 高速 切削 1 フロ @ コー ド 出 口 切替 フッ ク 付 


@⑯ り 



















P 18DSL 

















高速 の 刃物 回 転 数 で 
パワ フル & 高速 切削 P 18DSL er 
体 | NN) \28,.000 
最大 切削 深 さ 2.0mm! 蓄電 池 ・ 充 電器 別売 P 14DSL 
効率 よく 作業 で きる ご 人 \60.800* 側 (NN \26.800 P 20SF 
人 涼 電 器 UC 旨 請 ( 約 25 分 ) 付 革 池 充電 売 9 
スタ ンド 付 で (LYP) \60,300* ー \56,700* 2 ) 
BSL 1860x1 個 BSL 1460x1 個 SC) \23,200 
久 物 と 部 材 の 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 付 急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 付 | 替 丸 式 
接 栓 を 防ぐ * 在 庫 僅 少 品 > 在庫 僅 タ 品 | | ロ 【 更 散 











曲面 か が ん な 


@ ] 5 寸 ) 幅 @ スイ ツキ の よい 
時 條 | 。/ 洒 5 三 馬 | 生 届 120mm 
っ @ そり 元 、 破 風 板 ) 23 5 
な どの 中 凹面 





加工 に 最適 

































































































































































P 35 P 50SA 中 
\35.000 \64,000 
研 座 式 研 麻 式 加 3 う 5Y 
(SC) \35.000 林 司 | (SC) \64,000 \42.100 樹脂 
替 巡 式 替 巡 式 橋村 叶 
5 能力 mm こ 量 | 1 充電 当たり の 作業 量 (目安) 5 
人 | 臣 | 切 六 深 さ | 相 じ ゃ くり : Im kg | 米松 幅 50mm 切削 深 さ 1mm ei 
。 | 50Ah(MV) 約 95m 
P 18DSL 0 こ 2 う .4 6.0Ah 約 105m ボッ クス スパ ナ 、 セット ゲー ジ 、 替 丸 式 が か ん な 妨 ( 本 体 装着 ) 、 
1 : 0 
P 14DSL 32 | eoAh 約 95m | ダブ 
※ (LYP) 仕様 は 3.3kg 
9 能力 電源 言 : Sp 中 訓 回 転 数 計 計 守 本 
_- 研 腐 式 か ん な 刃 (本体 装 着 ) 、 ボ ックス スパ ナ 、 セ ッ ト ゲ ー ジ 、 
P 20SF | 切削 幅 : 82、 切 削 深 さ : 0 こ 2.6 “ 17.000| 2.5 |2 心 ・2.5 | 刃 と き 保 持 具 、(SC) : 導 かん な 刃 ( 本 体 装着 、 
ボッ クス スパ ナ 、 セッ トゲ ー 
所 、 。 | か ん な 刃 ( 本 体 装着 ) 、 9 刃 高調 整定 規 、 
_- か ん な 刃 (本体 装着 ) 、 ボ ックス スパ ナ 、 妨 高調 整定 規 、 
P 50SA | 切削 幅 : 156、 切 削 深 さ : 0 こ 3 ' ' ' 6 | 3 心 ・8 |1S ド ライ バ 、 刃 と ぎ 保 持 具 、 工 具 袋 、 木 箱 、 
(SC) : ボッ クス スパ ナ 、 工 具 袋 、 木 箱 
P 35Y | 急 間 幅 : 120、 切 削 深 さ :0~1.5 っ 心 ・5 | か ん な 刃 (本体 装着 ) 、 ボ ックス スパ ナ 、 妨 高調 整定 規 、 
曲面 (中 凹 ) の 最小 半径 : 800 ( 上 刃 と ぎ 保持 具 、 ら ドラ イ バ 
別売 部 上 曲 か ん な ・ 曲 面 か ん な 
園 研 飛 式 が ん な of り ) 画 替 丸 式 が ん な 刃 (2 枚 入 り ) 隊 ガイ ド 組 [ 画 ダス ト ア タプ タ 銀 
人 Il ーーー デーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
| 間 軸 剛 析 信 
1 昌 | 間 
6 間 四 | | コー ド No. 価格 適用 機種 
寸法 (mm) 適用 機種 | 尿 mm 適用 機種 適用 機種 334502 | 200 生 
JJ? 6 Ji) 5 週 時 に 週 
(0 Py | 人 | 参り | | 全 御 | () 病 は 晴 | FNO | 価格 | ( ) 内 は 昌 形 
P 14DSL P 14DSLP 18DsL。 | 四 エ ルポ 
82 | 26 OO95-8728 1900| 5 P 18DSL 940655 | 410 |P20SFDP35 
82 | 0031-2677 | 780|P 20SF(SC), P 35Y,(P 20.P 20D) 
是 G 20(SC) 本 隊 計 コー ド No. | 価格 | 適用 機種 
120| 30.5 |O096-0180| 1900|55v ATYW12EO0 334503 | 80 14DSLP 18DSL 
120 | 0031-3504 |1.200 | P 35(SC) 明光 
。 5 
136| 3s4 oo96-3320| 2200 0 ーー エーーーー ト ーー トーー ーー | 軒 集 じん アダ プ タ 
136 | 0031-2678 |1.250 | (P 40(SC)) 
P 50SA コー ド No. | 価格 | 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 コー ド N0o. | 価格 適用 機種 
156| 39 0096-3940| 2900 ( 6 
P50V) | 156| 0031-2679 |]1.400|P 50SA(SC) | a]3gza | ao 6 322955 [100『 93LP 18DSL 



































*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 玉 在 庫 僅 少 品 





可 暫 カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 和志 拓 び 大 /7 
造作 漠 切 仕上 潮 切 胴 緑 カッ タ 








) 43 ) 43 ) 24 ) 424 5 
@ 切込み 調整 ・ @@ 切込み 調整 ・ @ 切込み 調整 ・ @ 切込み 調整 ・ 

後 上 り 方 式 後 上 り 方 式 後 上 り 方 式 衝 和 デビ 後 上 り 方 式 デン 
@ 衝 口 板 (B) @ クイ ッ ツク ( ーー し で 

を 使用 すれ ば アジ ャ スタ 2 | 環 

丸 幅 47mm 採用 

まで OK ce ' 怖 

(ーー 

PG 21BB PG 46BB PG 21B PG 46B 
(N) \56,200 (46) \70.800 (N) \53,400 (N) \57,400 
カッ タタ 別売 46mm 胴 緑 カッ タ 付 カッ タ 別 売 カッ タ 別 売 











別売 部 癌 | 各種 ガイ ド 












































































































| 刃 幅 | 21mm | ) 43 有 計 語 3 2 反 
生 画 造作 ガイ ド B | 画 胴 緑 ガ イド 画 平 ガ イド | 画 し ゃ くり ガイ ド | 画 ガイ ド (バー サイ ズ 145mm) 
@21mm 幅 の 溝 を 仙 (ガイ ド に 取付 ) 田 ロン グ ガ イド (パー サイ ズ 310mm) 
キレ イ に ms 
一 発 加工 いい ロタ / 7 / / 
、 訂 ま 遇 友 : 」 
、、 相 じ ゃ くり の 時 
243 0 レー 木材 を 横 ( 斜 め ) に 刃 を 逃がす の に 
PG 21 BA 1 切る 時 に 使用 し ます 。 一 緒 に 胴 緑 加工 に 使用 し ます 。 使用 し ます 。 敷居 や 鴨居 等 真直 ぐに 溝 を 掘る 時 使用 し ます 。 
ガイ ド ロン グ ガ イド 
\33,900 ニ _ | 自 還 Ne 990172 961651 961653 961632 961631 | 961186 | 318769 
カッ タ 別 売 別売 部 品 4.600 1.800 370 1.400 870 3.200 
< コー ド No 323010 小形 丸 の こ ・ 溝 切り PG 21BB,PG 21B 
ル - 上 ミ レン (っ) 8 E 
\1.500 | 用 半 本 人 泊 種 疾 用 PG 46BB.PG 46B PG 21BA 
ン 能 カ Tr 電源 電流 消費 電力 回 転 数 量 国選 亜 > ロ 
の う カッ タ 外 径 刃 幅 | 切込み 深 さ | V | A W | ml 個 独 | kg m 標準 付属 品 
け 引 き 85 10~21 、 | ガイ ド 、 し ゃ くり ガイ ド 、M5 ね じ 、 ス パナ 、 
5 ガイ ド 、 平 ガイ ド 、 胴 緑 ガイ ド 、 
PG 46BB| 胴 縁 (90 ま で 可 ) 11.0| 1.050 | 9.000 | 4.3 |3 心 ・5| 胴 縁 カ ッ タ (本 体 装着 、 外 径 85X 幅 46x 穴 径 15mm) 、 
スパ ナ 、 小 刃 幅 カッ タ 用 スリ ー ブ 、 妨 口 板 (C) 
120 3 て 1 、 。 | ガイ ド 、 し ゃ くり ガイ ド (M5 ね じ 2 個 付 ) 、 小 刃 幅 カ ッ タ 用 ワッ シャ 、 
同和 3<21 1201 1.140 8.500 | 85 13 や 83 板 (B) (C)、 ス パナ (片口 19、 両 口 13xX17mm) 、 木 
380 引 旧 0532i5 胴 緑 ガ イド 、 ガ イド 、 小 刃 幅 カッ タ 用 ワッ シャ 、 
PG 46B 30>47| 0<22.5 12.0| 1.140 | 8.500 | 6.6 |3 心 ・8| 刃 口 板 (A) (B) 、 ス パナ (片口 19、 両 口 13x17mm) 、 
自重 細 120 木 箱 、 平 ガイ ド 
け 引 き 120 3>21 | 0<24 
5 志 =| 口 板 (B) 、 両 ロス パナ (17X19mm) X2 個 、 
PG 21BA| |12o 和 トー ュー ジュ 11.0| 1.050 18.000 40 1③D・5| 三 ィ スタ ンス ピー ス 、 ガ イド 、 サ イド ハン ドル 、 ワ ッ シ ャ (C) 





























別売 部 上 | 造作 溝 切 ・ 仕 上 溝 切 ・ 胴 緑 カ ッ タ ・ 小 穴 カ ッ タ ・( マ ル チ 溝 切 盤 ) 































































































田 け 引 き カ ッ ツタ ( 穫 径 15mm) 画 普通 カツ タタ ( 穴 径 15mm) 画 替 丸 式 溝 切 カ ツタ 画 胴 緑 カ ッ タ 画 自在 溝 切 カ ッ タ 
_- ( 穴 径 15 mm) ( 穴 径 15 mm) ( 穴 径 15 mm) 
7) 
吉 適用 機種 本 寺 適用 機種 
名 | 外 径 刃 コー ド No. | 価格 ( ) 内 は 旧 形 名 | 刀 径 妨 コー ド No. | 価格 ( ) 内 は 旧 形 
革 | a5 10.0 313480 | 。。oo 僚 | 85 21.0 311409 | 22.300 | 、、 po っ pa 
タ 13.0 319481 刃 | 替 刃 21.0 308072 | 9.000 1PG 46BB 
式 軸 リ 
18.0 311403 、 式 |(8 枚 入 ) 
16,.900 | ( 注 ) PG 21BB, 溝 
21.0 311404 1 18.0 309892 
PG 46BB 較 | 120 23.000 
85 30.0( ハ イス ) | 318015 | 。」 っ 。。 の 21.0 308071 PG 21B.PG 46B. 
33.0( ハ イス ) | 318041 ッ | 若 丸 18.0 309893 | 。nn |PG 21BA.(PG 21R) 
36.0 311407 | 24.200 タ | (8 枚 入 ) 21.0 308072 
3.0 959571 46.0 314861 ( 注 ) PG 21BB. 
7.200 95 47.0 314862 | 2909 | po 46BB 
け 胴 30.0 961657 
引 33.0 961658 
き 9 36.0 961659 | 。」 。o |PG 21B 
ソ PG 21B. タ 39.0 961660 PG 46B 
の PG 21BA, 42.0 961661 
(Po 21R) |PG 46B 46.0 961650 
目 | 85 | 3.0< ( 注 ) PG 21BB 
集 | 20 枚 妨 | 18.0 ま で 11408」14.500 |pS 46gg 
切 
上 | | 20 | Eo PG 21B.PG 46B. 
メ | 24 枚 員 | 15.0 ま で | OU 人 OMS| 52021p6 2nBA(pe 21p) 



































旧 形 機種 マル チ 溝 切 盤 PG 21 R に は スペ ー サ (コー ド No.959583 \300) を ご 使用 くだ さい 。 


( 注 ) 刃 幅 に 合わ せ て 刃 口 板 (B) ・(C) を 付け 替え て ご 使用 くだ さい 。 


* 在 庫 僅少 品 
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J 21 5 ー ボ ン ブ ラ シン No. 
カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


7/ 信 び 人 バ / 











レル 7!4741 ッ アル 
PG 21BB/46BB 


造作 溝 切 ・ 仕 上 溝 切 ・ 胴 縁 カ ッ タ ・ 小 穴 カ ッ タ 用 
ee ッ タ PG 21B/46B 普通 カッ タ 


0 


ワッ シャ (A) 


て 


刃 幅 3 と 7.5mm の カッ タ を 
取り 付け る 時 に 使用 する 。 


SS 


今 ⑰ 


外側 


フッ シャ (A Ne 


スピ ンド ル 


ナッ 1im 人 De③ 


/ ディ スタ ンス ピー ス 


刃 幅 3 て 6mm の け 引 き カ ッ タ 
市 販 品 の カッ タ で 取付 け 部 
厚 さ 6mm 以 下 の 時 使用 


16mm 

(24mm) 
小 辺 幅 カ ッ タ 用 スリ ー 
18 一 33mm け 引き カ 2 を 


46mm・47mm 胴 縁 カ 
替 丸 式 溝 切 カッ タ を 取り 付け る 時 ( こ 使用 する 。 


10、13mm け 引き カッ タ に は 24mm の スリ ー ブ 
(10・13mm カ ッ タ 標準 付属 )/ を ご 使用 くだ さい 。 


自在 溝 切 カッ タ 
SKI 


人 ュー 


信 自 在 溝 切 カッ タ 3 ~ 15mm は ワッ シャ (B) 、 最 間 和 2 放 に 使用 す る 


3 > 21mm は ワッ シャ (C) を ご 使用 くだ さい 











角 穴 | 15mm | | 穴あけ 深 さ | 62mm 





電気 ドリ ル DW 30 形 付 
(スト ッ パ 不 付 ) 





BS 30SA 

(30) \171.000 
BS 15Y(S) (30mm 角 の み 組 人 
\109,900 (30S) \209,000 
(9.5mm 角 の み 組 付 ) (30mm 角 の み 組 付 尺 材 用 ) 




















形 名 標準 付属 品 
BS 15Y (S) 最大 角 穴 15 (5 分 ) 角 、 最 大 穴あけ 深 さ 62、 9.5mm 角 の み 組 、 六 角 棒 スパ ナ 、 

被 削 材 寸法 125、 最 大 スト ロー ク 70 サイ ド ハ ン ドル 、 チ ャ ッ ク ハ ンド ル 
BSG0SA(GOO AM 30mm 角 の み 組 ( 深 災 用 ) 

最大 角 穴 30 (1 寸 ) 角 、 最 大 穴あけ 深 さ 155、 NT 























別売 部 晶 。 角 の み 組 、 研 磨 ト イシ 、 雛 用 ・ の み 用 補助 具 
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画 BS 15Y(S) 画 BS 30SA 
( 旧 形 BS 15Y) 用 角 の み 組 ( 旧 形 BS 30、BS 30Y、 
BS 30YA) 用 角 の み 組 
旨 人 人 軸 の Eu 理生 
6.4 (2 分 1 斉 ) 46 | 941923 6 (2 分) 6 4s し 9359101 
8(2 分 6 主 ) 53 | 941925 | 8.100 2 Si oo 
8 (2 分 6 主 ) 8 52 | 959103 
9.5(3 分 2 必 ) 69 | 941924 の 9.5(3 分 2 尾 ) 9.5 | 68 | 959104 
127 (4 分 2 届 ) 29 | ga1926 | 9200 (BS 15Y(S)) 12.7(4 分 2 届 ) | 12.7 78 | 959106 | 9.200 
15(5 分 ) 79 941939 | 9.700 6 軸 125 トニ ーー。 | 13.300 
16.5(5 分 5 庫 ) | 16.5 959109 
補助 ロー ラ *300143 | 9.000 16.5 (キリ) 還 ー | 959110 | 5.600 電 和 8 
雛 用 補助 具 (12.7mm 以 下 に 使用 ) の み 用 補助 具 (12.7mm 以 下 に 使用 ) 研磨 トイ シ MS 由 SPAMM 1 
“ SM 2 21 (7 分 ) 21 959112 | 14.500 
① 、 三 == 時 ③ 証 IP ーーー 24 (8 分 ) 24 125 | 959113 | 16.900 
27 (9 分 ) 27 959114 | 18.900 
仕 様 コー ド No. 適用 機種 [ ] 内 は 旧 形 30(1 寸 ) セ ッ ト | 30 959115 | 19.300 
ゃ 15mm 用 945106 30 (ノミ ) ー 還 959116 | 15.800 
に 98 時 ーー 議 は 
の ーー ビー 人 30(1 寸 ) セ ッ ト | 30 155 | 959118 | 21.300 | 因 
③ | 12.7mm 以 下 の 、 の み に 使用 | 945105 | 1. 8 0YAI 0 ー ー | 959119 | 15.800 13 困 還 還 還 
④| 角 の み 刃 研磨 用 *962776 30 (キリ) ー ー 959120 | 9.200 | 用 
* 在庫 僅少 品 










































NNN 
NMDA 
N ROAD 


M 


り 回 し や すい 軽量 コン パ 


約 100g 軽 量化 (当社 従来 製 品 比 ) ラク ラク 調整 で 


アン () / 思い 通り の 打込み 
問 kg グ .1 kg パワ ー 切 替 機 構 搭載 “ で 圧力 を 3 段階 に 


NV 65HR2(N) NV 65HR2(S) 切替 え 、 手 元 で 簡単 に 面 一 調整 が 可能 。 


高圧 ロー ル 釘 打 機 は 全 機 種 ! 


スリ ム な 先端 形状 で 
狙い 打ち が し や すい 。 


* ま 9 保証 期間 中 に 取扱 説明 書 に 従っ た 正常 な ご 使用 状態 で 故障 し た 場合 に 、 保 証書 記載 内 容 に 基づき 保証 いた し ます 。 詳し く は 、 製 品 に 同 梱 の 保証 書 を ご 確認 
※1 NV 50HR(S)/65HR82(⑤)/ 75HR ら 2(S)/90HR82(S) の み 。 
※ ら NV 50HR2/65HR ら /980HRH2/50H ら の み 


撮影 協力 : も の つく り 大 学 


7/ 信 び 人 バ / 













有 り 回 し 
& 新 色 ハ イゴール ド 


還 9II いい A 人 ILER S 








デ 生 稚 、 
* 当 社 従来 INV 50HRZ65HB/90HR と の 比較 (NVZ5HH2 を 人 


高圧 ad EL 
クラ ス 最 軽量 ia。 | 上 剛 軸 司 


1 の ※1 2019 年 2 月 現在 。 国内 電動 @ 軽量 コン パク ト ボ ディ @ 細 径 釘 専 用 
kg 








H 


mn 圧 ロー ル 記 打 碑 ) | 僅 内 装 ・ 屋 根 下地 ・ 軒 天 な ど 様 々 な シー ン で 
取り まわ し の 良い 軽快 な 作業 
@ 狙い 打ち し や すい スマ ー ト ノー ズ 採 用 g 和 4 
@ 疲労 を 軽減 する ソフ ト グ リ ッ プ 採用 





スマ ー ト ノー ズ 
スリ ム な 先端 形状 で 
狙い 打ち が し や すい 。 





針金 50mm シー ト 45mm 針金 50mm シー ト 45mm 


ソフ ト グ リ ッ プ 252 放 | NV 50H2(S) NV 50H2 





柔らか な 握り 心地 で y84.000 ぐり  Y\81.000 
釘 打ち 作業 に よる 疲労 を ケー ス 別 売 ケー ス 別 売 
詳 釘 の 交換 が スム ー ズ に で きる 減 。 Pr ra 生還 
らく らく マガ ジン 0 











@ 狙い 打ち が し や すい スマ ー ト ノー ズ 採 用 
@ 取り まわ し の 良い 軽量 モデ ル 

@ 渋み を 軽減 する ソフ ト グ リ ッ プ 採用 

@ 便利 な 収納 ケー ス 付 











別売 部 品 
280 田 NV 50HR2/65HR2 
( 旧 形 NV 50HR/65HF) 用 
ノー ズ キ ャ ッ 
針金 5Omm シー ト 50mm 針金 5O0mm シー ト 50mm 人 
= 一 O. 

NV 50HR2(S) NV 50HR2(N) \500 
\98,000 \94.000 型 桁 作業 で の 釘 の 
ケー ス 付 ケー ス 付 浮か せ 打ち に 便利 。 


// ミ 
SN Ss で 


悦 記 還 因 較 較 2 
gmlso-eml zomn | 韻 チン 小 に 


@ 狙い 打ち が し や すい スマ ー ト ノー ズ 採 用 
@ 取り まわ し の 良い 軽量 モデ ル 

@ 渋み を 軽減 する ソフ ト グ リ ッ プ 採用 

@ 便利 な 収納 ケー ス 付 









































































別売 部 品 
田 NV 50HR2/65HR2 
パワー 切 替 機 構 付 員 NN 20MG98 
Zzz ー ズ キャ ッ 
2 2 ( 釘 の 浮か せ 打 ち 用 ) 
針金 65mm シー ト 50mm 針金 65mm シー ト 50mm コー ド No .888775 
NV 65HR2(S) NV 65HR2(N) YS500 
\105,000 \101,000 型 枠 作 業 で の 釘 の 
ケー ス 付 ケー ス 付 浮か が せ 打 ち に 便利 。 
回 回 届 較 較 留 D 
表 使用 空気 圧 カ 空気 消費 量 (L[9 }/ 本 ) | 使用 釘 (詳細 は P.182 こ て 184 を ご 覧 くだ さい ) 標準 付属 品 
MPaikgf/cm 1.96MPa{20kgf/cm 人 時 | 連結 方 式 装てん 数 長 さ mm 人 
凍 ー 針金 400 3250 保護 メガ ネ 、 油 さ し 、 
南 必 NV 50H27(S) | 1.18 一 22612 一 23| 回 6 シー ト 200 2545 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
針金 | 250・300・400 | 32-50 
高圧 NV 50HR2(S) | 1.18~2.26I12~231 1.6 シー ト 200 27 一 50 | 1.9 | 高圧 専用 | > テース ma し 
シー ト ( 眉 200 25 一 45 2 プ (A) 平 打ち 用 
針金 | 250・300・400 | 32<50 の 2 6 プ (B) 平 打ち 用 
高圧 NV 50HR2(N) | 1.18~-2.2612-23 1.6 シー ト 200 2750 | 1.8 | 高圧 専用 
シッ ー ト ( 眉 ) 200 25 一 45 
呈 上 針金 | 200・250・300・400 | 38-65 
曹 E NV 65HR2(S) | 1.18-2262 一 23| シー ト 200 32 こ 50 21| 二 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 き し 、 
ー _ 針金 |200・250・300・400 | 38~ こ 65 き 圧 下田 | ノー ベ キ ャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
高圧 NV 65HR2(N) | 1.18~2.26I12~23 1.8 = 0 3260 | 2.0 | 高圧 専用 
思 科 叶 法 指定 釘 0GN 2x4 工 法 唐 釘 則 ( ボ ー ド 用 ) 2X4 エ 法 証 打 "3 MMP177 を < 四 くだ さい NOHCSE13ke 


179 呈 当 チャ ン ネ ル た = シー ト 連 結 釘 証 画 較 針金 連結 釘 E 当 層 打込み 深 さ 42 作 単 発 連 続 42% 信 らく らく トリ ッ ガ HI や わら か 
ョ 打込み 可 使用 可 使用 可 有朋 = 調整 EE 自動 切替 EZP め 』 マガ ジン り ) 帳 め 8 3 表 拓 所 


7/ 信 び ソバ / 


高圧 ロー ル 釘 打 機 
一 旨 悦 脆 識 疹 図 IN ・ 








50^75mm 
@ ノー ズ 2 段 切替 機構 で 幅広 い 釘 に 対応 
@ 疲労 を 軽減 する ソフ ト グ リ ッ プ 採用 
@ 便利 な 収納 ケー ス 付 


@ バ ワー 切替 機構 で 圧力 を 段階 に 切替 え 





2.26MPa( コ ンプ レッ サ 直 圧 ) 


パワ ー 切 替 機構 付 














エア ダス 人 タ 付 1.8MPa :NV 50/65/75HR2 
針金 75mm シー ト 50mm 1.9MPa :NV 90HR2 
NV 75HR2(S) 1.3MPa:NV 50/65/75HR2 
\131,000 1.4MPa :NV 90HR2 
ケー ス 付 


回 避 両 較 剛 環 0 ロ 
回 呈 理 還 G 胃 図 本 


@ 狙い 打ち し や すい スマ ー ト ノー ズ 採 用 
@ 取り まわ し の 良い 軽量 モデ ル 

@ 疲 ダ を 軽減 する ソフ ト グ リ ッ プ 採用 
@ 便利 な 収納 ケー ス 付 





パワ ー 切 替 機 構 付 





エア タス 人 タ 付 


針金 90mm シー ト 50mm 


NV 90HR2(S) NV 90HR2(N) 


エア タダ スタ 付 


針金 90mm シー ト 50mm 


\145,000 \141,000 
ケー ス 付 ケー ス 付 


固 四 還 囲 囲 較 ウ C) 
mc0m nssoml ト 電 馬 人 2 紳 24 







































































@ 全高 338mm、 軽 量 2.4kg の 280 
コン パク ト ボ ディ | 3.2mW リ ー ト 
@ 100mm が 打てる 高圧 釘 打 機 @ ラン ナー 曽 め 、 
CN90 釘 も 余裕 の 打込み 力 コン クリ ー ト へ の 
@ N90 : 2005 対 応 富 不 下 地 罰 め 兼用 機 8 
Si Le | く 
さ - 
3398 Eo 
針金 100mm シー ト 50mm 田 コ ン フリ ー ト へ の 
NV 100H NC 50H 木下 地 留 め 
\148,000 \142.000 
ケー ス 付 ケー ス 付 
岡 較 囲 較 較 ウ ] 固 思 囲 の 
高圧 ロー ル 釘 打 機 NC 50H 用 使用 釘 
記さ し | 朱 人 | 人 2 長 さ | | 頭 径 | 二 人 
VP2832T 、 VP3038T 2 
で 60|28 4.000 本 | な た は 色 VP3045T の 0 0 の また は 
200 本 x20 SM X IN 
Vp2B5nT (200 本 X20 乱 )| (23mmT) Vpa05oT (3.2mm 以 下 ) 
VP3027T 2000 林 木材 キ コ ンク リー ト UM 2.000 本 魚 板 二 
60|130 (200 本 x10 巻 )| また は 負 板 PO (100 本 x20 巻 | , ニ イー 
VP3032T (32mm 以 下 ) vVp2525Pw (ラン ナー 止め 
空気 消費 量 | 使用 釘 (詳細 は P182 こ 184 を ご 覧 くだ さい ) | 。 ュ 
形 名 3 8 ke 和 標準 付属 品 
{20kgf/cm2 ] 時 連結 方 式 装てん 数 長 さ mm 
高田 NV 75HR2(S) 1.18 こ 2262-23| 23 ーー っ no | っ 2 っ 50 |. | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 き し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (A 平 打ち 用 
高圧 NV 90HR2(S) |1.18<226ll2<23| 24 ーー 200 |45 こ 5O 17 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 き し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
高 国 NV 90HR2(N)|i.18-22612<23]| 24 200 |45 こ 5O|2 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 き し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
高圧 NV 100H |1.18<226{12<23) 2.5 150・200・250・300 |50~100| 2.4 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
高屋 NC50H |il8^-22612^23|| 24 是 2 | 2.1 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 き し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (6 個 ) 
































*3 詳細 は P.177 を ご 覧 くだ さい 。 


=/7、 イ </,/ 


トコ 

内 表 

@ 3 種類 の 連結 
多 ] 使 用 可 





針金 32mm シー ト 32 


NV 32A 


\63,000 
の の る | 


iT 計 ェ テ TT 
中 半 | mm 
P リ ング 1 上 | rll 














| 229 





mm チッ プレ ス 32mm 


打 込 
EE 


[] 


| 咽 表 呈 


@ 軽量 1.2kg 








針金 38mm シー ト 38mm 


NV 3GAB2 
\65,000 


な ケー 
賠 凍 圏 ] 
IM 調整 切替 








に 人選 
|」 
P リ ング 





了 I ド MM 


@ 軽量 1.4kg 
@ 便利 な エア ダス タ 付 
(NV 50MF) 


針金 50mm シー ト 45mm 


NV 50MF 
\/98,000 

ケー ス 付 

NV 50AFS 


\/5,000 
ケー ス 付 


mW 寺 打 込 単 / 連 5<5 く や わら 5 か 
1 上 調整 』 切 替 』Y が ッ ョ 排気 








NV 50MF 


に 
P リ ング 











員 上 9 


了 毅 NM 














@ 軽量 1.4kg @ 軽量 1.5kg、 | 252 
@ 便利 な エア ダス タ 付 | 強力 打 込 力 
(NV 50MH) 
針金 50mm 2eg IN 
NV 50MH 
\66,000 
ケー ス 付 針金 50mm シー ト 45mm 
NV 50AH NMS00A6 NV 50AJ 
\63,000 \/9,000 
ケー ス 付 ター ス 全 








ロリ ング 


1 打 込 還 間 | 
0 


旧 単 連 』s<5< 有 ltD5 か 
切替 が ッ 上 排気 








に ーー 
ロリ ング 





寺 打 込 上 単 / 連 5<5 く や わ 5 か 
四 還 EE Pk ん 24 EE 


ェ 四 了 





前 聞 病 
@ 軽量 1.5kg、 
強力 打 込 力 


針金 50mm 


NV 50AK 


\66,000 
ケー ス 








単 / 連 5 く 5 く や わら 5 か 
kk22 


に 
ロ 
P リ ング 


打 込 
調整 













































































eNEl 鋼板 邊 コノ ク NE el IN 
軸 ssom 』 ト 其 製 側 5 gp65m | 0-esm 4om I ト 電 上 人 
@ 下地 専用 機 @ 2x4 用 VS2850J 釘 使用 可能 @ 軽量 1.9kg 
( 注 ) 釘 頭 径 の 6.6 以 下 
使用 可 
@ 軽量 1.9kg、 
多用 途 釘 打 機 
264 297 
針金 50mm 針金 65mm シー ト 50mm 針金 65mm シー ト 50mm 
\63,000 \99,000 \89,000 ー 
ケー ス 付 ケー ス 付 ケー ス 付 
較 (] 局所 同 較 交 較 岡 OO | 民 避 司 較 内 勝 岡 
形 名 使用 空気 圧力 空気 消費 量 (L{ 9}/ 本 ) | 使用 釘 (詳細 は P.182 て 184 を ご 覧 くだ さい ) 使用 ホー ス 標準 付属 上 
8 MPaikgf/cm 0.69MPal7kgf/cm44 の 時 | 連結 方 式 装てん 数 長 さ mm 内 径 mm ME 
ジー トド 200 19~ て 32 に 6 
財 時 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 32 人 0290009M2020 09 ガイ ド ( チ ッ プ レス ・ 針 金 連結 釘 使用 時 ) 
200・400 保護 メガ ネ 、 ケー ス 、 油 さ し 、 プロ テク タ 、 
NV 38AB2 0.44<0.78 {4.5^8} 6 以上 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) 平 打ち 用 、 
200 任 エ アホ ー ス | ノー ズ キ ャ ッ プ (B) フロ ア 用 
NV 50MF ee リ 200・400 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 50AF3 200 25~45 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) (B) 
NV 50MH 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 50AH 0.44<0.78 {4.5^8) 200・400 27~50 2 ラッ) 
時 200・300・400 | 27< て 50 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 50AJ 0.44<0.78 {4.5~8} 25 へ 45 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) (B) 
二 了 6 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 50AK 0.44~<0.78 {4.5~<8) 200・300・400 1 2/< て 50 6 以上 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) 
NV 50A1 0.39<0.69 {4<7)} 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 
NV 65AF3 0.44< こ 0.78 {4.5^8) 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
7 以上 ノニ ラコ ウタ ク (の 
時 開 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 65AJ 0.44~<0.78 {4.5~8) ノー ズ キ ャ ッ プ (A) 





リンス 














シー ト 連 結 釘 寺 針金 連結 釘 較 林 則 テッ プレ ス 上記 引 打 
使用 可 画 韻 使用 可 La 連結 釘 使用 可 上 調 











込み 深 さ 語 E 叶 単発 連続 X42X 信 単発 連続 X42X 伴 らく らく 
整 1 切替 EEW な 自動 切替 EZ/P ル PA マガ ジン 


7/ 人 ソバ / 










































































N 釘 IN 鋼板 邊 コソ ク N 釘 IN 改正 JIS N90 el 
50~65mm50~B65mn 休 65^-90mm65~ こ 90mnm 人 40mm 
@ 礎 造 ・ 鋼 板 に 兼用 で きる 万 能 タ イプ @ 衝 め 打ち も 厚 物 も 一 発 で 打ち 込め る ハイ パワ ー シー ト 50mm 
. 呈 ポ 
SA | 285 SE NV 50AG2 * 在庫 僅少 品 
\82,000 ー エ 打 込 有 『 単 連 
ケー ス 付 アン 凍 較 品 
347 354 
針金 75mm シー ト 50mm 針金 90mm 
\118,000 \135,000 
ケー ス 付 ケー ス 付 
sg 回 局 圏 隊 較 則 O | 屋 馬 圏 隊 較 剛 ⑳ 口 
形 多 使用 空気 圧力 空気 消費 量 (L{9}/ 本 ) 使用 釘 (詳細 は P.182 て 184 を ご 覧 くだ さい ) 質量 | 使用 ホー ス 標準 付属 上 
MPaikgf/cm3 0.69MPa{7kgf/cm] の 時 | 連結 方 式 装てん 数 長 さ mm | Kg | 内 径 mm 2 
_ _ 200・250・300 45<75 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 75AF |0.49~0.78 {5~8) 200 32 っ 5D 2.3 | 7 以上 | リーズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
. . 6 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 
NV 90AB3 | 0.49~<0.78 {5~-8} SI20O0E2S05800 四 65290 上 SI 了 88 昌 ノー ズ キ ャ ッ プ (A) 
NV 50AG2 | 0.44~0.78 {4.5~8] 32~50 | 1.4 | 6 以上 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 プ ロ テ ク タ 




















ノー ズ キ ャ ッ プ 適用 機種 一 覧 表 (標準 付属 品 ) 




























































































コー ド No 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 コー ド No 曲名 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
376136 N 3604DJ、N 3610DJ 878581 | ノー ズ キ ャ ッ プ NV 32A 
376275 | ノー ズ キ ャ ッ プ (B) | N 3604DJ、N 3610DJ 881092 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A) |NV 38AB2、NV 50AJ、NV 50AF3、NV 50MF 
370901 | ノー ズ キ ャ ッ プ セッ ト | NP 14DSAL、NP 18DSAL 881093 | ノー ズ キ ャ ッ プ (B) |NV 38AB2、NV 50AJ、NV 50AF3、NV 50MF 
884681 NP 35A、NP 35H 881884 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A)|NV 50AH、NV 50AK、NV 50MH 
886713 NP 55M、NP 55HM、NP 18DSL 890137 | ノー ズ キ ャ ッ プ NV 50H2 
884914 (NP 45HM) 888997 | ノー ズ キ ャ ッ プ ( 椿 ) | NV 50HR2 
373857 NT 3640DA 888380 | ノー ズ キ ャ ッ プ ( 赤 ) | NV 50HR2、NV 65HR2 
890123 NT 3640DA PE NV 65AF3、NV 65AJ、(NV 50HMJ、NV 65H、 
887152 NT 55M2、NT 55HM2、 (NT 55HM) 980678 | ノー スズ キャッ プ (A) NV 65HJ、NV 65HM、NV 65HMJ) 
884256 NT 55M2、NT 55HM2、 (NT 55HM) 883824 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A) | (NV 50H) 
886216 N 3804MF、N 3804HMF、N 5004HMF、N 5004MF 883825 | ノー ズ キ ャ ッ プ (B) | (NV 50H) 
885969 N 3804MF(S) 886650 | ノー ズ キ ャ ッ プ (NV 50HMCO) 
885022 N 5008HM 886408 | ノー ズ キ ャ ッ プ (NV 65HMC) (※ 製 番 08999 まで 使用 ) 
885945 NT 50MF、NT 50HMF 886650 | ノー ズ キ ャ ッ プ (NV 65HMC) (※ 製 番 N 80001 か ら 使用 ) 
887218 WF 3H 887712 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A)|NV 75HR2、(NV 75HMC) 
886103 WF 4AS、WF 4HS、(WF 4AR2、WF 4AR3、WF 4H2、WF 4H3) eo NV 75AF、NV 90AB3、NV 100H、(NV 75H、 
884522 (WF 4AR、WF 4H) 983106 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A) NVY 75HJ、Nv 90H、NV 90H2、NV 90HM) 
882229 (WF 4AH、WF 4AK) 888343 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A) |NV 90HR2、(NV 90HR) 
886057 | ノー ズ キ ャ ッ プ NC 50H 886889 | ノー ズ キ ャ ッ プ (A) | (NV 90HMC) 
釘 打 機 単発 打ち 部 品 セッ ト 

連続 打ち を せ ず 単発 打ち に 固定 する 為 の 部 品 セ ッ ト で す 。 プ ッシュ レバ ー を 対象 物 に 押し 当て た 後 、 ト リッ ガ を 引く こと で 釘 を 打ち 出す 構造 に 

な っ て お り ま す 。 先 に トリ ッ ガ を 引い た 状態 で プッ シュ レバ ー を 押し 当て て も 釘 が 打 た れる 事 は あり ませ ん 。1 本 ずつ 、 よ り 確 実に 狙い を 定め 

た 作業 が 行え ます 。 尚 、 部 品 交換 価格 は 工賃 込み の 価格 で す 。 (交換 作業 は 当社 電動 工具 修理 セン タ で 行い ます ) 

対象 機種 ( ) 内 の 形 名 は 旧 形 部 品 交換 価格 (税別 ) 

N 5008MM, NV 38AB2, NV 50AF3, NV 50AG2, NV 50AH, NV 50AJ, NV 50AK, NV 50MF, NV 50MH, (NV 50AF2, NV 65AD2, 400 

NV 65AD3, NV 65AE2. NV 65AF2, NV 65AG, NV 65AL, NV 65MD, NV 90AB, NV 90AF, N 5008AF/AM, N 5008MF) 

N 5004HMF, N 5004MF, N 3804HMF, N 3804MF, NV 65AF3, NV 65AJ, NV 75AF 8,100 

NV 50A1, (VH-650, NV 50AA, NV 75A) 8.800 

NV 90AB3, (NV 90AB2) 10.400 

NV 50H2, NV 50HR2. NV 65HR2, NV 75HR2, NV 90HR2., NV 100H, NC 50H, N 5008HM(NV 50H, NV 50HR, 

NV 65H, NV 65HJ. NV 65HMC, NV 65HR, NV 75H, NV 75HR., NV 90H, NV 65HM, NV 65HMJ, NV 75HJ, 11.600 

NV 50HMJ, NV 90H2, NV 90HM, NV 90HR. NV 50HMC, NV 75HMC, NV 90HMC, NV 50HN) 

* 在 庫 僅少 品 


トリ ッ ガ 
ロッ ク 付 


め ⑰ 


bDO) 
排気 用 


品 確 法 指定 釘 24 工 法 認定 釘 (ボー 
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ド 用 )2x4 工 法 認定 釘 


RI 





ロー ル 釘 打 機 使用 釘 一 覧 表 ( ) 内 の 形 名 は 旧 形 
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針金 連結 釘 
_le 
52 し 2 
ミ = に て ェ 
軸 エエ | 且 Q 
釘 の 寸法 紹 彰 吊 吊 賠 の エ 
還 (mm) ン | > | 諾 
用 途 釘 の 形状 釘 の 形 名 表面 _ エ | ほ < と | | EL|_ | エ 木 数 価格 
al INSIS| ol | Ro| し RsIEIRIEI_ は IQIS 
| こ に | ロ エ 選 | っ マレ | 眉 | っ | の | 回 |QI 下 | 持 | 臣 | 旗 | 放 || 皇 = 区 | 研 | エ 
マ | く | さ | く | く | く | マ | く | く 計 | くさ | くに [6| ら に | 高 に | 語 高 高 に に | 
Io|5|6I99|9IQIgI6IQI5IS poI6I6I6|6 | 四 6IKIKIQISI ら 
本 逢 國 >|>| ン | ッッ >|>|> レ > レラ >> レ > レレ ラ レ ララ | レラ ピラ | ララ > レラ 
ン | 有 || ン | ン || ン | と || 有 | ミン | 用 | る ||| る || 有 | る | る | ンジ | 
VS2850JQ 6 思 - ト eelzslso @| |@le @|@| |@|@|@|@|@|@|@|⑯|250 本 <10 き | 4.100 
| 衣 記 65 250 本 x10 巻 | 5.900 
jlVS3475J(J) |N 編 半 緑 コー ト |7.5|3.4|75 200 本 <10 巻 | 6.400 
ー ニ ーー デ | Vs3890J⑪) Ne0 紫 コ ー ト |]8.6|3.8|90 5 120 本 x10 巻 | 5.800 
スム ー ス ( VS2950CN(J) ON ト |6.8|2.9| 50 jk 250 本 x10 巻 | 4.100 
VS3365CNJ CN | 黄 コ ー ト |7.2|8.3|65 200 本 x10 巻 | 5.900 
WS3875eNo 市 半 - ト zelsal75 150 本 X10 き | 5.700 
レア す 応 
VS4190CN(J) CN0 8.6|4.1|90 Y90H2/H は 電装 応 証 120 本 X10 巻 | 7.300 
ヌー ニーーー Se 富 デ PP III se LRE oo 
ーー |VS2850J 吉 250 本 x30 き |10.600 
ーーーー 400 本 X40 巻 
ーー VS2132M 22600 
VS2138MU 凸 巻 | 黄 コ ー ト |4.8|2.1|38 2 
400 本 X40 巻 | 。 
VS2145MU レン 
400*X30 き | 
| 黄 コ ー ト |6.0|2.5| 45 300 本 x30 き | 9,400 
巻 | 黄 コ ー ト |6.0|2.5| 50 300 本 x30 巻 | 11.000 
5| | | | | | | WWlelel | | | le| | お So き |12100 
300 本 x20 き | 9,.100 
一 般 300 本 X20 き 
0 第 2 箱 |OT0 
VS3175 200 本 x20 巻 | 8.100 
200 本 x20 き 
VS3175U 凍 88000 
VS3190 150 本 x20 巻 | 8.600 
150 本 X20 巻 
Vs3190U 00 6560 
VS31100 150 本 x10 巻 | 7.000 
400 本 X40 き 
VS2138NU 引 相 |21.500 
400 本 X40 き 
_| VS2145NU 920800 
400 本 x30 巻 
VS2150NU 人 全 =I8700 
400 本 xX30 巻 
VS2350N 第 8 六 ) |'8.000 
VS2557N 300 本 x30 巻 | 14.300 
VS2565N2 300 本 x20 巻 | 10.600 
VS2650NU(C) | 300 本 X30 巻 | 14.200 
VS2665NU(C) 2 11.700 
VS3065NU(C) 250 本 x20 巻 | 10.800 
VS3275N 200 本 x20 巻 | 9,100 
200 本 X20 巻 
VS3275NU(C 千 2 人 OO90 
メド 
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JIS (2x4 工 法 ) 相 当 釘 

















2x4 性 能 規定 釘 





た KK/ 


















と と 〇 全 一 
まき || | | 
釘 の 寸法 ら | て 起 9 議 』 主 
還 釘 の 形状 釘 の 形 名 JIO 用 随 居 呈 | 二 本 数 | 価格 
会 マズ | ズ | マ | マ [SI マ に コ 間 暫 刷 証 暫 瑞 耳 隔 に ーー 
| ご | の |QIWIo G ど | 主 |8|I0I5IOIO| 中 | 中 6 
OiploploIOI ド O|6|I5|Olo6 | に | に | 占 5| ご 
径 傘 長 |>|>|>| ン |> | 詞 因 四 | 四 人 選 | 避 問 し 
| シ | ン | ン | 選 | る | 用 | シ | そ | シン | 用 | 用 | 用 | 用 
に こい いい いい いこ さこ 。 ここ 1 150 本 x20 巻 
ー 和 = VS3290NU(C) | 黄 コー ト |7.5|3.2| 90 @ | @ | 2 逢 ) 0.900 
VS2332T 飼 300 本 x20 巻 | 17.500 
VS2338T 共 300 本 x20 巻 | 19.800 


圏 賠 園 300 本 X20 巻 | 22.200 











NV50HMC'| = 
NV50HMJ・: 
NV 50HR | スク リュ ー 


VS2345T 串 巻 51 1 困 hlele 
NV 50HR2 は 


VS2732T2 凸 巻 | ユニ クロ 15.112.7|32 

VS2738T2 凸 巻 | ユニ クロ 15.112.7|38 

VS2745T2 凸 巻 | ユニ クロ 15.1|2.7|45 
1.6mm 以 下 


5 VS2750T2 | ュ = ク ロ |5lz7|50| | | 

















胃 VS3045T 凸 巻 | ユ ニク ロ |6.1|3.0|45 
Ma 語詞 VS3050T 凸 巻 | ユニ クロ |6.113.0150 
Ni 0248 VS3057T 凸 半 | ユニ クロ |6.1|3.0|57 


ィング リト 


VS3065T 凸 し ュ =2 ロ 61 ] Bo les| | 


VS2538K 凸 巻 | ユニ クロ 15.6|2.5|38 
VS2545K 凸 巻 | ユニ クロ |5.6|2.5| 45 

コン クリ ー ト 
Sn VS2550K 凸 巻 | ユニ クロ |5.6|2.5| 50 


VS2565K 凸 き 5. 5e 5elzs 25 es| | 
















(C) : 先 端 形 状 : チ ゼル ポイ ント 





名 の 形 名 の 見 方 


VP2025RW の 場合 
軸 径 2.0mm 長 さ 25mm W ホワ イト ( 白 ) 


B ブラ ウン ( 茶 ) 
| R Y イエ ロー( ベ ペー ジュ ) 


過 寸法 種類 材質 色 LB ライ トブ ラウ ン (薄茶 ) 





シー ト 連 結 釘 (VP) 


rD 


」 















































L 主 




















| WW _ Il M 
lld lg d 
引 に 生 ーー 0 生ま ーー 
(スム ー ス ) (スム ー ス カッ プ ) (スク リュ ー) (リング) (スズ スムーズ ) (ムー スカ ッ プ ) (スク リ ユ ー) (リン グ ) 種類 材質 他 
VP シー ト 連 結 語 : リ ンダ S ステ ン レ ス 
(スム ー ス 釘 ) (スク リョ ー 釘 ) (リン グ 釘 ) (カッ プ 形 ) VS 針金 連結 C カッ プ D 銅 
R 了 。。 。、 。。 | | N スク リュ ー |P プラ スチ ッ ク 
四部 が スト レー ト な も の 軸 部 を スク リュ ー 軸 部 に リン グ 状 の 頭 部 を カッ プ 状 と V 。 チッ プレ ス 連 結 B バー ブ ド フ メッ キ 
状 と し た も の 。 溝 を 入れ た も の 。 し た も の 。 C.CV コン クリ ー ト 釘 F フロ ア T 焼入れ 
無 記 号 N R C T「  「 字 . 接 着 連結 | | 無 ス ムー ス |H 本 数 172 
R  。 プラ フス チッ ク ( ス テッ ク ) | | K コン クリ ー ト | J 品 確法 指定 釘 

















ガス コン クリ ー ト 釘 打 機 ( 旧 形 )NC 40GA 用 使用 釘 ガス 釘 打 機 用 ガス 千 





























































































































材料 の 厚 さ | コン クリ ー ト へ の 5 
(mm) 貫入 量 (mm) 用 法 JMA026 ほ 時 「 本 
0.8 薄 鋼 板 (0.8mm 以 下 ) きま 
C2619 | 18800 ( 半 抽 析 ) 約 18 上 打込み 本 数 上 
IN 0 コン クリ ー ト 約 1.000 本 | 
0 | 
12( 本 秒 IO 還 ーー プス 人 当 ) 上 
C2632 | 26,.200 15( 木 材 ) ョ 
20 (木材 ) コン クリ ー ト 3.800 」 
プラ ステ チッ ク 連 結 釘 と 釘 形 名 価 格 ガス 千 価 格 。 合計 価格 。 。 
ロロ の へ 、 ミ C2619 18.800 22 600 
ガス 缶 の 合計 価格 c2625 | 2z600 = 財 ec1esH| ssoo 26.600 
※ プ ラス チッ ク 連 結 釘 と ガス 缶 は 併せ て ご 購入 くだ さい 。 C2632 26.200 30.000 
C2638 31.200 35.000 
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ロー ル 釘 打 機 使用 釘 一 覧 表 ( ) 内 の 形 名 は 旧 形 


















3.9|1.5|19 | 欠 





ー ト 連結 釘 
た 〇 
9 三 
ミ ミ 
o) 〇 | 三 
8 器 ||| 國 || 瞳 
主 な 用 途 釘 の 形状 釘 の 形 名 | 表面 _| ほ 剛 記 居 っ に | 
Bl9 避 | っ 避 | っ | ウ |L 回 [IAl=| 語 層 |z| | 生計 性 っ | る |Q 
ママ て に 加 回 較 肝 還 工 |Q[ 下 
ン | ラ | ン | ン | シシ ラ | シ | ラ | シ ラン | シン | シ ラ | ラ | シ ラン |>| シ 
IE IE 2 |g アイ トー ジー| 選 | 選 le| ア っ コーン 
ミニ ヤ 鉄 生地 |3.9|1.5|19 1 依 11.100 
喧 200 本 X60 巻 
合板 
還 16,100 


200 本 X60 巻 |18.000 












ーー ーー 
ーー!|ve725sN pckdide 30200 


ma |VP1825 。 | 鉄 生地 


200 本 X60 巻 |1 1.900 





VP1832 | 鉄 生地 12700 
23.800 
39.500 


13.400 












200 本 X60 巻 |22.000 





石こう ボー ド 


ラス ホー 24.600 





200 本 X30 巻 |27.900 





200 本 X20 巻 |15.500 


200 本 X60 巻 |21,100 





クロ メー ト |3.812.013 
フロ ア 材 | スラ リュ ー クロ メー ト |3.8|2.0|4 
ーー |VP2545 | 鉄 生地 |65|25|4 
一 般 木材 し 
人 VP2550 | 鉄 生 地 |e.5l25l50 


200 本 X20 巻 | 7.900 


9.900 
200 本 x40 巻 
11.500 


200 本 X10 巻 | 6.900 






















コン クリ ー ト 


鋼板 ユエ ニク HI60I2.8|3 15.900 
記 田 
仙 Je 」 ユニ クツ ロ |6.0 人.8|3 _H7300 
NV 50HMJ は 200 本 x20 巻 
1.6mm 以 下 ユニ クロ |6.0|2.8| 4 19.400 
21.200 


lee トーkdmm 








業 系 |VP2750SN 27 50 200 本 x20 巻 81.900 
イデ イン ソン 

mmmlyp2338SR ルス |50|23 38 19.500 

er に dfgg 相 

9.200 


ーー!eeosr に ieddle 
(32mmM 下 ) 
貞 析 三 本 im 
2.3mm 以 下 


200 本 X10 巻 10.500 








O 〇 1 
必 
ント 
ご ト 
t 

















| | | |@W| | | | | jewiel@el@el@l@|@| |@|@| | | | | | | | | | | | | | | | | I(NV65SHMCO | 
























































コン クリ ー ト 11.900 
13.100 
a 37.800 
薄 銅 板 

コン クリ ー ト 回 間 還 生 隊 了 100 本 X20 巻 |40.300 

(ラン ナー 止め ) 人 
wmw chesal | eox 

| |JIS 適 合 釘 
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テ と 77 友 び 7 
高圧 タツ タイ ヤル 打込み 深 さ 調整 と 調 圧 器 に より 、 打 込み 力 の 徹 調 束 が 簡単 ! 





@ 素早 い 打込み 、 キ レイ な 仕上 が り ス マー | @ 空 打 防止 機構 、 @ 4mm 幅 ステ ー ブ ル で フロ ア 材 の 膨らみ | @50mm(4mm 幅 ) ス テー ブル 打込み 可能 
トブ ッシュ 機構 、 単 発 連 続 切 替 機 構 搭載 ダイ ヤル 式 打込み 深 さ 調整 を 抑え る され いな 仕上 が り フロ ア 材 十 防音 シー ト も し っ か り 打 込み 
@ 空 打 防止 機構 、 ダ イヤ ル 式 打込み 深 さ 調整 @ 単発 ・ 連 続 切替 機能 付 @ 単発 ・ 連 続 切替 機能 付 
@ 調 圧 人 器 付 で 手元 で 圧力 調整 が 可能 @ 空 打 ち 防 止 機構 付 


ーー ーーーー デ 296 一 一 ーー ディ 




















295 290 














ステ ー ブ プル 幅 4mm・ 長 さ 25mm ステ ー プ ル 幅 4mm・ 長 さ 25mm 

N 2504HIMB *\42.800 | N 2504HM \sz.800 

ケー ス 不 付 ー ス 付 
ステ ー プ ル 幅 10mm・ 長 さ 25mm 1 長 さ 25mm | エア ダス タ 付 | 

| エア ダス タ 付 | エア ダス 人 タ 付 

N 251 0HMB \42.900 N 251 0HM \37, 800 ステ ー プ ル 38mm(4mm 幅 ) ステ ー プ ル 50mm(4mm 幅 ) 
ステ ー プ ル 幅 7mm・ 長 さ 25mm ステ ー プ ル 幅 7mm・ 長 さ 25mm N 3 う 38904HMF N 5004HIMF 
N 2507HIMB y42gsoo | N 2507HM ys7,800 | \e1,000 \68,000 

ケー ス 不 付 ・ フ ロア 用 ノー ズ キ ャ ッ プ 付 ケー ス 付 ・ フ ロア 用 ノー ズ キ ャ ッ プ 付 ケー ス 付 ケー ス 付 








囲 囲 較 較 国 隊 け 囲 * 園 囲 較 (] 
5 巴 4=P2: じん / 高圧 フロ ア 用 釘 打 機 高圧 ば ら 釘 打 機 


の 高圧 パワ ー、 軽 量 1 .6kg、 0 ン パ クト ボディ @ 単 板 の フ ロ ア 材 も 強力 に 打込み 使用 可能 釘 | 頭 径 の 11.1mm ま で 使用 可能 釘 頭 径 の 8.8mm ま で 
e 作業 面 の 掃除 に 便利 な エア ダス タ 搭載 | @ 調 圧 器 付 で 手元 で 圧力 調整 が 可能 便 用 可能 殺 頭 竹 の 8.8mm ま で | 





@ ZN80 釘 対応 @ 狗 い 場所 で も 使い や すい 
ーー ーー ーーー の ーーーーーーー 一 = 「 312 @ の 12mm ド リフ トピ ン 対 応 コン パク ト ボ ディ 
@ 強力 な 打 込 力 @ 連続 打撃 方 式 
@ 小径 用 ネイ ル ガ イ ド 使 用 時 、 @ 持ち や すい グリ ッ プ ラバ ー 
N50 サ イズ の 釘 も 保持 可能 























記 才 洲 流 置 | ブラッド ネイ ル タ イブ | 












































ステ ー プ ブル 50mm (8mm 幅 ) ブラ ッ ド ネイ ル 50mm 
N 5008HIM NT 50HMF 外国 、 仕 欄 等 変 更に な る 場合 が あり 
\92,000 \71,000 ああ ガ 。 部 品 は 掲載 し て お り ま せん 。 
ケー ス 付 ケー ス 付 125mm 30mm 
Tsxex tbs0 空 『24 込 『/ NH 125HD *37.800 | NH90H \27.600 
較 較 賠 國 較 COC) 較 囲 虹 1 NH 
2 使用 空気 圧力 | 空気 消費 量 (L2 }/ 本 ) | 全 有 針 ス テー ブル (詳細 は P.189>190 を < 覧 くだ さり) | 質量 ば 
形 名 MPa ikgf/cm2] | 1.96MPal20kgfcm の 時 | 装てん 数 本 kg | 使用 ホー 夫 付 属 中 
言 屋 N 2504HMB | 8053 0 100 本 (1 連 ) | 13<25 | 12 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 油 さ し 
店 店 N 2510HMB | 853 0 100 本 (1 連 ) | "13 こ 25 | 1.2 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 油 さ し 
言 且 N 2507HMB| 18A25 0 100 本 (1 連 ) 保護 メガ ネ 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (フロ ア 用 ) 
言 左 N 2504HM | 5253 “ 100 本 (1 連 ) 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 ス パナ (3・4mm) 、 油 さ し 
1.76~2.26 、 遇 間 際 、 
高 眉 N 2510HM | 8。23 ' 100 本 (1 連 ) 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ (3・4mm) 、 油 さ し 
1 隊 4Ge2 の 26 6 = 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六角 棒 ス パナ (3・4mm) 、 
高圧 N 2507HM {18<23) 1002S00 に う 庫 庄 専用 | 滞 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (フロ ア 用 ) 
1.76<2.26 115 本 計 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 
喜 話 N 3804HMF | 8、23j “ (1 連 十 40 本) 旧 庄 専用 | 酒 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
6322926 I 串 昌夫 mi 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 
曹 EN 5004HMF | 823 ` (1 連 +40 本 ) 高圧 専用 | 洛 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
1.18<2.26 60 本 言 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六角 棒 ス パナ (5mm) 、 
高 民 N 5008HM | ji2A23 1 (1 連 10 本 ) 衣 圧 専用 | 泊 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
1.76~2.26 55 本 _ 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 
高 話 NT 50HMF | jja。23j 1 (1 連 +12 本 ) 92C50 | 1.8 | 高圧 専用 | 千 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
1.76~2.26 65~90 昌 ee 
高圧 NH 90H 118 こ 23 ー 1 本 ずつ | ZN40 使 用 可 ) | 0.7 | 高圧 専用 | 保護 メガ ネ 、 油 さ し 











2 の 2 人 PIN 中 ライ ト 付 5 昌 ま 打込み 深 さ 話 当 引当 単発 連続 凡 X4 芝 単発 / 連 続 トリ ッ ガ 飛 上 2) 用 や わら か 所 1 0 5) 
月 周 フッ ク 付 目 有 調整 9 所 切替 EEWE 当 自動 切替 プル ロッ ES 画 拓 所 防止 較 





7/ 公 び 人 バ / 


高圧 ビン 釘 打 機 


@ 調 圧 愉 捨 載 で 部 材 に 適し た 打込み 力 に 
簡単 調整 
@ コン バク ト ボ ディ 








ライ ト 付 フッ ク 
ピン 釘 35mm 


NP 35H 


\46,000 
ケー ス 付 


ラ 人 ト [ ] 
アル ア / 


@ 55mm の ビン 釘 で し っ か り 留 め る 

@ スマート プ ブッ シュ 機構 搭載 で さら に 
きれ いな 仕上 が り 

@ 回転 式 大 形 フ ッ ク 採 用 
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エア ダス 人 タ 付 箇 ス マー トブ ッシュ 機構 
ピン 釘 55mm 


NP 55HIM 


\63,500 
ケー ス 付 


打 込 』D50』 空 打 
紀 の | 画 


高圧 仕上 釘 打 機 ビン 釘 打 機 


@ 高圧 コン パク ト ボ ディ 、 隅 打ち 2mm 

@ 空 打 防止 機構 、 ダ イヤ ル 式 打込み 深 さ 

@ スマ ー ト プッ シュ 機構 搭載 で さら に 
きれ いな 仕上 が り 

@ 自転 式 大 形 フ ッ ク 採 用 
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エア ダス タ 付 置 ス マー トブ ッシュ 機構 


仕上 釘 55mm 超 仕 上 釘 50mm 


NT 55HIM2 
\68.000 


ケー ス 付 
PP 7 
の | 画 








@ 0.6mm ビ ン 釘 で 美しい 仕上 が り 
@ 162mm の コン パク ト ボ ディ 





デニー ラプ ム が 7 ゲ が き 送 和 








ピン 釘 35mm 


NP 35A ys9.0oo 


ケー ス 付 


] 
アル / 


仕上 釘 打 機 


@ 55mm の ピン 釘 で し っ か り 留 め る 
@ 0.6mm ビ ピン 釘 で 美しい 仕上 が り 
@ スマ ー ト ブッ シュ 機構 搭載 で 

さら に きれ いな 仕上 が り 





エア ダス タ 付 箇 ス マー トブ ッシュ 機構 


ピン 釘 55mm 


NP 55M ys5s,500 


@ 炎 い 溝 に も 打ち 込め る スリ ム な 先端 形状 
@ スマ ー ト ブッ シュ 機構 搭載 で 
さら に きれ いな 仕上 が り 
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エア ダス タ 付 置 ス マー トブ ッ シュ 機構 


仕上 釘 55mm 超 仕上 釘 50mm 


NT 55M2 y\e4.200 


@ 4mm 幅 ステ ー ブ ル で フロ ア 材 の 膨らみ 
を 抑え る され いな 仕上 が り 

@ 単発 ・ 連 続 切替 機能 付 

@ 軽量 1.1kg の コン パク ト ボ ディ 


249 ーー | 











ステ ー プ ル 38mm(4mm 幅 ) 


N 3804MF \s4.0oo 








@ 50mm(4mm 幅 ) ス テー プル 打込み 可能 
フロ ア 材 士 防音 シ ー ト も し っ か り 打 込み 

@ 単発 ・ 連 続 切替 機能 付 @ 空 打ち 防止 
機構 付 


_ ーーーーーー 249 
の 








ステ ー プ ブル 50mm(4mm 幅 ) 


N 5004MF ys5s9.000 












































ケー ス 付 ケー ス 付 ケー ス 付 ケー ス 付 
較 贈 較 Q@ ロ | 画 較 四 韻 賠 較 
sms | 千 TE 
衣 民 NT 55HM2 | Ha23h LIUez30F り 細 | 且 Se の og 高圧 専用 ソー ズ キ ャ ッ プ (A) ( 平 打ち 用 ) (2 個 )、 
ノー ズ キ ャ ッ プ (B) (フロ ア 打 用 ) 、 油 さ し 
使用 空気 圧力 | 空気 消費 量 (L {9]/ 森 ) | 合用 針 ・ ス テー ブル (詳細 は P.189<190 を ご覧 くだ さい ) 使用 ホー ス 回 
形 名 MPa {kgf/cm2] | 0.69MPa{7kgf/cm の 時 装てん 数 長 さ mm 内 径 mm 標準 付属 品 
NP 35A 1 055 100 本 (1 連 | 15<35 六角 迷 ス パナ (3mm) 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
wsM | 5 谷 誠人 ン の 3 
NT 55M2 100 本 ( 連 ) | 5Co(agEiD 1.3 MM ソー ズ キ ャ ッ プ (A ( 平 ち 用 ) (2 個 )、 
ノー ズ キ ャ ッ プ (B) (フロ ア 打 用 ) 、 油 さ し 
N 3804MF 0 の 0 2 16<38 |1.1 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
層 
N 5004MF II 1.0 25<50 |1.3 時 和 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打 ち 用 ) 
186 に ジン a[ 2 【 光 隊 錠 " 還 全 me 


7/ 信 び ソバ / 


フロ ア 用 釘 打 機 


@ ショ ー ト マガ ジン タイ プ の 








フロ ア 専 用 タッ カ 
@ 便利 な エア ダス タ 付 
269 
エア ダス タ 付 
ステ ー プ ブル 50mm (8mm 幅 ) 
N 5008MM 部 
フロ ア 用 タッ カ N 5008MM・ 
\88,000 旧 形 N 5008AF/AM/MF 
の 田 プッ シュ レバ ー(C) 平 打ち 用 
コー ド No.881051 \4,600 
民 圏 圏 馬 に] 6881718 
= あッ ピ 調 整 』 切 替 』 防 止 コー ド No.881718 \1,100 


シン ル / 


@ 内 装用 タツ カ 
@ 単発 ・ 連 続 切替 機能 付 











ステ ー プ ル 幅 4mm・ 長 さ 38mm 


N 3804MF(S) \s2.0oo 


ケー ス 付 


打 込 』 単 連 
調整 』 切替 











@ 単 板 の フ ロア 材 も 
強力 に 打込み 
@ 軽量 1.7kg 


273 





| ブラッ ド ネ イル タイ ブ | 
ブラ ッ ド ネイ ル 50mm 
NT 50MF yeo.0oo 


ケー ス 付 


2 EE に 
EEES4 5 衣 ! ロ 





[N 2507MB/N 2507M] 釘 が 太く 座 屈し に くい の で フロ ア 材 の 打込み も OK! 
(施工 に つい て は フロ ア 材 メー カー の 指定 の 工法 に 従っ て くだ さい ) 


@ 素早 い 打込み 、 キ レイ な 仕上 が り 、 
スマ ー ト プッ シュ 機構 、 単 発 連続 切替 機構 搭載 


エア ダス 人 タ 付 
ステ ー プ ル 幅 4mm・ 
長 さ 25mm 


N 2504MB 


\39,800 

ケー ス 不 付 
ステ ー プ ブル 幅 10mm・ 
長 さ 25mm 


N 2510MB 


\39.800 
ケー ス 不 付 








別売 部 品 
ステ ー プ ル 幅 7mm・ 画 ケー ス 
長 さ 25mm コー ド No.884258 


N 2507MB 2 
\39.800 


ケー ス 不 付 ・ フ ロア 用 ノー ズ キ ャ ッ プ 付 








@ 軽量 コン パク ト ボ ディ 
@ ハイ バ パワー 
@ 解体 作業 に 最適 


235 








釘 抜き 対象 釘 寸 法 45 て 77mm 


NU 75A 


\58,000 
ケー ス 不 付 


@ 内 装 作業 に 便利 な エア ダス タ ・ ラ イト 付 フ ッ ク を 採用 ! 


エア タダ スタ 付 國 ライ ト 付 フッ ク 
ステ ー プ ル 幅 4mm・ 
長 さ 25mm 


N 2504M 


\34.800 

ケー ス 付 
ステ ー プ ブル 幅 10mm・ 
長 さ 25mm 


N 2510M 


\34.800 

ケー ス 付 

ステ ー プ ル 幅 7mm・ 
長 さ 25mm 


N 2507M 
\34,800 


ケー ス 付 ・ フ ロア 用 ノー ズ キ ャ ッ プ 付 





5 に Eh 
議 届 | 沙 の | 画 


使用 可能 釘 | 頭 径 の 11.1mm ま で 















使用 可能 釘 | 頭 径 の 10.3mm ま で 





















使用 可能 釘 | 頭 径 の 8.8mm ま で 




























































































@ ZN80 釘 対応 @ カナ ヅ チ 感覚 の ば ら 釘 打 機 2 @ 狭い 場所 で も 使い や すい 
@ の 12mm ド リフ トピ ン 対 応 @ 連続 打撃 ノ ヨシ パク ト ポ ボディ 108 
@ 強力 な 打 込 力 “ 245 単発 打撃 方 式 @ 連続 打撃 方 式 
@ 小径 用 ネイ ル ガ イ ド [ @ 強力 マグ ネッ ト 付 @ 持ち や すい グリ ッ プ ラバ ー 
使用 時 、N50 サ イズ の | 
多 も 保持 可能 124 坦 * 245 | に ド 。 
晶 NH 125AC _ 
125mm | y77.400 mm 
NH 125AD ケー ス 付 NH 90AB 
2 ・ 仕 様 等 変更 に な る 場合 が あ ! R 
\29,.800 近日 売 の た め 、 仕様 家 ・ 列 部 品 は | に = \19.600 
ケー ス 不 付 掲載 し て お り ま せん 。 P リ ンク ケー ス 不 付 
形 名 使用 空気 圧力 釘 抜 き 対象 釘 寸法 釘 抜 き 対象 部 材 量 | 使用 ホー ス 準 付属 
MPaikgf/cm3 長 さ mm 径 mm mm kg 内 径 mm 0 NM 
NU 75A 0.39~0.69 (4.0~7.0】 | 45<77 (部 材 か ら の 出張 り 寸法 ) | の 1.5~4.5 型 枠 合板 12>15 | 0.8 | 8 上 保護 メガ ネ 、 油 さ し 
形 名 使用 空気 圧力 | 空気 消費 量 (L 2]/ 本 ) | 使用 釘 : ス テー ブル (詳細 は P.189 こ 190 を ご覧 くだ さい ) まっ 
MPa {kgf/cm21 | 0.69MPa{7kgf/cm] の 時 装てん 数 長 さ mm 2 BB 
0.44<0.78 60 本 _ 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ (MG 用 ) 、 
N 5008MM 14.5>8] 1.4 (1 連 +10 本 ) 32…50 油 さ し 、 プ ブロ テク タ 
NT 50MF 1.2 隔 8 32 こ 50 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
( 1 連 十 12 本 ) 
0.49<0.78 {5<8】 115 本 
N 3804MF(S) 0.8 (1 連 -+40 本 ) 16~-38 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ ( 平 打ち 用 ) 
N 2504MB 0.6 100 本 (1 連 ) 13~25 保護 メガ ネ 、 油 さ し 
N 2510MB 0.6 100 本 (1 連 ) 13~25 保護 メガ ネ 、 油 さ し 
N 2507MB 0.6 100 本 (1 連 ) 13~25 6 以上 保護 メガ ネ 、 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (フロ ア 用 ) 
N 2504M |0.39-0.78 (4<8) 06 100 本 (1 連 ) 13 こ 25 本 仁 、 。 | | 人 譲 メ ガ ネ 、 ケ ー ス 、 友 角 杖 スパ ナ (3・4mm) 、 油 き し 
N 2510M 100 本 (1 連 ) 13~25 5mm 使 用 可 | | 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ (3・4mm) 、 油 さ し 
、 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 六 角 棒 スパ ナ (3・4mm) 、 
N 2507M 100 本 (1 連 ) 1325 油 さ し 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (フロ ア 用 ) 
NH 125AC |0.49^0.78 {5^8) 1 本 ずつ 75>125 保護 メガ ネ 、 ケ ー ス 、 油 さ し 
65~90 3 記 
NH 90AB |0.55<069 56-7 |PN 保護 メガ ネ 、 油 さ し 











16/ 


7/ 信 び ソバ / 


狙い 通り に EE 


@ 当社 独自 の 反動 低減 機構 十 強力 スプ リン グ 


人 る に より 40mm も 打 込 め る ハイ バ パワー 
た 介 ※ 超 仕上 釘 は ご 使用 に な れ ま せん 。 




















252 
回 叶 皿 到 人 
狙っ た 場所 に し っ か り 打 込め る 
[スマート ノー ズ ] ーー 
(射出 ロー 体 式 プッ シュ レバ ー ) 1 / ga 1 宮 NT 3640DA 必 
先端 が 細く 、 射 出口 が ノー ズ 中 心 に ある た め 、 っ 寺 。 / | クー (XP) \87 000 
狙っ た 場所 に し っ か り 打 込め ます 。 ッシュ CT 間 ESSI へ IN 、、 且 列 売 部 品 型 要 の 面 木 押 め に 最 半 








Eo ミ (NNK) \59,800 本 ー 5 
2 0 の の 打込み 上 3 8 細 2 
40mm 釘 も 打込み 可能 較 較 回 圏 選 有 < だ Na 


※2018 年 9 月 現在 。 当社 調べ 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (コー ドレ ス 仕上 釘 打 機 ) メン グー ルン ジー ノン 4 


| コー ドレ ス 上 作 3 
を 118v 詳 電 商人 


@ 当社 独自 の 反動 低減 機構 と スマ ー ト ブッ シュ 機構 で きれ いな 仕上 が り @ 当社 独自 の 反動 低減 機構 と スマ ー ト ブッ シュ 機構 で きれ いな 仕上 が り 





*1 



























@ スリ ム な 先端 形状 で 幅 木 の 溝 に 対し て 正面 * 横 向き の どちら で も 打込み 可能 @ スリ ム な 先端 形状 で 幅 木 の 溝 に 対し て 正面 ・ 横 向き の どちら で も 打込み 可能 





(LXPK) \79,000 


MULTI VOLT 


S.0Ah PV そ すす IS 必 pe ・ ケ ー ス 付 NP 14DSAL 
体 | KK \51,500 体 NKK \50,000 
生生 導電 年 2 生生 











EE*a 

BE Willm も と 6 

コー ドレ ス を ん / 
TETN の hu 4mm 
@ 業界 No.1“" の 速射 性 & 打 込み カカ 


@ 柔らか い 防 水 シ ー ト か ら 人 硬い 木材 まで 
幅広 い 用 途 に 対応 


打 込 』 空 打 樹脂 
BE Il ボディ 





アノン ステ ー ブ プル 幅 
YU BI ん ロロ 10mm 


@ 業界 No.1“' の 速射 性 & 打 込み 力 
@ 柔らか い 防 水 シ ー ト か ら 人 硬い 木材 まで 
幅広 い 用 途 に 対応 











NNEW 


N 3604DJ 
(XP) \81.000 


アン ン 
2 5Ah BSL 36A18 X 1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 


急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 )・ ケ ー ス 付 
NNK) \S55,800 
AN 


人 \55,800 
蓄電 池 ・ 充 電器 別売 基地 電器 別 売 
林 込 に 2X4t【4 穴 | ンク ンク ンー ラテ 打 込 空 5 く <5 く 業 樹脂 2 
調整 防止 』 単 / ボディ ンク クー 調整 上 防止 』 単 / 連 ボア ンク ク ンク 


アレ ノン ステ ー ブ プル 幅 ステ ー ブ プル 幅 
YUUE INY ん Ep 12mm 12mm 


@ 18V で 余裕 の 作業 量 @⑯ ダイ ヤル 式 打込み 深 さ 調整 付 @ ダイ ヤル 式 打込み 深 さ 調整 付 @⑯ コン パク ト で 扱い や すい 
@ 空 打ち に よる 相手 材 へ の キズ 付け を 防止 する @ 空 打 ち に よる 相手 材 へ の キズ 付け を 防止 する 
空 打ち 防止 機構 付 空 打ち 防止 機構 付 


N 14DSL 
体 | NKK \34,000 


革 池 "電器 


NNEW 
N 3610DJ 


アデ 表 (XP) \81,.000 
較 季 彰 BSL 36A18 x 1 但 





























N 18DSL 











ご We \61,400* 








打 込 』 空 打 樹脂 
人 電池 充電 史 調整 5 上 ボディ 
































本 体 (Ne) \35, 500 
BSL 1460X1 個 EE ん 23 に | 樹脂 
急速 充電 器 UG 18YDL ( 約 30 分 ) ・ ケ ー ス 付 ※* 在 庫 僅少 品 較 司 [ 科 
8 使用 釘 (詳細 は P.189 こ 190 を ご 覧 くだ さい ) | 質量 1 充 電 当 た り の 作業 量 (目安 ) 還 漆 付 屋 品 
二 装てん 数 長 さ mm ke 打込み 本 数 le 
、 保護 メガ ネ 、 六 角 棒 スパ ナ (3mm) 、 
NT 3640DA ば ね 式 100 本 (1 連 ) 15~40 2.5 | 2.5Ah(MV) 約 4.000 本 ノー ズ キ ャ ッ プ 、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
NP 18DSAL ば ね 式 100 本 (1 連 ) SS28g 2.3 | 5.0Ah(MV) 約 5.000 本 “2 2 六角 棒 ス パナ (3mm)、 
、 の ー ズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 ・(B) 溝 打ち 用 、 
NP 14DSAL ば ね 式 100 本 (1 連 ) 15~35 2.2 6.0Ah 約 4.800 本 * ー ス 、 電 池 カ バー 
N 3604DJ 境 100 本 (1 連 ) IS325 2.8 | 2.5Ah(MV) 約 4.000 本 保護 メガ ネ 、 ノ ー ズ キャ ッ プ (A) 平 打ち 用 
N 3610DJ ー 100 本 (1 連 ) 13~>25 2.8 | 2.5Ah(MV) 約 4.000 本 (B) 溝 打ち 用 、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
N 18DSL 詳 150 本 (1 連 ) 6~13 1.8 | 5.0Ah(MV) | 約 10.000 本 呈 
“ 工 メ ガ ネ 、 ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
N 14DSL 四 150 本 (1 連 ) 6~13 商 4 6.0Ah 約 10.000 本 0 




















1 989 *1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※1 2020 年 7 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (J 線 対応 コー ドレ スタ ッ カ ) _ 有 
※2NP 14DSAL、NP 18DSAL : 35mm ピ ン 釘 、 ポ プラ 合板 打込み 時 。N 14DSL、N 18DSL : 13mm ステ ー プ ブル 、 ポプラ 合板 打込み 時 。 ピン 釘 ・ ス テー ブル は P.189 こ 190 を ご 覧 くだ さい 。 














7/ 人 ソバ / 


コー ドレ ス 上 お 3EK 
釘 ” | @ コン パク ト だ か ら 狭 い 場所 で も 余裕 の 作業 
| 18v_ @ 本 体 を 釘 に 押し 付け る だ け で 簡単 に 打込み 可能 3 | 








@ 持ち 運び に 便利 な フッ ク 付 























る /7、 く </、 ず / 
本 人 |) ie 
ボディ 電池 は 付属 し て お り ま せん 。 
レ 打撃 数 使用 釘 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) = 
形 名 min` {打撃 / 分 } 長 さ IT | 頭 径 mm | 胴 径 mm 相手 材 打込み 本 数 標準 付属 品 
Gon ポ 1 て o 6※1 ※1 隊 シン 約 500 本 “2 











4=P2 EEEIE: 当 要り (レル ルト) と) 


= ピコ ロジ アシ ジン ルル / い 還 に p に 】 本 、 還 1 り に 】 邊 レセ エニ ピッ ルン 円 語 フ ロア 用 釘 打 機 NT 50HMF 用 ブラ ッ ド ネイ ル 




















































語 陸 
形 名 本 数 形状 形 名 価格 本 
BF1206 6 3.300 本 x10 箱 NT50MF 」 T1832F | 2000 | 32 
| - BF1210 10 |2.100 本 x10 箱 高 L T1838F | 2400 | 38 2.021 本 
BF1213 1.500 本 x 10 箱 れ 
T1850F | 4.300 50 


(  ) 内 の 形 名 は 旧 形 






4=P: レ タル 有朋 0 し IGE)U0CIUI NET に 10 し 7 パコ 】:: レ と ョ ニッ ルリ 






高圧 及 4= 4 に めん 本 10 た ON 本 006 と コレ を エー レノ リク 


形状 形 名 | 価格 | mo 
5 N 3804MF 
8 L 寸 法 *” IN 5004MF, ン 
形状 形 名 | 価格 N 3804HMF 森 数 ( 旧 形 
(mm) (N 3804AP) N 5004HMF (NT 65MP) T1850* | 4.000 50 
N3804MF |B0O416F|242o| 1e @ 本 
M 5004MF T1857* | 4800 | 57 |。 二 の 0 
ン 2.64 1 一 
(N 3804AP) B0419F | 2.640 9 ( 二 
B0425F | 3.080| 25 @ @ 5.000 本 
N HE B0432F | 3.410| 32 @ ⑤ (  ) 内 の 形 名 は 旧 形 
を ま 23 EE EE 
間 BU239FISOSO | 8 ラ 軸 径 が 細い た め 木材 が 割れ に くく 、 コ ー テ ィング に より 打込み や すく 、 抜 け に くい 。 
」 B0445F|2.530| 45 (の 寸法 (mm) 
' 形 名 
し キー B0450F 3.080 50 還 還 還 ( ) 















































































(  ) 内 の 形 名 は 旧 形 HH3490 
4=P4:: レ ルル / NRN EEIU0 に 7 パロ ゴ パリ リリ 4 コレ と エッ ルリ H42125 | スム ー ス 
高 眉 及 4= Py じん 用 旧 1 : レ を エニ ァ ノ の 









































































































































3 述 \ ジ どら 0 
ル | fm | 時 H46150 約 250 本 
B0832F2| 12.400 
N 5008AF 大 箱 in 
N 5008AM 」 3 1 900 未 EE 殺 打 利用 オイ ル 0088-5594 
N 5008MF 小 箱 個数 El 題 |) 回 還 - 
1 B0845F2| 15.200 | 45 |(3o00x4 箱 | 2 細 | 1L 千 989215 
高圧 1.65 831.4 | 120mL 油 さ し 371708 
N 5008HM B0850F2| 16.600 50 30mL 油 さ し 371711 
1 織 30mL 油 さ し ( 高 圧 用 ) | 371712 
( 旧 形 ) 電気 タン タカ 用 ステ ー プ ブル ステ ー ブ プル 形 名 中 W は 白色 、S は ステ ン レ ス “ N 細 * 上 記 の 純正 オイ ル を ご 使用 に な ら な い 場 合 
価格 | [寸法 | 本 数 大 箱 " ベビ コン 和 日 生 ペ ピコ ン 朋 オイ ルレ 
ジ 状 レ ず ) 上 の @ ベビ コン 油 一 日 立 ベ ビ コ ン ル 
形状 形 名 。 | ( ぶ 親 ) | (mm) | ( 小 害 ) | ( ゆ 箱 個数 ) IN @ エン ジン オイ ル 
( 旧 形 ) B0413-2 | 8o0| 13 (詰め 替え 可能 ) エン ジン オイ ル 各 銘柄 SAE10W,SAE20W 
N 1904 30 ロン グフ ズル 付 KA 
(仕上 用 ) 1 B0416-2 | 94o| ie @ ター ビン 油 ISO VG32 て 68 #90^#180 
L 時 に スベ っ 
| B0419-2 | 1.070 5,.000 本 ちと 錠 人 84= レ と ツル ルル と 填 米 国安 全 基準 ANSI 規 格 適合 品 
20 
むふ ーー490.6 | B0419W2 | 1.290| 19 コー ド No. コー ド NOo. コー ド NOo. コー ド NO. 
12 37 875769 0040-2317  。 0040-2318 0040-2319 
B0419S2 14730 10 \1.100 \2,400 \2,400 \2,400 
( 旧 形 ) B1010 660| 10 30 『 ) 回 目 
N 遇 還 mi 古 し に HI 
(下地 用 ) | |B1013 780| 13 5 ブ \N 肛 な ^ 証 還 隔 ) 
に 5.000 本 
1.000| 16 20 志 = = 
も し 一 406 MI9 グリ 天 ハー ラス 年 テ ク 多種 テ グ 
B1019 1.120 19 ※ 1 相手 材 :SPF 材 、 杉 。 ツガ 、MDF、 集 成 材 等 の 硬い 材料 の 場合 、 十 分 に 打ち 込め な いこ と と が あり ます 。 


晴夫 樹 且 際 時 ニス 5 時 打込み 深 さ CK42X 人 単発 連続 記 考 引 /。 189 
業 加 陸 e ケー ス 付 詞 整 単 / 連 回 日 防 目 機 村 












































































































































































































































































































































































































































































































































































仕上 釘 打 機 ・ 回 ヨ 仕上 釘 打 機 用 カラ ー 釘 還 呈 超 仕上 殺 形状 (、 | 適用 機 租 
、| 適用 価格 | 寸法 (mm) 人民 | 材 
形状 | 折衝 形 省 | ぶ 給 | a |b mm 導 拍 中 
N |T1015W 白 
gmIT1015B |1.020 15| 較 語 王 
M IT1015Y 人 仙 
旧 | ~ |T1020W 較 ぼ 識 
ル | 旧 T1020B |1.080 20| 議 5 
い T1020Y ペー ジュ | 
25 | 〒 IT1025W | 白 |3.000 本 ( 小 箱 ) 
4 |55 IT1025B ウ NP 35A 
| | IT1025LB* 1.200 25 うす 朱 小 逢 10 箱 入 ) 1 
3| |TIT1025Y | ペー ジュ | NP 18DSAL 
4| MT1025LY* 2 
0| |NIT1030W | 白 | 
T IT1030B と 
A LT1030B 
MIT1030LB*| "| 読 計 日 〒 IP0630 
< IT1030Y 陣 訂 財 | 
N T1035W2 園 ぼ 壮 
T 
50T1035B2 |1.140 ツ |s5| 較 了 り 0 
c |T1035Y2 SS 詞 央 | 6 
< T1040W2 
T1040B2 |1.320 40 邊 . 
き TiO40Y 0 
ag T1045W2 NP 45A/M 
H IT1045B2 2.000 本 ( 小 箱 ) NP 45H. 
M T1045LB2x 1.500 45 EE (0000 ホ NP 45HM 
目 
に T1045Y2 小 箱 5 箱 入 ) 
口 j N T1050W2 NP 55HM 
寺 ss T1050B2 | ao 本 
ー M T1050LB2* 鉄 NP 35A. 
2 |T1050Y2 NP 35H. 
属 NN 生 | T1055W NP 14DSAL 
ATM T1055B |1.8601.25| |55 BL 
L M H 
2 Mu IT1055Y NP 18DSL 
IT1015UBI 2。 二 NP 45AM 
uHO15ULBI | NP 6 
上 T |T1020UB* L 」 
ig MIT1020ULB 
^ IT1025UW* | 白 |3000( ひ 箱 
ー| 形 IT1025UB* |1.200 25| 加計 拓 (4 . 
ー| | 困 025UYs 際 寺 価格 | し: 大 箱 
NOSSOY*| | 還 語 診 当 小 引 10 箱 入 ) 比 人 形 省 | ゆ 窒 | (mm) ( ゆ 条 個数 
T IT1030UW* | 自 | 
A IT1030UB* B 形 +|B1006 | 550 6 
N IT030ULB*| 96 | L 650 30 
5 T1030UY: 1 
N T1035UB* 2 和 10 06 20 
了 IT1035ULB*|1.140 35 ミ 
M |T1035UY* ベー ジュ (N 141 2A) 
T1040UW*| 1.320 40 白 1 B1210 66 認 (6 30 
TIT1045UW* 記 
|IT045UB* | 。。。 二 10000 ま 6 67 |B1214 | 890| 14 8 
2 T1045ULB*| 「 (大 条 N 3604DJ B0413-2 電 
間 T1045UY: 月 7 N2504M B0416-2 
11050UW* 還 和 3 旧 形 B0419-2 | 1.070 
中 T1050UB* 1 680 6 茶 (N 2504A) B0419W2| 1.290| 19 20 
wu 恒 T1050UY* Si N 2504HWB 1B0422-2 1210 
r| | 千 IT1035S |z7oo 55| 際 時 0 L |B0422W2| 1.480| 間 
G I 2 人 6 八 相 
8| 隅 トー 語 証 20900* ) | [go425 |12eo| 
5| |uT1040S |3.100 “| 40 レ 請 較 (大 箱 | | 」」 |B0425W |1.8eo| 25 10 
ー 2 小 箱 10 箱 入 ) 12 3706 |「B0425S |5300 
才 「 4 
T1045S |3.500 5 の 7 B0713 
( )Ao 形 al 目 2307MB ニコ ーー ]| 
EE 高圧 1 ロ EL は: ゴク コ | (NM 2507A) ] L 
8 9 す 法 (mm) | 法 本 数 。 | 、 高圧 」 
08 2 Ke | ( 小 箱 ) | 連用 指 和 NM2507HM 5 
NP 35A N 2507HMB | 25 
。 |P0615B 奈 NP 35H, 1.25 e8o9 |BO725S |3.700 10 
『 回 還 還 了 SI M 3610DJ B1013 | 780| 13 20 
EE NP 55M 
7soloelos| 15 | 還 議 100A/ 1) |NP 55HM | 0 e 
L NP 14DSLI| L |B1019 1.120| 19 20 
P0615LB NP 18DSL 」 
NP 45A/M,| 訪 克 央 B1025 1.670 電 
NP 45H, | N2510HNM 4% ーー 
P0615W 白 人 N2510HMB 2 10 06 1B1025S |e4oo 
※* 在 庫 僅少 品 
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8 画 安定 ガイ ド 
高圧 ね じ 打 機 WF 4HS・WF 4AS・WF 4H3/(S) ・WF 4AR3/(S) ・ 
馬 WF 3H・(I 旧 形 ) WF 4AR2 ・WF 4HZ 用 
鋼 製 下地 ※・ 木 下地 兼用 | |2x4・ 軸 組 | ボー ド 用 | | | 鋼 製 下地 ※・ 木 下地 茹 用 | |2x4・ 軸 組 | ボー ド 用 202028 晴 808 
H] BE 
@ 反動 が 少な く 極上 の フィ ー リ ング @ 長 さ 25 こ 32mm ね じ に 特 化し た コー ド No.328428 \1,000 








@ 締付け が 速い 。 打 つよ うな スピ ー ド 感 コン パク ト ボ ディ 
@ オイ ル 飛 散 低減 構造 有 / ら くら く マ フラ | @ ボ ディ 前 方 が スリ ム に な り 、 隅 打ち 
交換 し や すい 
@ ね じ 残 量 が 一 目 で 判る 透明 マガ ジン ・ 
スク リュ ガイ ド 採 用 
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画 ビッ ト 交 換 工具 

メタ リッ クコ ゴー ルド | WF 4HS・WF 4AS・WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)・ 
WF 3H・( 旧 形 ) WF 4AR・WF 4H・ 

WF 4AR2・WF 4H2 用 

コー ド No.884538 
\920 









らく らく ピット 交 換 






































〔 (本 体 を 分 解せ ず に ビッ ト が 交換 で きま す ) 
WE シア 合 WF 4H - 
DINEGJ 間 | 。 メタ リッ ク グ リー ン (L) WF 0 特許 
一 に WF 4AR3/(S) 
8 ね じ 長 さ 25~41mm ね じ 長 さ 25 こ 32mm ラテ 0 
ね じ 締 め 速 度 WF 4HS WF3H zz-o | 議 寺 人 2 
\95,000 \82,000 
2020 年 2 月 児 在 。 内 電動 ユ 具 メ ー カ ー に お い 単 / 連 2 間 打 込 工具 

上 (当社 調べ )( 5 な ー 役 外 ね じ 打 村 ) 中 ケー ス 付 較 圏 ] ケー ス 付 調 束 [ 」 SN 

EE 高圧 ね じ 打 機 TA ン 4 と ん /A 個 本 ウン の A ン 4 に と ん りん 

| 鋼 製 下地 ボ ・ 木 下地 落 用 | | 2x4・ 軸 組 | ボー ド 用 | | | 鋼 製 下地 ※・ 木 下地 兼用 | |2x4・ 軸 組 | ボー ド 用 | | 作業 に 合わ せ た 締 付 速度 が 設定 可能 @ 軽い 操作 で 速度 調整 が し や すく 、 

前 ンク ( 締 付 速度 4 段 切替 ) カム アウ ト と ね じ 倒 れ を 減少 させ る 

9 反動 が グ な く 極 上 の フィ ー リ ング DSINESUN @ カム アウ ト と ね じ 倒 れ を 減少 させ る 無 邊 変速 機構 採用 

た OR の PE: 間 間 し 低速 時 無 秋 束 機構 e 回 転 式 大 形 フッ ク 付 

@ 二 UNNN/08 2 ント reW TP 」 に 癌 計 ま ウ ク 
WF 4H3/S)* 

| 298 

\95,000 多 1 146 
ケー ス 付 【 jm た | 
単 / 連 打 込 2 
溢 | 画 在庫 備品 








ね じ 打 機 1 











































































































SINEGU) 
(JI 規格 ね じ ) 
ね じ 長 さ 25~<41mm 
WF 4AR3/(S)* 
ね じ 長 さ 25~41mm 
NEM | つの 000 
WF 4AS 人 は た 則 | ケー ス 人 WH 12H2 WH 12AB2 
\92,000 ME Ep 単 / 連 委 打 込 \64 000 | \59 000 の 
本 囲 圏 口 | 蔽 圏 口 在庫 科 少 品 | 2ー ス 6 (|62| 画 剛 張 が ウ %[) 
使用 空気 圧力 | 空気 消費 量 (L [9]/ 本 ) | 質量 | 使用 ホー ス 本 
形 名 使用 ね じ mm MPa {kgf/cm2]| 1.96MPa{20kgf/cm4 の 時 て ん 数 kg | 内 径 mm 標準 付属 品 
(木下 地 用 ) 93.9~>4.2x25~41| 1.76~2.26 高圧 専用 5 以上 | ケー ス 、 保護 メガ ネ 、 ビ ッ ト 交 換 工具 、 
高 話 WF 4HS ( 負 製 下地 用 ) 93.5x25<41 | {18<231 M 1 0 本 | 1 8 |( 長 さ 30m 以 内 )| 釘 打 機 用 オイ ル (50mL) 
(木下 地 用 ) 93.9x25<32 |1.76~>2.26 高圧 専用 5 以上 | 。 _ 間 
高圧 WF3H ( 負 製 下地 用 ) 99.5x25 こ 28 2 1.6 100 本 | 1.6 | 三 &S0m 以 和 )| ケー ス 、 保護 メガ ネ 、 ピ ッ ト 交換 工具 、 油 さ し 
(木下 地 用 ) 93.9>4.2x25<41| 0.59~ こ 0.78 9 8.5 以 上 | ケー ス 、 保 護 メ ガ ネ 、 ビ ッ ト 交 換 工具 、 
WF 4AS ( 鋼 製 下地 用 ) 93.5x25~41 (6-8) 0 1 本 1. | 長 さ 30m 以 内 )| 釘 打 機 用 オイ ル (50mL) 
(木下 地 用 ) 93.9>4.2x25~>41| 1.76~2.26 高圧 専用 5 以上 | ケー ス 、 ビ ピット (No.2 プ ラス ドラ イ バ ビ ッ ト ) 、 
南 左 WF 4H3/4H3(S) | 2 半 下 人 有 ) 63.5x25<41 | 18>23) 9 | 長 さ 30m 以 内 ) | ノー ズ キャ ッ プ 、 保 護 メガ ネ 、 ビ ピッ ト 交 換 工具 、 油 さ し 
(木下 地 用 ) 93.9>4.2x25>41| 0.59~ こ 0.78 5 8.5 以 上 | ケー ス 、 ピ ビッ ト (No.2 プ ラス ドラ イ バ ビ ッ ト ) 、 
WF 4AR3/WF 4ARSS) | 人 燈 下地 用 ) 63.5x25>41 (6-8) [ 9 |( 長 さ 30m 以 内 )| ノー ズ キャ ッ プ 、 保 護 メガ ネ 、 ピ ッ ト 交換 工具 、 油 さ し 
5 隔 使用 空気 圧力 六角 軸 二 面 幅 | 回転 数 質量 | 使用 ホー ス TE 
形 名 Ed MPalkgfcmd 只 mm B mint 人 回 / 分 ) ki 内 径 mm 準 付 属 品 
高圧 専用 6 以上 
高 必 WH 12H2 。 | 098-22610-23! | 635 | 0~10000 | 10 | 倒 S30m 以 No 2 プラス ピッ ト (65mm)、 
VN 2 8.5 以 上 | 六角 棒 ス パナ 、 油 さ し 、 ケ ー ス 
WH 12AB2 0.49~0.78 {5-8) 6.35 0-10.000 | 1.0 |( 誌 30mbm - - 
別売 部 品 。 ね じ 打 機 用 
IIEtalzol 証 男 プラ スピ ッ ト No.2 | 則 展 泥 光 区 古 画 プラ スピ ッ ト No.2| 画 プラ スピ ッ ト No.2 画 プラ スピ ッ ト No.2 の 
ビーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-, ゴ ーー ニーーーーー ーーー ビー3 
ーー。 ーーーーーーーーーーーーー・  - 100 ーー し ーー 100 一 一 一 | 113 | L5- 
トレ ーーーーーー 100 ーー WF 4HS ・WF 4AS・ WF 4HS ・WF 4AS ・WF 3H・ ( 旧 形 ) WF 4AH・WF 4AK 用 
WF 4HS3/ (S)・WF 4AR3/ (S) 用 ( 旧 形 ) WF 4H2・WF 4AR2 用 ( 旧 形 ) WF 4AR・WF 4H・WF 4AR2・WF 4H2 用 | コー ド No.0088-2226 * 
コー ド No.0088-8719 \3,000(5 本 入り ) | コー ド No.0088-8092 \3,300(5 本 入り ) | コー ド No.0088-4481 \3,000(5 本 入り ) | \4.400(5 本 入り ) 
*3 詳細 は P.177 を ご 覧 くだ さい 。 ロー ル 連 結 ね じ は P.192 を ご 覧 くだ さい 。 
※ こと の 機体 で 使用 で きる 銅製 下地 の 厚 さ は 0.8mm 以 下 で す 。 そ れ 以 上 の 厚 さ 、 ま た 2 枚 重 な っ た 箇所 へ 使用 し た 場合 は 打ち 込め な いこ と が あり ます 。 1 d1 





※ 空気 消費 量 0.69MPa {7kgf/Cm21 の 時 * 在庫 僅少 品 


7/ 公 び 7 


カラ ー ね じ の 特長 


ーー・ カラ ー ね じ で 施工 後 で も 
の 名 





ね じ の 入り が スム ー ズ な 
新 先端 形状 ! ! 





使用 ね じ が 一 目 瞭 然 ! ! 
成 p24 
捕り 





防 錆 性 能 が 高い デュ ラル コー ト 
表面 処理 !! 





陵 国土 交通 省 告 示 1541 号 対応 








7 】 環境 に や さ し い ノン クロ ム ! ! 


盛 良 [ 


28mm-41mm(3 機 種 ) と も 
国土 交通 大 臣 認定 取得 ! 





隊 3 階 建て 等 の 準 耐火 建築 物 に 対応 (SV4241H(J) の み ) 


デュ ラル コー ト 皮 膜 断面 図 





デュ ラル コー ト の 特長 


「 デ ュ ラ ルコ ー ト ]」 の 皮膜 は 、 第 一 層 が 電気 
亜鉛 めっき 、 第 二 層 が 特殊 有機 バイ ンダ ー、 
第 三 層 が 特殊 有機 トッ プ コ ー ト か ら 構 成 
され る 複合 皮膜 で あり 、 環境 負荷 物質 に 指定 
され て いる “クロ ム " 等 は 、 一 切 含ま れ て 
いま せん 。 皮膜 厚 さ は 、154m で あり 、 亜鉛 
の 高い 欄 牲 防食 性 能 を 有する と 共に 有機 
皮膜 の 形成 に よっ て 面 電 食 性 能 及 び 耐 木 
酸 ・ 耐 アル カリ 性 能 に も 優れ て いま す 。 


( 財 ) 日 本 建築 セン ター 建設 技術 審査 証明 取得 


識 当社 ね じ 打 機 と の 組み 合わ せ で ベス トマ ッ チ 





















































































































































































面 材 種類 構造 用 石こう ボー ド A 種 "| 構造 用 石こう ポ ボード B 種 強化 石こう ボー ド | 石こう ボー ド 
面 材 厚 み t12mm 以 上 
打 込 間隔 外周 部 @100mm 以 下 、 中 通り @200mm 以 下 
記号 GB-ST-A GB-ST-B GB-F GB-R 
壁 倍率 了 1.5 1.3 1.0 
| ね じ 名 称 - 表 面 処理 - 形 状 ーー 形式 コー ド No. | 価格 本 数 2 人 
2 軸 径 d | 長 さ L 多 | 9 
rr SV4232H(J) 4.000 本 WF 4HS 
不 下地 の 締結 匠 NN] ゅ 4.2 | 32 |( シ ル バ ー グ リー ン )| 5149-9820 | 16.500 |(100 本 X40 巻 ) WF 4H3 
間 ( 小 箱 2 箱 入 ) WF 4HS(S) 
! L ! WF 4AS 
ボー ド 用 ね じ ( デ ュ ラ ルコ ー WF 4AR3 
石こう ボー ド と 人 ポ ー ド 用 ね じ ( デ ュ ラ ) SV4241H(J) 4.000 本 WF 4AR3(S) 
木下 地 の 締結 ss > ここ ここ ]d ゅ 4.2 | 41 (国有 2 5149-9822 | 19.800 |(100 本 X40 巻 )| ( 旧 形 ) WF 4H2 
DS 0 1 ( 小 箱 2 箱 人 ) | ( 旧 形 ) WF 4AR2 
5 
ロー ル 連 結 ね じ 用 途 ね じ 名 称 ・ 表 面 処 理 - 形 大 上 ニュー 形式 コー ド No. | 価格 本 数 適用 機種 
軸 径 d | 長 さ L 
るび ボー ド 用 ね じ ( デ ュ ラ ルコ ー ト ) * 4 000 本 
石こう ボー ド と SV3925H(D) モ 
中 凍 | | ゅ 3.9 | 25 | SYO ご 2OTND/、| 5130-5006 |12.900 |(100 本 x40 巻 ) 
木下 地 の 結 me (シル バー ブル -) 00 本 x40 6 
代 
ーー ーーー 
@ ボ ー ド 用 ね じ ( デ ュ ラ ルコ ー ト ) * 
0 4.000 本 QN 
石こう ボー ド と SV3928H(D) の 間 人 
匠 一 Atottttteteen ]d ゅ e3.9| 28 | 2 や ST て 2 | 5130-5003 |13.800 |(100 本 x40 巻 ) テ る 
木下 地 の 締 結 ョ (シル バー レッ ド ) ( 小 箱 2 邊 入 ) | の |1\ 四 
= き |@ 8 
⑯ ボ ー ド 用 ね じ ( デ ュ ラ ルコ ー ト ) * ロ 壮 記 
提 weesewn]』 |939| 32 ジル パー クリ ー ツ ) | 5130-5004 |14.700 (00 本 x40 物 きき 居 | き W 
0 ( 小 箱 2 箱 入 ) | の | テ n 了 
ボー ド 用 ね じ ( デ ュ ラル コー ト )* 4000 本 | 下 | 醒 | へ |a 
上 | 下地 の esseseeee- ]d | 639 | 4 0 M 5130-5005 |17.600 |(100 本 x40 巻 )| | NN | 中 | ニー 
HH 邊 ロ 小 箱 2 親和 2 ヾ ヽ 
6 ( 小 箱 2 箱 入 ) の 寺 環 
_ 。、 、 | 芳 ボ ー ド 用 ね じ ( ス テ 上 
有 き う ボ と | 区 ボ ー ド H44( ベ ァ ン ピス 28 | SV3928HS | 5149-9845 |11.500 マ 
木下 地 の 締 結 に ぁ 3.9 1.000 本 層 
水 回 り の 陸 wewaewasws ]d (100 本 x10 巻 )| | 
ボー ド 締 め 32 | SV3932HS | 5149-9846 |12.200 ミ 
C 〇 の に | 
コン パネ や | 代 合 板 用 フレ キ ね じ ( ラ スパ ー ト ) 28 SV3728WF | 5149-9860 |16.300| 40oo 本 an 
合板 の 木下 地 SGSSSSs ]d ゅ 3.7 | 32 | SV3732WF | 5149-9862 |17.500 |(100 本 x40 巻 )| 一 | ゞ 思 
へ の 締結 ー 41 | SV3741WF | 5149-9869 |21.000 | ( 小 箱 2 逢 入 ) ミ | 
| 石こう ボー ド と | 人 ボ ー ド 用 ね じ 人 鋼 抽 下地 用 ) (ディス ゴリ * 25 | SV3525K2 | 5149-9415 |12.200| 40o0 本 | 
中 | 鋼 製 下地 の |  =wwwwwewewewew-]d ゅ 3.5 | 28 | SV3528K2 | 5149-9416 |13.200 |(100 本 x40 巻 ) ー | 
iT 締結 / E 」 41 | SV3541K2 | 5149-9902 |18.200 | ( 小 征 2 親和 ) | | 一 
* ノ ンク ロム 


国土 交通 大 臣 認定 取得 | 


画 枠 組 記 工 法 (2 メ 4) 耐 力 壁 認定 画 木 造 軸 組 工法 耐力 壁 説 定 


田 木 造 軸 組 工 法 準 耐力 壁 認定 ( 品 確 法 ) ※ 下 記 の 認定 番号 で 取得 し て いま す 。 


























枠組 壁 工法 (2x4) 耐 力 壁 木造 軸 組 工法 耐力 壁 木造 軸 組 工法 準 耐力 壁 ( 品 確法 ) 
面 材 種類 暫 | 石こう ボー ド GB-R 強化 石こう ボー ド GB-F 石こう ボー ド GB-R 強化 石こう ボー ド GB-F 石こう ボー ド GB-R 
面 材 厚 み t12.5mm t12.5mm t15mm t12.5mm t15mm t12.5mm t15mm t12.5mm 
打 込 間隔 外周 部 @100mm、 、 外 周 部 、 、 外 周 部 、 
中 通り @200mm 中 通り @150mm 中 通り @150mm 
認定 番 号証 TPrCoos。 | 「BFC-0071 | TBFC-0057 | FRM-0266 | FRM-0267 | FRM-0268 | FRM-0269 803 
壁 倍率 1.1 層 8 1.1 中 且 1 用 1.1 0.6 
SV3928H(D) し ) 参 の 〇 〇 @ し ) ⑩ 
SV3932H(D) 思 
SV3941H(D) @ 〇 し ) @ の の 人 @ 志 
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ES: 四 WI ア ク ァ 4 ア ジル ん 員 50/60Hz 共 用 








連続 釘 打ち 本 数 : ※1 ら と 
75。。 釘 ③00* 業界 トッ ブフ ブ ク ラ ス の 
EC 1445H3(CTN) EC 1445H3(CS) EC 1445H3(CN) L ー コ 
ーー 低 肥 音 。 
aa 
W ョ QB 

















ーー パワ ー モ ー ド 時 


sv 
っ 
W 
と 
2 















さら に 、 低 振動 
"0U。 波 


当社 従来 製品 (EC 1445H3) と の 比較 


EC 1445H3 me 信頼 の 国内 工場 製 

























と ア グイ デン 
(CTN) \210,000 
耐久 性 が 大 幅 ア ッ プ ! 
(CS) \212,000 フィ ル タ を 簡単 に メン テ ナ ン ス 可能 語詞 
一 般 圧 専用 新 吸 気 構 造 了 注 ) EC 1445H3(CN) は 一 般 圧 釘 打 コン 肝 生 二 
連続 釘 打ち 本 数 1 
プア 5。 釘 1 う 0 ネ EC 1245H3(TN) EC 1245H3 EC 1245H3(S) EC 1245H3(N) 





セキ ュ リ ティ 機能 な し セキ ュ リ ティ 機能 付 セキ ュ リ ティ 機能 な し セキ ュ リ ティ 機能 な し 
一 般 圧 専用 





EC 1245HS 
(TN) \168,000 
\171,000 

(S) \170,000 










戸 人 W 公 M ロ ロ E L 






































一 般 圧 専用 | 注 ) EC 1245H3(N) は 一 般 圧 釘 打 機 フラ シン イー ター 内 寺 還 の 革 四 の 語 本 議 2 
専用 で す 。 高 圧 の 殺 打 機 は ご 使用 ZZZ ア アア フ ア ア に ーッ 
(N) \168,000 に な れ ま せん 。 の クウ ァ っ の ウ ウ 【 こ 明 ク PJ コシ / 
圧 縮 機 空気 タン ク 機体 寸法 mm 
人 っ 補語 吐出 し 空気 量 | 一 突 語 | 電源 ーーーーーーー 騒音 値 | 質量 
2 MAIN Bih 12)。 | V | 幅 X 奥 行 x 高 さ | dB[A]| kg 
95*5 一 般 圧 カプ ラ ( メ ス ) x2 個 、 
EC 1445H3(CTN) (ー 般 圧 )| 。、 ss 高圧 カブ ラ ( メ ス ) X2 個 
(高圧 ) 
EC 1445H3 (CS) |3 モ - ド | そそ 15 |1.500 441449) | - 12 | 901828 x615 x387| Sp se| 15.8| 高圧 カプ ラ ( メ ス ) x4 介 
95*5| 還 還 還 還 
EC 1445H3 (CN) (一 般 圧 ) 般 圧 カプ ラ ( メ ス ) x4 個 
85*5 一 般 圧 カプ ラ (メス) X2 個 、 
EC 1245H3/(TN) (ー 般 | _、。。 高圧 カプ ラ ( メ ス ) X2 個 
(高圧 ) 了 
EC 1245H3 (S) |8 モ ー ド 0 12 |1200| 44(449) | - 8 | 寺 |430x350x352 だ 。。| 13.5| 高圧 カプ ラ (メス ) x4 個 
85 災 | 時 0 拉 旨 
EC 1245H3 (N) (一 般 圧 般 圧 力 ブラ (メス ) 4 個 
































※4 





※1 空気 タン ク 内 圧力 が 所 定 の 圧力 (75mm 釘 打ち 時 : 1.7MPa、90mm 釘 打ち 時 : 2.OMPa) に な る まで の 連続 釘 打ち 本 数 を 測定 。 〇 使用 釘 打 機 :NV 90HR2 (75mm 釘 打ち 時 : 中 モー ド 、90mm 釘 打ち 時 : 強 モ ー ド ) 〇 減圧 
弁 設定 圧力 : 2.26MPa (75mm 釘 打ち 時 ) 、2.0MPa (90mm 釘 打ち 時 ) 〇 使用 釘 : N75/VS3475J(J) (75mm 釘 打ち 時 ) 、CN90/VS3890FU(H) (90mm 釘 打ち 時 ) 〇 打込み 速度 : 2 本 / 秒 〇 打込み 相手 材 : 木材 ( 米 
ツガ 下地 十 12mm 合 板 ) @③ 1 ロール 打込み 後 、 段 取り 時 間 を 想定 し た 90 秒 の イン ター バル を 取得 

※2 2020 年 2 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (高圧 エア コン プレ ッ サ ) 

※ づ 3 カバ ー 上 部 、 パ ワー モー ド で の 空気 タン ク 内 圧力 0>4.4MPa ま で の 各 軸 実効 値 の 3 軸 合 成 値 で の 比較 

※4 ユー ザー 登録 に より 、2 年 また は 実 稼働 1.200 時 間 の どちら か 先 に 到達 する まで 保証 され ます 。 条件 に より 適用 され な い 場 合 が あり ます 。 詳 し く は 上 記 の 2 次 元 バ ー コ ー ド より ご 確認 くだ さい 。 

※5 パワ ー モ ー ド 時 

※6 静音 モー ド 時 

信 当 社 エ アコ ンプ レッ サ の 最高 取り 出し 圧力 は 一 般 カ プラ か ら 約 0.8MPa{ 約 8.2kgf/cm2 ・ 高 圧力 ブラ か ら 約 2.5MPa { 約 25.5kgf/cm 人 で す 。 

人 @ 当 社 エ アコ ンプ レッ サ は 、 エ ンジ ン 発 電機 や 直流 電源 、 昇 圧 器 な どの トラ ンス 類 で は 使用 し な いで くだ さい 。 

(当社 イン バー タ 制 御 付 エン ジン 発電 機 で 、 定 格 出 力 2.0kW 以 上 の も の は 除く ) 

*9 : 詳細 は P.17 7 を ご 覧 くだ さい 。 
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7/ 信 び 人 バ / 


エア コン プレ ッ サ 


(高圧 専有 エア タン ク 接 続 口 付属 ) 


EC 1245HS3・ 
EC 1445HS 


EC 1245HS3・ 
EC 1445HS3 


EC 1245H3・ 
EC 1445HS3 


( 旧 形 ) 
EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H2 


( 旧 形 ) ン 
EC 1245H 抽 記 


TWachekogi 


( 旧 形 ) 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 
EC 1433H 





EC 1245H3・ 
EC 1445H3 


( 旧 形 ) 
EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H 


( 旧 形 ) 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 


EC 1433H 


( 旧 形 ) 
EC 1443H(L) 










高圧 エア コン プレ ッ サ 連結 ・ 高 圧 エ アコ ンプ レッ サ 十 補助 タン ク 接 続 一 覧 





接続 エア ホー ス 












































| 
接続 用 カプ ラ セ ッ ト 
(接続 用 カブラ + カ プラ 拉 和 用 継 手 ) 
コー ド No.889226 \5,300 
X :4.4MP 
接続 用 カブ ラ セ ッ ト ecochali ト 
(カプ ラ 接続 用 継手 接続 用 カブラ) SE 2 
コー ド No.889226 コー ド No.0088- 
\5.300 (2m)\13,000 
居 還 接続 用 カプ ラ 
コー ド No.0088-7134 \4,500 
オス :4.4MPa 
< オス 4.4Na 
ー ド 6 連結 エア ホー ス コー ド No.0088-7134 
Oo 層 コー-kNo0088-7052 。 剛 軒 4.5oo 
(2m)\13,000 
ー 
X :4.4MP 
mm 
三品 7 が 一 
コー ド No.0088-7134 コー ド No.0088-7052 上 コー ド No.0088-7134 


\4,500 


(2m)\13,000 


\4,500 





メス :4.4MPa 


コー ド No.0088-7134 
\4,500 








オス :4.4MPa 
メオ ス :4.4MPa 
連結 エア ホー ス 


コー ド No.0088-7052 
(2m)\13,000 


メス :4.4MPa 


コー ド No.0088-7134 
\4,500 








メス :3.25MPa 


コー ド No.0088-7445 
\4.500 





オス :3.25MPax 

オス :3.25MPa 
連結 エア ホー ス | 
コー ド No.0088-7444 


(2m)\13,000 








メス :3.25MPa 


コー ド No.0088-7445 
\4,500 





田 エ アコ ンプ レッ サ + 補助 タン ク 接続 方 法 











接続 用 カブ ラ 
[UA 545H2 個 





カブ フ 接 続 用 継手 
ュー ド No 666760 
\1.500 

















オス :4.4MPaX 
メス :4.4MPa 


補助 タン ク 用 ホー ス 
コー ド No.0088-6620 











回 馬 EDE (2m)\13,000 
コー ド No.0088-6723 
(10m)\17,000 
コー ド No.0088-7134 
\4,500 [UA 545H2 同 相 ] 
| 
EEETI* 
画 計 Wi 
補助 タン ク 用 ホー ス 8 


メス :3.25MPa 


コー ド No.0088-7445 
\4,500 


メス :4.4MPa 


コー ド No.0088-7 134 
\4.500 [UA 545H2 同 梱 ] 











コー ド No.0088-7442 * 
(2m)\13,000 

コー ド No.0088-7443* 
(10m)\17,000 





オス :4.4MPaX 
メス :4.4MPa 


補助 タン ク 用 ホー ス 

コー ド No.0088-6620 
(2m) \13.000 

コー ド No.0088-6723 
(10m) \17,000 








本 体 付設 


オス :4.4MPa 


UA 545H2: 
エア ブラ グ 4.4MPa 
コー ド No.887229 


( 旧 形 ) 

UA 545H: 

オス カプ ラ (45K) 

コー ド No.743013 
(現在 販売 し て お り ま せん ) 








エア コン プレ ッ サ 
(高圧 専用 エア タン ンク 接 続 口 付 属 ) 


EC 1245H93・ 


EC 1445HS 


( 旧 形 ) 


EC 1245H2・ 


EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H-・ 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 
EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H-・ 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 


EC 1245H2・ 


EC 1445H2 


( 旧 形 ) 
EC 1245H-・ 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 
EC 1245H-・ 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 
EC 1445H 


( 旧 形 ) 
EC 1433H 





UA 545H2 
( 旧 形 )UA 545H 


* 在 庫 僅 


KS 


N 
ロ 


4N 








H 


ロ 


7/ 人 ソバ / 




















一 般 圧 専用 対応 * UA 545H2 の 接続 に は 、 下 記 の 専用 ホー ス が 必要 で す 。 
/ 
@ 一 般 圧 対応 補助 タン ク @ EC 1245H3、EC 1445H3、(I 旧 形 : EC 1245H、EC 1245H2、EC 1433H、 EC 1443H(L)、 
@ タン ク 容 量 38L {9} EC 1445H、EC 1445H2) 形 専用 タン ク 
@ 高圧 ・ 一 般 圧 対応 の 2 減圧 弁 搭載 @⑯ タン ク 容 量 5.5L {9 
ん = 4.4MPa 用 | 
(EC 1245H3,EC 1445H3, 
( 旧 形 :EC 1245H/H2,EC 1443H(L), | 3.25MPa 用 | 
EC 1445H/H2) 用 ) ( 旧 形 :EC 1433H 用 ) 
補助 タン ク 用 ホー ス 補助 タン ク 用 ホー 
45 気圧 専用 メス カプ ラ 1 個 同 梱 寺 0 コー ド No.0088-7442* 
「m の (2m) \13,000 
UA 3810A UA 54S5H2 コー ド No.0088-6723 コー ド No.0088-7443* 
\39,800 \47,200 (10m)\17,000 (10m) \17.000 
の 圧 縮 機 空気 タン ク 機体 寸法 mm 質量 問 
形 名 最高 圧力 MPa kgf/cm21 容量 L{2} 幅 x 奥 行 X 高 さ kg 学 気 取出 口 
UA 3810A 0.98 {101 38 600 x 308 x 414 15.9 | 一般 圧 カプ ラ ( メ ス ) X2 個 
UA 545H2 4.4 {44.9} 5.5 555 x 121 x 292 3.4 | 一般 圧 力 プ ラ ( メ ス ) x1 個 、 高 圧力 ブラ (メス ) x1 個 






























































パー ジ プ ラ グ 付 : ホー ス の 取り は ず し H エア が 勢い く 抜け る の を 防 ざ ます 。 
ン 付 5 ー B 寺 sa 防 和 ホー ー ス 内 径 mm 2R ee ス 内 径 mm 
富 庄 紅 リー " 品名 ( 外 径 9mm) ( 外 径 10mm) 
@ ソフ EDB コー ド NGoO. 価格 コー ド NO. 価格 
@ ワン タッ チロ ッ ク ソ ケッ ト 付 10m| 0088-8248 | 10.000| 0088-7048 | 10.500 
@ ホー ス が すべ りや すく 引っ か か り に くい 高圧 エア ホー ス 
バー ジブ プ ラグ 付 : ホー ス の 取り は ず し 時 、 エ ア が 勢い 良く 抜け る の を 防ぎ ます 。 (ロッ クキ ャ ッ プ | き 肥 回 人 和 MEM 間 間 500 
ソケット 付 ) タイ プ jo0m| 0088-8250 | 14.000| 0088-7050 | 14.500 
際 固定 式 
画 高圧 エア ホー ス 30m| 0088-8251 | 18.500| 0088-7051 | 19.500 
1ml *0088-5079 | 8.400| *0088-5083 | 9.8oo 
10m| *0088-5080 | 12.500| *0088-5084 | 14.500 
(ワン タッ チロ ッ ク ソ ケバ 付 ) | っ Or 上 ー | *0088-5085 | 19.5o0 
30m| *0088-5082 | 21.500 還 = 






























































」 _ ホー ス 内 径 mm ホー ス 内 径 mm 
. 順 品名 ( 外 径 9mm) ( 外 径 10mm) 
ワン タッ チロ ッ ク ソ ケッ ト 付 ロッ クキ ャ ッ プ ソケット 【 普 及 タ イプ 】 | コー ド No. | 価格 | コー ド No. | 価格 
*0088-5085 0088-7050 ーーーーーーーーーーー ナ ーーー ト ーーー ト ーーー ニ ーー オーー ーー トーーーーーーー ーーー トーーーーーーーー 
高圧 エア ホー スリ ー ル | s。 セ の ゆ 3 ゆ 
(ロッ クキ ャ ッ プ タ ィ プ |30m| 0089-0292 | 39.600| 0089-0294 | 40.600 
ソケット 付 ) 国 定式 
Aa 療 及 ゆり 3 ゆ 
ロッ クキ ャ ッ プ 30m| 0089-0293 | 42.600| 0089-0295 | 43.600 
高圧 エア ホー スリ ー ル ッ ケ 人 国 克 | タイ フ 
品名 コー ド No. 価格 
高圧 エア ホー スリ ー ル 回 転 式 3W 0089-0297 27.600 
(エア ホー ス 別 売 ) 
※ エ ア 供 給 用 1.0m ホ ー ス 付 固定 式 3 0089-0296 24.600 
品名 当 三 Ne 価格 使用 ホー ス 内 径 (mm) 
高圧 エア ホー スリ ー ル (の 
(エア ホー ス 別 売 ) *0088-3149| 24.700 | ※ エ アホ ー ス は 30m 
※ エ ア 供 給 用 1.5m ホ ー ス 付 まで 巻き 取り 可能 





エア ホー ス 30m 付 

























































0089-0295 使用 ホー ス 内 径 (mm) 
② ③ 較 
ら 高圧 用 ベア ソケット (ロー タリ 式 ) 
や ュー (カプ ラ 部 が 360* 回 転 し ます ) 0088-3155 | 6.200 
に sy ナ 高圧 用 フィ ル タ セ ッ ト *0088-4091 | 18.900 (0 
* 宣 高圧 用 打 込 調整 器 0088-5719 | 8.900 06) 
ロン グ ノ ズ ル - 一 、 N 高圧 エア 工具 用 エア ダス タ 
aarrnEEies (2 ルン 2(UOOUGD 症 る 
* 在庫 僅少 品 
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7/ 信 び ソバ / 


クビ で エニ シリ ピコ る アル ラン 4 ミン ヒ ポン 4 





re の 5 記 香 中 3 目的 に より 、 ホ ー ス を 選択 し て くだ さい 。 文 の 数 が 多い ほど 、 優 れ て いま す 。 福 柔 (柔らか さ ) 均 すべ り (すべ りや すさ ) 福 価格 
パー ジ プ ラ グ 付 : ホー ス の 取り は ず し 時 、 エ ア が 勢い 良く 抜け る の を 防ぎ ます 。 
ホー ス 内 径 世代 mm ホー ス 内 径 に 5mm 























6 品名 径 10. 径 12. 
柔 衣 放 すべ り 訪 文 文 価格 支 文太 中 0 0.5mm) ES 
MM っ ェ ア ホ ー ス リー ル (エア ホー ス 30m 付 ) | 0088-9654 | 24.300| 0088-9660 |33.400 
引っ か か り に くい 1m| 0088-9649 | 5.200| 0088-9655 | 6.100 
エア ホー ス 10m| 0088-9650 | 6.500| 0088-9656 | 8.400 





(ワン タッ チロ ッ ク ソ ケッ ト 付 ) | 20m| 0088-9651 | 8.800| 0088-9657 |12.100 
30m| 0088-9652 | 11.500| 0088-9658 |15.800 
ェ ア ホ ー ス (ソケット ・ プ ラグ な し ) |100m| 0088-9653 | 20.700| 0088-9659 |28.800 





























還 軸 是 衣 敵 還 請 較 パ ー ジ プラ グ 付 (ソフ ト ) オレ ンジ シリ ー ズ (スム 
柔 護 放 及 すべ り 文 文 価格 護 柔 座 娘 3 べり 文 価格 衣 大 


















































2 スム ー ス スム ー ス 
= ホー ス 内 径 mm ホー ス 内 径 mm ホー ス 内 径 mm ホー ス 内 径 mm 
品名 ( 外 穫 10.5mm) ( 外 江 1225mm) 品名 ( 外 径 10.3mm) ( 外 径 12.3mm) 
NNID 価格 司 計 計 6 価格 昌司 民 N6) 価格 昭 思 NRN6) 価格 
エア ホー スリ ー ル 詞 語 古 ー 
還 (エア ホー ス 30m 付 ) 式 計 時 と 計 
の 2 100m ー |*0088-5098| 87.000 0 
(ソケット 、 プ ラグ な し ) エア ホー ス 
(ワン タッ チロ ッ ク ソケット 付 ) 30m ーー ーー |*0088-2741|21.400 
軽量 細 径 ) エア ホー ス パー ジ プ ラ グ 付 
柔 衣 ガ すべ り 護 廊 文 価格 友 文 福 空気 消費 量 1.0L/ 本 以下 の 小形 制 打 機 用 
回 ホー ス 内 径 攻 mm ホー ス 内 径 Cmm ホー ス 内 径 _ mm 
中 名 ( 外 径 10.5mm) ( 外 径 12.5mm) 品名 ( 外 径 Bmm) 












コー ド No. コー ド N0o. コー ド N0O. 価格 


| im ーー 一 |*0088-5077| 5.600 エア ホー スリ ー ル (回 転 式 ) (エア ホー ス 20m 付 ) | *0088-4269 | 26,.300 









エア ホー ス 
(ワン タッ チロ ッ ク ソ ケッ ト 付 ) 














ウレ タン コイ ル ホ ー ス 


(ワン タッ チロ ッ ク ソ ケッ ト 付 ) ホー ス 内 径 6.5mm x 5m 
コー ド No.0088-8956* \9,800 






























ツ 軽 量 ホ ー ス ソケット の m27 ポ ー ス ジグ ケッ ド ① | 軽量 ホー スソ ケッ ト *0088-4266 | 2.500| @ | 一 | 一 
性 本 回 WW の に アホ ー ス ソケット 0088-5547 | 2.600| 一 @ 一 
iii 0088-5548 | 2.700| 一 一 人 @ 

③ ワ ンタ ッ チ カプ ラ |②④ ロ ー タ リナ ッ ト カ プラ | 0088-0376 ーー 
ーー ③| ワ ンタ ッ チ カプ ラ ( キ ャ ッ プ 付 ) 0088-0151 @ 








Li *0088-0377 思 

④| ロ ー タ リナ ッ ト カ プラ ace 二 

⑤ フ リー アン グル プラ グ (⑥ ホー スプ ラグ の 回 *880153 側 
= ⑤| フ リー アン グル プラ グ *0088-5078 【() 


に ニー ニ 


















































= に 0087-9027 | 410| 一 還 
2 0088-0152| 410 @ 
⑦ パ ー ジ プラ グ ホー ス 中 間 ジ ョ イン ト 
* 0088-4267 還 
=m TIT F 還 本 * 還 - ⑦| パ ー ジ プラ グ 0088-2746 ー 
0088-2747 の 
ペア ソケット ⑩ ペ アソ ケッ ト 0087-9028 ーー 
(固定 式 ) # (同人 り 氷 / ホー ス 中間 ジ ョ イン ト 
に aa 0088-0519 の 
時 ⑨| ベ アソ ケッ ト ( 固 定式 ) 0088-5037 @ の 
アソ ティ ー タ | ラ 部 が * 向 転 
FET = の の 27 ペア ソケット (ロー タリ 式 ) (カプ ラ 部 が 360* 回 転 し ます ) | 0088-5036 の の 
⑪ | 打 込 調整 器 876720 計 
CI 中 ⑫| フ ィ ル タ セ ッ ト *0088-5038 | 7.000| @ (8 人 
一 | カプ ラ 用 防じん キャ ッ プ 880386 240| 一 (⑩ の 
* 在 庫 僅少 品 
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カー ボン ブラ シン No. 


21 カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 爺 拓 の びび 大 7 
小形 自動 か ん な 小形 自動 か ん な 般 


最大 切削 幅 | 312mm 有一 | | 最大 功 前 幅 | (自動 )312mm ( 手 押 ) 156mm 0 424 ロ 
@ 切り 込み 量 設定 ゲー ジ 付 @ 手 押 テ ー ブ ル ・ 全 長 1.170mm で 安定 切削 

@ リタ ー ン ロー ラー 付 @ 替 刃 取付 可能 (別売 部 品 : 替 刃 取付 セッ ト 

@ 替 丸 取付 可能 (別売 部 品 : 替 刃 取付 セッ ト コー ド No.317836 が 必要 で す 。) (自動 用 ) コ ー ド No.317836 

( 手 押 用 ) コー ド No.315872 が 必要 で す 。) 














工場 在庫 製品 〉 
工場 在庫 製品 〉 P 100RAS 
\387,000 
P 100RS (SC) \387,000 
\297,000 替 刃 式 





回 内 器 較 
自動 か ん な 般 


最大 切削 幅 | (自動 )315mm ( 手 押 )250mm ) 44 員 最大 切削 幅 | (自動 )460mm ( 手 押 )300mm 
@ 手 押 切 削 幅 250mm 工場 在庫 製品 ) 
@ サブ テー ブル 付 、 全 輪ゴム キャ スタ ー 付 自動 昇降 付 | 


P 150FB* 
9ICGI プ Il ル 計 7 の 




























































































工場 在庫 製品 ) 
P 100RL 
\904,000 
(SC) \931,000 
替 刃 式 
9 の 義 了 
能力 mm 消費 質量 | ヨー ド 
形 名 自動 盤 手 押 盤 モー ター 電 送 材 速度 (m ン 分 ) | セテ 5 
最大 切削 高 さ | 最小 功 削 厚 さ | 最大 切削 帳 | 最大 切削 深 さ | 最大 切削 幅 | 最大 切削 深 さ W 
ーー (150 幅 ) | 2.5 トーー ーー ー 
田 ベ | | 
P100RA3 3)| 5 ma か) 80 幅 )| 1.5 | 156 10.5 | 26・5 
P 100RA3(SC) (312 幅 ) | 10 |G5 す 2 分 ) 
単 相 100V 
に 向 末 紹 2 1.430 
MM 260 315 人 250 時 (高速 ) 11 
豆 、 | 向 人 逐 語 束 二 
(8⑧ す 6 分 ) (1 尺 5 分) |" | 依 宮 3 |(@3) 人 間 B 王 細 ") 還 
P 100RL(SC) 5 (315 柱 ) | 太 迷 1 5 
ゆん な 人 全 放 用 ) ) 本 
245 460 300 [2。。。-| 三 相 200V | 小形 ギヤ | 出 段 変速 に 
P 150FB (8 二 1 分 ) (1 尺 5 寸 ) (1 尺 ) 隊 績 16.0A(50HzZ)| モー ター 8.700W 4 ン 12 740 4 心 ・10 
14.8A(60HzZ) 90W 
形 名 村 準 付属 品 
P 100R3 刃 高調 整定 規 (2 個 ) 、 メ ガ ネ ス パナ (10mm) 、 ボ ックス スパ ナ (10mm) 、 油 差し (30co) 
P 100RA3 刃 高調 整定 規 (2 個 ) 、 両 ロス パナ (10 x 13mm)、 メ ガ ネ ス パナ (10mm) 、 ボ ックス スパ ナ (10mm) 、 プ ー リ ー カ バー、 ノ ブ ボ ルト (M6) 、 
20 の ロン ね (UM ウッ クン LE 回 ウツ クル ンド (WO 油 さ (8066) 
P 100RA3(SC] | ? 臣 調整 定規 (2 個 )、 両 ロス パナ (10x 13mm)、 メ ガ ネ スパ ナ (10mm)、 ポ ックス スパ ナ (10mm) 、 ブ プー リー カバ パー、 ノ ブ ボ ルト (M6)、 
ナベ タッ ピン ね じ (M4) 、 ワ ッ シ ャ (B) 、 ロ ッ ク ナ ッ ト (M6) 、 油 さ し (30cc) 
P 100RL 刃 高調 整定 規 (2 個 ) 、 両 ロス パナ (10x 13mm)、 メ ガ ネ ス パナ (10mm) 、 ボ ックス スパ ナ (10mm) 、 工具 箱 
P 100RL(SC) | 刃 高調 整定 規 (2 個 )、 セ ッ ト 治 具 、 両 ロス パナ (10x 13mm) 、 工 具 箱 
P 150FB 刃 高調 整定 規 (2 個 ) 、 送 材 ロ ー ラ 調整 定規 (自動 盤 用 )、 両 ロス パナ (10x 13mm・1 個 、13x 17mm・2 個 )、 か ん な 胴 固定 ピン 、 工 具 箱 、 


スク リュ カバ ー(2 個 )、 フ ィ ー タ ベー ス 、 六 角 棒 ス パナ (5mm) 
注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 < だ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


ニ 重 絶 の 1 連 ヨ フ レー キト 無 丘 己 回 際 計 /) ウ 厚 刃 較 
口 | 重 絶縁 子 制御 ( 倒 民 キ 付 ( み 段 変速 眉 変 速 外層 タ の 53 枚 丸 
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チカ / KK/ 


最大 切削 幅 | 250mm 乙 語 | | 最大 切削 幅 | 290mm 





オー ドリ ター ンジ 








e 1 回 、2 回 、 連 続 の 。 | ーーー 。ro。 * 長大 前 。 エーーー 
オー トリ ター ン 功 削 290mm の 2514 















































1 1.017 (最大 ) 
(最小 ) 1.210 
(3P) 
三 相 品 
工場 在庫 製品 〉 
(1P)* 列 売 部 品 。 。 。 。 |PF 100F 別売 部 品 
1 rm に 補助 ロー ラ (1.530mm) 
ロー ラ (1.300mm コー ド No.978080 \69,800(1 個 ) 
( コ 寺 ] * 在庫 僅少 品 コー ド No.996476 \27.800(1 個 ) 協 IG|3% (標準 の 補助 ロー ラ に 継ぎ た し は で きま せん ) 
万 能 木工 機 
最大 切削 幅 | ( 手 押 ) 160mm (自動 )310mm | | 切込み 深 さ | ( 単 相 )94.5mm ( 三 相 ) 133mm 最大 切削 幅 | 180mm ) 44 中 
宣 | | @ 造作 現場 で の 超 仕 上 げに 
@ フッ トス イッ ツチ 付 で 、 ヘ ッ ド 昇降 の 遠隔 操作 が 可能 
290 し 
| (最大 ) 
527 
(最小 ) 
工 場 在庫 製品 It 9 
PU 100F (工場 在庫 製品 〉 
人 ses | PF 60F2 
単 相 品 、 の ご 怒 別 売 PO ー ー \S17,000 
(3P) - (SC) \506.,000 
三 相 品 、 の て 妨 別売 替 刃 式 
@ 匿 中 
出力 送 材 速度 | 質量 | コー ド 
形 名 能 カカ mm 2 kW "(m/ 分 ) RE m 
最大 切削 寸法 幅 250(0")~ て 125(60" ) x 高 さ 185 ( 送 材 用 ) (整流 子 モー ター) 単 相 100V15A 、 
。 (8 寸 3 分 4 寸 1 分 ) 半 | (自動 昇降 用 ) 小 形 ギ ヤ ャ モー ター35W(4p) |!.430(W) 2101 "人 む ・ 
PF 90F 2 い 材 10( 分 違い 材 ) 、 7.5/3m ( 反 り 材 ) 
刃物 斜 行 角度 0'~ て 60*( 可 変 ) ( 送 材 用 ) 三 相 200V 
(自動 装置 ) 1 回 、2 回 連続 の 自動 反転 切削 装置 還 防 滴 保 護 モ ー タ ー 1 5 55(50Hz) 230 4 心 ・ 
ヘッ ド 自 動 昇 降 、 自 動 板 厚 検出 装置 相 7.2A(50Hz)6.6A(60Hz) 66(60HzZ) 5 
板 厚 検出 スタ ー ト 装置 、 自 動 ・ 手 動 送 材 切換 装置 (自動 昇降 用 ) 小形 ギヤ モー ター35W 
最大 切削 寸法 幅 290(0")~ て 145(60")X 高 さ 180 
(9 寸 6 分 ~4 寸 8 分 x6 寸 ) ( 送 材 用 ) 三 相 200V 55(50Hz) 2 
PF 100F | 最小 切削 厚 さ 6( ガ イド 有 18) 刃物 斜 行 角度 0' て 60* (可変 ) 9.8A(50Hz) 8.9A(60HZ) 2.2 66(60Hz) 370 5 
(自動 装置 ) 1 回 、2 回 連続 の 自動 反転 切削 装置 、 ヘ ッ ド 自動 昇降 | (自動 昇降 用 )65W 
自動 板 厚 検出 装置 、 自 動 ・ 手 動 送 材 切換 装置 











形 名 標準 付属 品 
PF 90F | 予備 刃 ( 表 刃 ・ 裏 刃 ・1 組 ) 、 ボッ クス スパ ナ (13mm) 、 妨 高 調整 用 スパ ナ 、 クラ ンク ハン ドル 、 キャ スタ スト ッ パ (2 個 ) 、 六角 棒 ス パナ (5・6mm) 、 4 極 プ ラグ (3 相 200V の み ) 
PF 100F | 予備 刃 ( 表 刃 ・ 裏 丸 ・1 組 ) 、 ボ ックス スパ ナ (10、13、17mm・3 個 ) 、4 極 プラ グ 、 刃 高調 整 用 スパ ナ 、 六 角 棒 スパ ナ (6mm) 


出力 














送 材 速 度 | 質量 | コー ド 








(手動 か ん な 盤 ) 最大 切削 幅 1 60(5 寸 3 分 )、 最 大 切削 深 さ 3、 単 相 1.430 ( 手 押 ・ 自 動か ん な 盤 ) 7 、 
ガイ ド 頒 痢 名 0 ご 45 100V | | ( 消 旨 電力 )| 6.899 |(so/6oHz) | 0 3D・ 5 
(自動 か ん な 盤 ) 最大 切削 幅 310(1 尺 3 分 ) (昇降 盤 ) 2.300 
最大 切削 深 さ ( 切 削 幅 105 以 下 の 時 )4(100V) ・5(200V) ( 手 押 ・ 自 動か ん な 盤 ) 
PU 100F 最大 切削 高 さ 150(5 寸 )・ 最 小 切 削 厚 さ 3 9.8A 5.700(50Hz) 
人 三 相 | 50Hz)| 。。 っ 7.000(60Hz) | 6(50Hz) | oo | 4+ 
最大 切込み 深 さ ( 単 相 ) 丸 の こ 丸 外 径 305(12?) の 時 0<94.5 200V | 8.8A ,200 ( 昇 隆 盤 ) 7(60Hz) AN 5 
( 三 相 ) 丸 の こ 妨 外 径 355(14?) の 時 0<119.5 (60Hz) 2.000(50Hz) 
( 三 相 ) 丸 の こ 妨 外 径 382(15?) の 時 14>133 2.400(60Hz) 

















陽二 角度 切り 定規 、 片 ロス パナ (41mm) (昇降 盤 用 2 個 )、 ボ ックス スパ ナ (10mm) 、 両 ロス パナ (10x13mm 1 個 ・19x24mm 1 個 )、 丸 高調 整定 規 (AB 各 1 個 )、 
際 生 貞 司 品 | つ ド ライ バ 、 サ ラ 小 ね じ ( 昇 降 盤 刃 口 板 用 2 個 ) 、 サ ラ 小 ね じ ( 昇 降 盤 補助 ガイ ド 用 2 個 ・ ナ ッ ト 、 ワ ッ シ ャ 付 ) 、 ち ょ う ボ ルト (2 個 ) 、4 極 ブラ グ ( 三 相 200V の み ) 、 工 具 箱 























消費 電力 送 材 速度 質量 コー ド 
形 名 能 力 mm as W (m/ 分 ) kg m 
最大 切削 寸法 幅 180x 高 さ 60x 長 さ 2.730 ( 送 材 用 ) 整流 子 モ ー タ ー・ 単 相 100V 85(50/60H2Z) 
最大 切削 幅 180(0*)~90(60* ) (6 寸 こ 3 寸 ) 1A 昇降 速度 
PF 60F2 | 最大 切削 高 さ 185 最小 切削 厚 さ 3 (昇降 用 ) 小 形 ギ ヤ モ ー タ ー・20W(4P) 1.050 (mm/ 秒 ) 42 | 3 心 ・5 
刃物 斜 行 角度 0' て 60" (可変 ) 1.1A(50HzZ) 11(50Hz) 
(自動 装置 ) ヘッ ド 自 動 昇降 、 自 動 板 厚 検出 装置 1.3A(60HzZ) 13(60Hz) 








198 票 準 付属 品 | 研磨 刃 : 予備 刃 ( 表 刃 ) 、 替 刃 式 : 予備 刃 ( 替 刃 2 枚 ) 、 ボ ックス スパ ナ (13mm) 、 レ バー ハン ドル 、 補 助 テ ー ブ ル (2 組 ) 
注 ) 電 子 制 御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 倫 接触 予防 装置 は 労働 安全 衛生 法 に 基づく 構造 規格 の 型式 検定 合格 品 で す 。 


























) 1 カー ボン ブラ シン No. 





カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 
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自動 研 






















































































































































































研磨 能力 | 400mm 研磨 能力 | 464mm タン ク 容 量 | 12L 
工場 在庫 製品 ) 
GK 150F“ 
工場 在庫 製品 工場 在庫 製品 ) 
GK 130F* 0 UP 20* 
\288,000 * 在庫 健作 品 * 在 庫 倍 少 品 | \116,900 * 在庫 健 作品 
別売 部 品 研 應 機 ・ 刃 物 研磨 般 
寸法 mm 適用 機種 
形状 用 途 種 類 色 - コー ド N0o. 価 格 
外 径 x 幅 x 内径 現行 機種 旧 形 機種 
で トイ シン (平形 ) WA・54・|・V 青 302264 UA-80A 
150x13x12.7 2.200 GK 130F 全 和 B6 
WA・60・H・V 樽 304003 
WA・60・I・V 青 | 205x13x15.88 | 975590 2.300 
待 研削 GK 150F UA-150 
吉 WA・60・H・V 樽 | 205x13x15.88 | 997940 3.000 
UR-500/A 
ーー UA-450A 
WA・60・|・B こと げ 茶 | 255x 19x25.4 968314 9.000 二 Se TO 
GK 170FA 
@ ト イシ (カッ プ 形 ) WA・1.500・L・B 100x53x127 | 952156 | 5200 
GK 130F 2 
GC・3.000・N・B 7.000 - 
GC・3.000・N・ 7.000 GK 150F UA-150 
仕上 研削 用 
6RISI00OEN 10.700 GK 170F 
還 GK 170FA 
UR-500/A 
GC・4.000・N・ 17,.300 UA-450A 
オイ ルス トン (#320) 丸 先 の カエ リ 取 り 用 975633 680 凍ら 
ブリ ックス トン トイ シ の 目 づま り 防 止 用 (ドレ ッ シ ン グ ) 965094 660 UR-500 
GK 130F OK 
ー 300mL ポ リ 向 ・ 水 溶性 951347 1.300 NUM UA-150 
研削 液 GK 170F 
1 の 告 入 ・ 水 溶性 313854 5.200 GK 170FA 
アイ シー ルド (GK130F・UA-150・GK 150F の 荒 研削 トイ シ 側 に 取付 ける ) コ ー ド No.9316-9103 \4,300 
( 注 ) ト イシ (カッ プ 形 ) GK 150F 用 (312647) と GK 170FA 用 (312646) は カッ プ 底 部 の 寸法 が 異な る た め 、 共 用 で きま せん 。 
遇 の 能 力 mm トイ シ 寸 法 mm 電源 電流 A 消費 電力 W 時 | コー ド 
0 V 50/60H 50/60H k 
国語 時 幅 厚 さ 外 径 厚 さ 穴 径 作法 生還 人 本 和 
が 中 200 | Sa75 | Se9s ( 荒 ) 平 形 150 13 
2 | (1 尺 8 寸 ) WA・54・I・V 
GK 130F | た 12.7 | 単 相 100| 6.6/4.9 430 55。 |8 必 っ 25 
人 刃先 角度 28~50 ( 仕 カ ッ プ 形 | oo 8 
( 超 仕上 の 裏 丸 の 仕上 角度 は 64?) IWA・1500・L・B 由 - 
標準 付属 品 | 平形 トイ シ ( コ ー ド No.302264) 、 カ ッ プ 形 ト イシ (コー ド No.952156 ) 、 ゲ ー ジ (2 個 )、 ボッ クス スパ ナ (17mm) 、 ブ リッ クス トン (ドレ ッ サ )、 水 受 、 タ ンク 組 、 
四 グリ ッ プ 、 グ リッ プシ ャ フト 、 ナ イロ ンク リッ プ (2 個 )、 荒 用 注水 口 、 仕 上 用 注水 口 、M 5 x 1 0 や ナベ べ ね じ (2 個 )、M4x20 や お ナベ ね じ 、M4 x8 ゆ ナベ ね じ og 
上 能 力 mm トイ シ 寸 法 mm 電源 電流 電力 ae 区 暫時 タタ 質量 | コー ド 
レ / 小 に 計 詳 容 
N 回 時 関 還 語 外 径 | 厚 さ | 穴 径 | * | (50/6oHz) |(5o/6oHz) 20 の Mo mm | L CGI 
464 呈 2 
か 13~>75| 3>11 | 荒 研削 用 | 205| 13 削 用 | 4.4 上 
2 | (1 尺 5 寸 ) 単 相 ll (高速 ) | (手動 時 ) | (自動 時 ) 、 
GK 150F | 15.88 430 98 |3 心 ・2 
な 25 50 100 535 |310<510 
刃 丸 先 角度 5 て 50 仕上 研削 用 | 100 | 53 送り 用 | 1.15 3.5 
( 超 仕上 の 裏 妨 の 仕上 角度 は 64") (低速 ) 
禁 準 付属 品 | 了 〒 形 トイ シ ( コ ー ド No.997940)、 カッ プ 形 ト イシ (コー ド No.312647) 、 ゲー ジ (2 個 )、 ボッ クス スバ パナ (17mm) 、 油 さ し 、 ブリ ックス トン (ドレ ッ サ )、 オイ ルス トン 、 
"| 補助 プレ ー ト 、 工 具 箱 、 ゴ ム 板 、 六 角 棒 スパ ナ (5mm)、 両 ロス パナ (13x 17mm) 
最大 吐出 量 (L[ 2 }/ 分 ) 最高 揚程 m タン ク 容 量 L{ 9] ホー ス 内 径 2 2 上 5 
UP 20 2.4/2.7 (50/60Hz) | 2.2/2.5(50/60Hz) の 13 単 相 100 | 0.58/0.48 | 40/47 19.0( 脚 取外し 時 : 12.0) 
標準 付属 晶 | コッ ク 組 、 ナ イロ ンク リッ プ 、 チ ュー ブ 、 ホ ー ス バン ド 、 フ ィ ル タ 、 脚 一 式 、 切 削 油 (300cc) 、 ア ー ス 線 (2.5m) 、 ホ ー ス (0.55m) 


注 ) 電 子 制御 マー ク 品 を エン ジン 発電 機 で ご 使用 の 際 は イン バー タ 式 エン ジン 発電 機 を ご 使用 くだ さい 。 そ れ 以 外 の 発電 機 で は 電子 回 路 が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 


電子 制 1 7E3 ブ レ ー キ 人 氏 見 二 段 変 厚 刃 画 刃 2 オー トリ ター> 剖 生 
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テ と 77 友 び 7 
た 42 バン ド ソ ー (木材 の ひき 割り 、 切 断 ) 


@ バネ 荷重 調節 機構 付 e 最大 加工 能 最大 ひき 割高 44 
こ 2 モー トル 長き : 12 す (365mm) 
二 高 さ : 1 尺 5 寸 (450mm) 

























@ 6 寸 材 に 1 寸 の ほぞ 加工 可能 2 
幅 : 936mm 
幅 : 1.310mm 奥行 : 740mm 
奥行 : 1.280mm (吐出 口径 ゅ 100) 
1.130 
グ / 1.533 
1.800 ( 木 台 付 ) 
| (工場 在庫 製品 〉 
340 | CB75F 編 
| (1P) \627,000 








単 相 品 





〈 工 場 在庫 製品 〉 〈 工 場 在 庫 製品 〉 


CT80FA CT 120F 























(3P) \646,000 
の 三 相 品 ] 
\S528,000 (3P) 
チッ プ ソ ー 付 チッ プ ソ ー 付 ・ 三 相 品 0 
9 5 _。 | 消費 電力 回 転 数 (回 / 分 ) 質量 l 一 ド 
MM 人 W | た て びき 用 | よ と びき 用 | kg | m 
加工 材 寸法 | 幅 215x 高 さ 245(7 寸 1 分 X8 寸 1 分 ) 
ほぞ 寸法 | 咽 5 こ 130X 長 さ 245X 高 さ 245(4 寸 3 分 X8 寸 1 分 X8 寸 1 分 ) 当 相 100V 
CT 80FA ” |( 但 し 1 回 で 加工 で きる ほぞ 長 さ は 96) 1f5oA | 1!430 | 1.650 | 2.200 63 | 3 心 ・5 
チッ プ ソ ー | た て びき 用 | 外 径 255x 厚 さ 2.1 x 穴 径 13( 丸 数 40) 
寸法 よこ びき 用 | 外 径 185X 厚 さ 2.0X 穴 径 19( 刃 数 40) 

















た て びき 用 チッ プ ソ ー( 本 体 装着 ・2 枚 ) 、 よ こび き 用 チッ プ ソ ー( 本 体 装着 ・2 枚 )、 両 ロス パナ (13x 17mm)、 L 形 レン チ 、 ス パナ ハン ドル 、 補 助 ロ ー ラ (1 組 ) 、 


休 病 国司 四 | ハン ドル レバ ー、 ラ イナ ー・4 枚 ( 厚 さ 0.2mm よ こび き の と 力 の こみ 厚 調整 用 ) 






































2 _。 | 消費 電力 回 転 数 (回 / 分 ) 質量 | コー ド 
MA 財 W | た て びき 用 | よこ と びき 用 | kg | m 
加工 材 法 | 幅 215x 高 さ 450(7 寸 1 分 x 1 尺 5 寸 ) 
ほぞ 法則 0 て 120X 長 さ 365x 高 さ 450(4 寸 x 1 尺 2 す 1 尺 5 寸 ) 三 相 200V 
CT 120F 室 | (但し 1 回 で 加工 で きる ほぞ 長 さ は 122) 98A(soHz) | 22 |1.00050Hz) | 1.500(50Hz) | ao | 4 ふ .5 
5 (出力 ・kW) | 1.200(60Hz) | 1.800(60Hz) 
チッ プ ソ ー | た て びき 用 | 外 径 345x 厚 さ 2.8X 穴 径 25.4( 刃 数 40) 8.8A(60HzZz) 
寸法 | よこ びき 用 | 外 径 216x 厚 さ 2.0 x 穴 径 25.4( 刃 数 40) 








準 付属 上 た て びき 用 チッ プ ソ ー( 本 体 装着 ・2 枚 ) 、 よ こび き 用 チッ プ ソ ー( 本 体 装着 ・2 枚 ) 、 両 ロス パナ (13x 17mm) 、L 形 レン チ 、 棒 スパ ナ 、 ス パナ ハン ドル 、 
Mi 中 補助 ロー ラ (1 組 ) 、 キ ャ スタ ー ス トッ パ 、4 極 プラ グ ( 三 相 200V の み ) 











形 名 能力 mm モー ター 出力 W 回 転 数 (回 / 分 ) 質量 kg | コー ド m 
(の こ 車 径 ・410) 単 相 100V15A 半生 900 140 | 3 心 ・5 





CB75F | 最大 ひき 割り 高 さ 315(1 尺 5 分 ) テ ー ブ ル 傾斜 角 0 こ 45" 


帯 の こ 刃 寸法 : 幅 75 x 長 さ 2.824 x 厚 さ 0.65( 全 刃 チ ッ プ 刃 ) | 三 相 200V7.2A(50Hz) 6.6A(60Hz) | 1.500 0 例 0 | 人 ち 


の 標準 付属 品 帯 の ご 刃 ( 本 体 装着 ) 、 ガ イド (本 体 装着 ) 、 両 ロス パナ (10x 13・17x 19mm 各 1 個 ) 、 ボ ックス スパ ナ (13mm) 、 六 角 棒 ス パナ (8mm)、 
帳 MM "| 4 極 プ ラグ ( 三 相 品 の み ) 


ww 


























































































































@ 木工 機械 の 作業 が ~ 50s87 
UW 30 \1 31 000 (スト ッ パ ー 無 ) 
\64,600 民 場 在庫 製品 ) (回 転 式 ) 場 在庫 製品 ) 
形 釧 UW 30 UW 30SB 形 名 Y-65 Y-100 
| 長 さ 1.200 志 
え 幅 50~87 
機体 寸法 mm 380 SI 
高 さ 400<1.000 470~>1.000 タイ ヤ 外 径 の 63mm の 100mm 
ロー ラ 寸 法 mm 外 径 の 38x 幅 300mm 最大 荷重 kg | 200(1 組 ノ 4 個 ) | 400(1 組 ノ 4 個 ) 
ロー ラ 本 数 5 本 キャ スタ ー スト ッ パ ー 付 2 個 | スト ッ パ ー 付 2 個 
ロー ラビ ピッ チ mm 260 85 本 974672 974692 
質量 kg 27 53 EN 
積載 高 さ 400 て 600mm 20kg 50kg(470~ こ 599mm) 価格 13.600 20.600 
可能 高 さ 600 こ 800mm 60kg 100kg(600<799mm) 
重量 | 副 s800>1.000mm 100kg 150kg @ キ ャ スター(A) スト ッ パ バー 付 
コー ド No. 974673 974693 
別売 部 章 |(I 旧 形 ) 継 手 ・ 仕 口 加工 機 M 25F, M 25FA 価 欄 4000 6.100 
品 名 コー ド No. 価 格 二 還 
(2 入 ) 312061 @ キ ャ スタ ー(B) スト ッ バ パー 無 
アリ ビッ ト ( 替 刃 ) 7,000 
1 寸 (2 入り っ 13252 コー ド No. 974674 974694 
平 ビ ピット ( 替 刃 ) (2 入 ) 312062 8.700 
カマ ビッ ト ( 替 刃 ) (2 入 ) 312063 7.200 価格 3.000 4.400 











/ 木工 用 集 じ ん 機 は P.119・120 を ご 覧 くだ さい 。 
200 =。os 





21 5 ー ボ ン ブ ラ ン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





7/ 人 ソバ / 





別売 部 曲 | 木工 機械 用 ・ バ ンド ソー 用 





























































































































































































































昌 木工 機械 用 か ん な 妨 一 覧 表 ( 手 押 ・ 自 動か ん な 刃 は 1 組 2 枚 入 、 表 刃 ・ 裏 刃 は 1 枚 入 で す 。) 
刃 幅 (mm) 厚 さ (mm) | コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 刃 幅 (mm) 左 (W | コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
国人 - 250( 手 押 ) (A-1300B. F-1300B. 
136( 手 押 ) |。<、。。|0096-3320| 2200| (F-400.P 40F) ウ 枚 入 。。 922269 9200 に SB0DR に oO 
ea 2 2 っ gao P 100RA8.(P 50R, P 100RA/ | 自 | |400( 動 (2 直人) | “| 972465 |,。。。。1(A-1300B, F-1300B) 
25 こ 33 091 RA2. P 100LA. P 100LA2) 上 | 457 (自動 (2 枚 972363 | "|(A-1500. A-1500A, F-1500) 
P 100RA3.(P 100LA2) ん | | 160( 手 押 (3 枚 人 ) 994962 | 7.000 
14 20 |0031-2679| 1.400| 益 を 使用 する 時 は 替 刃 取付 セッ ト | 毅 | イ 3.2 層 2 
コー ド No315872 \1.400 が 必要 で す | = ン 322( 邊 動 )(3 枚 入 ) 994960 |11.800 
( 手 押 )PU 100F 上 刃 | 310( 手 押 ) (3 枚 入 ) 313320 |24.200 | P 150FB, (PU 150FB) 
| 企 | 250 つ 提 (3 枚 人 ) | 4.8 | 978512 |21.500| (P 150F/FA, PU 150F/FA) 
(自動 ) F-400/504B/505B. | 機 464 (自動 )(3 枚 入 ) 978510 |38.600 | P 150FB, (PU 150FB) 
P 40FP 50F.P 50FA 500( 自 動 (3 枚 人) | 5 | 306466 |64700|(P 170P) 
( 手 押 ) F-504/504A/504B. 510( 自 動 (3 枚 和 人) | 3.2 | 308798 |55.900|(P 170R) 
F-505/505A/505B, || | 130( 継 か ん な ) 
( 動 手 押 ) | 4 | 879208 | 4600 FSO0BA 000. ーー 日 ie 26 | 310910 | 6800| 5 sona) 
1 ) ん な 
P 100FA/FB/FC/FD, | | 二 1 ーー 
F-1000/1000A/1001.| が | 倒 丸 (2 枚 入 ) 311496 |10.200 
上 A-800/801/800A。 ん PP (P 130R) 
P 100RF/RF2/RG/RH | | な な 
和 | 半 妨 (2 枚 入 311497 |21.300 
4 | 972768 | 8700|(F-800B P 100HK 300096 | 8500|PF6OF2_(PF 60F, PF 6OFA) 
盤 250 ' P 80F (自動 )、P 100RM( 手 押 )) MNO の 60 2 
[ ' 300097 | 7600 時 は ブレ ー ド ホル タ # 
テ | (自動 ・ 手 押 ) 使用 する 時 は ブレ ー ド ホル ダ 組 
訪 6.4 966017 |13.100 | (A-800A, F-800A) コー ド No.308768 \19.900 が 
能 | 948047 |15.100 | (A-800, A-801) 308767 | 6.800| 必要 で す ) ' 
半 双 衣 ) | 20 | 315156 | 7800|P 100RL(SC). P 100RM(SC)) 29646 り 11 は 2OO PF 90F, (PF 90FAFA700FAY700) 
Pe 974401 | 11.800| (PF 90F, PF 90FA で 替 を 全 用 する 時 
に 996567 |iosoo| ブレー ド ホ ル 人 コ ー ド No996568 
(2 枚 入 ) \22 200 が 必要 で す ) 
P 100RA3. P 100RL 
6 MSIMS 上 6 FAR-800Z3 
「P 100FA/FB/FC/FD. 還 SDDA. 5 
317( 自 動 ) 4 | 9g72011 |12700| | F-1000/AF-1001.A-1000. 2 ee |FA801. FA-900 | 
P 100R/RA/L. っ ge | 表 刃 8 | 976121 |19.900 0 FA-900, 人 
P 100RF/RF2/RG/RH. 裏 刃 968721 |16.900 | FAR-900A, PF 110F 
P 100R2/RA2/LA/LA2. っ eo | 表 玉 305273 |23000] 5 」oop 
| P 100RK/P 100RM 裏 刃 305274 |18.200 
還 $ な 内 1 つ " 宮 
有 P 100R。P 100RAp 100Ao) 動か ん な 盤 ・ 万 能 木 工 後 用 刃 高調 整定 規 
替 刃 を 使用 する 時 は 替 刃 取付 セッ ト 品名 コー ド No。 | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
(2 枚 入 ) 2.0 315315 6.300 コー ド N0o.317836 \7,200 が ー P rs 100RA3 
必要 で す ーー P 100RL.P 150FB.(P 100RM 
320( 自 動 ) 替 刃 セッ チン グ ゲ ー ジ (A)| 973852 | 1.400 5 150LA2 P 100RF2.P 100FF2. 
の 20 | 315155 |10.200|P 100RL(SC). (P 100RM(SC)) FEO 
254( 手 押 ) 975011 |17.700 刃 高調 整定 規 (A) 972567 660 
356( 自 動 ) | ど | 975o10 |I2o0400 “501. F1501) 刃 高調 整定 規 (B) 972568 sg70 ソリ 100F 
昌 木工 機械 用 丸 の ご 刃 一 覧 表 
本 5 W 外 径 | 穴 径 
種類 N 了 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 種類 | で や | mm | 刃 数 | コー ド No. | 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
た 0023-0021 CT 80FA. T-400AB. T-800A T-1000/AUB 
て 2 枚 ) 177700 TL400AB/CT800ACT8FCT 8FA CT80P) 203 40 1#0093-9802」11.600 CT 12F. CT8F | 1 - 三 
き 0023-0023 CT 120F. ーー 
用 (2 枚 ) PO00 | 人 T.1000/A/B. CT 12FCT 130F. CT 130FA) 255 *0093-9803 | 13.000 |(GA-200, GA-200A) ( 背 割 り 用 ) 
チ 0023-0020| 」」 4o|CT 80FA. ーー 
ジ (2 枚 ) "|(T-400C, CT 8FA. CT 8OF) | 価 音 305 |。。 。 単 相 用 | 
| な (2 枚 ) |CT 12F CT8F 355 三 相 用 
き 0023-0025 1 
用 2 枚 ) 17300ICT 120F (A-1300/A/B. A-1500/A、 
5 405 *0093-9796 |24.200 |A-1501. PU 150F」 
の NN 22.000 | (CT 130F, CT 130FA) PU 150FA. PU 150FB) 






































昌 バン ド ソ ゾー 用 淀 の ご 嫁 一 覧 表 


チッ プ 間 隔 









































種類 mn 価 格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
947771 10.000 |(B-502. B-503) 
11.800 | (B-600) 
還 11.400 |(B-400. CB 65P) 
チ ナップ 13.100 |CB 75F. (CB 75FA。 B-600A) 
965810 (B-750. B-750A) 
974100 (B-1000. B-1000S. CB 100F. CB 100FA) 
939970 (B-400. CB 65F) 
0 939971 CB 75F. (B-600A。 CB 75FA) 
全 妨 チップ 939972 (B-750. B-750A) 
(B-1000. B-1000S. CB 100F, CB 100FA) 
976907 
976908 (CB 65F) 
976909 
本 お 976910 (B-400) 














967992 











967991 
967990 





4400 


め 旧 訴 5 還 語 (6BB(5 選 人 A) 





967712 5.900 | (B-600A) 


1 


四 


] ゝ 


* 在庫 1 


ロ 


ロ 
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2.500im の 大 光量 ! 広く . 邊 くま で よく 見 える 


スポ ボット ワイ ドモ ー ド で 4 モー ド 切 替 で 


10m 先 で も し っ か り 照 ら る せる 。 用 途 に 応じ て 明る さ チェ ンジ 


連続 点灯 時 間 * 「[ 番 電池 (BSL 1860) 使 用 時 ] 
三脚 スポ ッ ト + ワ イド モー ド スポ ッ ト モ ー ド ワイ ドモ ー ド ワイ ド (ECO) モ ー ド 


450~1.300 、 
に =BP WS/9 


コー ド No.0032-6674 
\7,.400 


ビー ' ーーー rg 560~1.600 ee 
10m 先 で も は っ きり ( 脚 ね じ WS/) 防じん ・ 防 まつ | ら 撮 の 
スポ ッ ト + ワ イド モー ド 時 、 エレ ベー ター 式 三 肝 ( 史 売 ) 装着 生 Oig (EC 国際 規格 ) 


※ 1] 連続 点灯 時 間 は 満 充 電 の 蓄電 池 を 使用 し 、 消灯 する まで の 時 間 で す 。 連続 点 灯 時 間 は 、 蓄 電池 の 使用 頻度 、 容 時 の ば ら つ き 、 周 囲 温度 等 で 差 が 生じ ます 。 連続 点灯 時 間 は 参考 値 で す 。 
※ ど 本 製品 は 、 ほ こり や 水 に よる 影響 を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が 、 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
\00.000 : 下線 の 付い た 価格 は 、2020 年 10 月 以降 の 改訂 価格 で す 。 
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カー ボン ブラ シン No. 


カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 





EEZISTT 





ノー スラ イド 式 電 池 の み 
と 
MULTIOLT 中 店 


@ 大 光量 2.500 ル ー メ ン ( ス ポッ トワ イド モー ド 時 ) 


e 建築 現場 の 暗がり 作業 や 設備 工事 に 最適 
@ 防じん ・ 防 まつ IP54(IEC 国 際 規 格 )* 


UB 18DA 
(NN)\15,000 
の み 


区 電池 ・ 充 電器 別売 
10.8v スラ イド 式 電 池 の み 





※ 別 売 の エレ ベー ター 式 三脚 は P.206<207 を ご 参照 くだ さい 。 


2w&y 


@ シー ン に 合わ せ て 選べ る 照射 モー ド 


@ 上 射 角度 を 自由 に 調整 可能 
@ 明る さ 強 中 弱 の 9 段 切替 


(メデ クラ トド ト 時 ) 


別売 部 品 
画 スト ラッ プ フ ッ ク 

UB 12DA 
本 体 | \6,100 











\530 

画 バン ド 
コー ド No.336558 
\80 


コー ド No.336520 
蓄電 池 ・ 充 電器 別売 


@ 連続 点灯 時 間 約 24 時 間 






トー チラ イト 
マ 。 
に ツジ 







表 と N 
ここ と 


WM を 





電器 別売 


飼 補 > 


7/ 信 び 人 7 


アノン 
MULTI VOLT 


@ ヘッ ド 部 10 段 階 角度 調整 (0 こ 90") 可 能 


| 1 記 


蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 


ノン テー スラ イド 式 電 池 の み 
どら 
MULTI ソ OLT 半 


<@ ぼ > 
@ シー ン に 合わ せ て 選べ る 照射 モー ド の リッ 


@ 申 射 角度 を 自由 に 調整 可能 
@ 明る さ 強 中 弱 の 9 段 切替 
(ソー クラ イト 時 ) 


トー チラ イト 


6,400 


電池 ・ 充 電器 別 売 


@ 連 : 








敬 電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 


ノン テー スラ イド 式 電 油 の み 
19] 還 ん eo】 ロ 上 科 記 


続 点灯 時 間 約 12 時 間 


@ |PX4 生活 防水 仕様 (JIS C0920 準 拠 ) 

( 注 ) ご 使用 の 際 は 、 当 社 コ ー ド レス 工具 用 蓄電 池 専用 USB ア ダ 
プ タ (BSL 18UA(SA)) が 必要 で す 。 また 、 別 売 部 品 の 10.8V 
電池 専用 USB ア ダ プ タ BCL-10UB も ご 使用 に な れ ま す 。 
市 販 の USB 電 源 は ご 使用 に な れ ま せん 。 


UB 18DKL 
(SA) \5,200 


コー ドレ ス USB ア ダブ タ BSL 18UA (SA) 付 


区 電池 ・ 充 電 避 別 売 





@ 広範 団 を 明る く 螺 ら す 
白色 LED(0.5Wx36 灯 ) 採用 


@ 明る さ 「 強 / 弱 モー ド 」2 段 切替 


UB 18DGL 


(S) \9,800 
AC ア ダブ タ 付 


区 電池 ・ 充 電器 別売 





コー ドレ ス は 4 と ん 人 6 DE) 








蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 


ノン デー スラ イド 式 電 池 の み 
どら 
MULTIOLT 半 


飼 補 > 


@ 弱 モ ー ド 連続 点灯 時 間 約 1 1.5 時 間 * 





敬 電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 










































@ 白色 LED 採 用 @ 白色 LED 採 用 で 明る さ 15%UP3 
@ 突然 の 電池 切れ を 防ぐ @ 電池 残 量 が 少な く な る と 
本 体 |\4.200 本 体 |)\5,200 
韻 電 池 ・ 充 電器 別売 著 電 池 は 付属 し て | | の み | "た 芝 列 売 著 電 池 は 付属 し て 
お り ま せん 。 お り ま せん 。 
形 名 ルー メン (光束 ) 、 ル クス ( 芯 度 ) : 1m 前 方 (UB 18DDL は 40cm 前 方 ) 使用 灯 質量 kg 外形 寸法 mm( 警 電池 除く ) 村 準 付属 品 
スポ ッ ト + ワ リイド | スポ ッ ト ワイ ド ワイ ド (ECO) | 白色 LED コ 
UB 18DA 50 ルー メー]1100 ル - メ ン |1.300 ル ー メ ン | 400 ル ー メ ン | (18Wx 1 個 、3W x8 個 ) | 5( 和 芝 電池 際 く ) 」 全 長 280X 全 高 204X 全 幅 209 ー 
UB 18DKL(SA) | 強 :120 ル ー メ 弱 :20 ル ー メ ン | 白色 LED(3W) 0.06 横 77x 縦 49x 高 さ 35 BSL 18UA(SA) 
UB 12DA | ワー クラ イト | 230 ル ー メ ン | 120 ル ー メ ン | 60 ル ー メ ン PLED(6W:05MX12 人 | o( 夫 <) 志 さ 95X 幅 66X 長 さ 205 ー 
トー チラ イト 6.000 ル クス 、85 ル ー メ ン 白色 LED(3W) 01172 
UB 18DJL クラ し NN 2 日 色 LED(6W : 0.5Wx12 個 ) 0.3( 敬 電池 除く ) 高 さ 108X 幅 78X 長 さ 205 2 ッッ ラ クック 
トー チラ イト 6.000 ル クス 、85 ル ー メ ン 白色 LED(3W) 202 | ( 
UB 18DGL(S) | 強 : 250 ル クス 弱 : 140 ル クス 白色 LED(18W : 0.5W x36 偶 |0.74( 警 電池 除く ) | 高 さ 252x 幅 256x 奥 行 198 |IAC ア ダ プ タ 
UB 18DEL | 2.450 ル クス 白色 LED(2.1W) 0.35( 偽 電池 除く ) | 高 さ 274X 幅 85 シド ラク (4 リリ ) 
日 色 LED(3.6W : 03WX12 作 ) SE 計 。 P 
UB 18DDL | 380 ル クス 〈40cm) 白色 LED(0.05W) 0.5( 蓄 電池 除く ) | 高 さ 305x 幅 95X 奥 行 96 






UB 18DA 









約 6 


KN NN 








ウ 因 0 引 00) al 


約 22 






































14.4V 18V 
形 名 BSL1415 | BSL1420 | BSL1425 | BSL1430 | BSL1440 | BSL1450 | BSL1460 | BSL1825 | BSL1830 | BSL1840 | BSL1850 | BSL1860 
UB 18DKL 約 5/9/12 叶 | 約 7/12/17 計 | 約 9/15/21 | 約 10/18/25% 約 14/24/34%| 約 18/30/43 計 | 約 21/36/50*%| 約 10/17/24 史 | 約 13/20/28 玖 約 17/27/38%| 約 21/34/48 史 | 約 25/40/56%9 
クラ NN 且 8055MI0 ー ー ー 約 8/15/27*9 ー ー ー ー ー ー ー 
ID ドニ チラ イド | 約 457 寺 計 記 約 13 約 ー 一 一 一 三 ー 王 
UB 18DJL ワー クラ イト | 約 4.5/8/15 | 約 6/11/20 | 約 8/14/25 | 約 9/17/30 | 約 12/23/39 | 約 15/28/49| 約 18/33/58.5| 約 8/15/26 | 約 10/18/31| 約 13/24/41 | 約 16/30/51 | 約 19/36/61 
トー チラ イト | 約 11 約 15 約 18 約 22 約 30 約 37 約 45 約 22 約 26 約 35 約 43 約 52 
UB 18DGL 約 1.5/3.0 | 約 2.0/4.0 | 約 2.2/4.5 | 約 2.5/5.5 | 約 3.5/7.5 | 約 4.0790 | 約 5.0/11.0 | 約 3.077.0 | 約 3.5/8.5 | 約 5.0/11.5 | 約 6.0/14.0 | 約 7.0/17.0 
UB 18DEL ー ー 約 10 約 12.5 約 16.5 約 20 ー 約 15 約 18 約 24 約 30 ー 
UB 18DDL ー ー 約 6[125] | 約 7[150] | 約 9I200] | 約 11I250] 計 約 7.5[125] | 約 9[150] | 約 12[200] | 約 15[250] ー 

















※1 本 製品 は 、 ほ こり や 水 (UB 18DKL は 水 ) に よる 影響 





を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が 故 障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※2 BSL 1840 (18V・4.0Ah) 使 用 で 満 充 電 時 の 場合 。 連 続 点灯 時 間 


は 電池 の 種類 や 使用 状態 に より 異な り ま す 。 ※3 (I 旧 形 )UB 18DSL と の 比較 。 ※4 コー ドレ ス USB ア ダ プ タ (BSL 18UA/(SA)) 使 用 時 。※5 BSL 1215 (10.8V・1.5Ah) 使 用 時 。 ※6 BSL 1240M (10.8V・4.0Ah) 使 用 時 。 


人 る 
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7/ 信 び 人 バ / 





コー ドレ スレ 2 を 上下 (の に 罰 3 コー ドレ スン レーM 用 ( 生 入 1 TE 
人 を.| 1ev |14.4v に 2 町 攻 EEFPm つ 9Bletooth 
@ 街 撃 に 強い プロ テク ショ ン フ レー ム 構 造 本 Bluetooth @ ステ レオ スピ ー カ が 奏で る 迫力 の 重 低音 と 伸び の ある 高音 域 
@ 援 御 ゴ ム 十 特殊 樹脂 フレ ー ム @Bluetooth" 機能 搭載 @ 低音 ・ 高 音 用 イコ ライ ザ 付 で 、 好 み の 音 質 へ 調整 可能 
@ スマ ー ト フォ ン や 携帯 音楽 プレ ー ヤ ー の 音楽 再生 “2、 充 電光 対応 @ Bluetooth" 接 続 で スマ ー ト フォ ン 音 源 を 手軽 に 再生 
@ |PX4 生活 防水 仕様 (JIS C0920 準 拠 ) @ AUX 入 力 端子 付 で Bluetooth" 非 搭載 機器 も 再生 可能 
@ 当社 コー ドレ ス 工 具 用 蓄電 池 ( ス ライ ド 式 電池 の み )、 @ |P54 安心 の 防じん ・ 防 滴 仕様 


@ 当社 コー ドレ ス 工 具 用 蓄電 池 
(スラ イド 式 電池 の み ) 、 
家庭 用 電源 (AC100V) が 使用 可能 


家庭 用 電源 (AC100V) が 使用 可能 。 
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2016 年 
iF デ ザイ ン 賞 


UR 18DSDL の US 18DA 


本 体 (NN) \26, 800 し 半 本 体 | (NN) \22,700 
の の 1902 の み 


ic AC ア ダ プ タ 付 
蓄電 池 ・ 2 別売 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 蓄電 池 ・ 充 電器 別売 蓄電池 は 付属 し て お り ま せん 。 
コー ドレ スレ ルン 』 ョ に と ェ ョ ジコ 


人 較 人 E2 UR 18DSML" 


スラ イド 0 み テツ タル テレ ヒ / ワイ ド FM NN) \4 
し 対応 。 全体 腕 2 












































6 電池 ・ 充 電器 別 売 
MM Bluetooth 1 充電 当たり の 連合 用 時 間 *5( 目 有 )BSL 18300 : 約 5 時 間 件 TV 受信 、 音量 10、EG 二 (Bass5/Treble5)、 パ バッ クラ イト * 在庫 僅少 品 
形 名 周波 数 帯域 アン テ ナ | スピ ー カ ー( 下 作 ) RAO | WX 伯 電源 質量 kg | 標準 付属 品 
AM(kHz) |522<1629|2 エ スイ 90mm(80) x2 個 AC100V:5x2 AD ア タブ タ 、 単 電池 X2 個 
UR 18DSDL 2 ー 14.4V : 6x2|14.4/18V ス ライ ド 式 リチウム 二 罰 電 ケ ー フ ブル ホル ターX2 
FM(MHz) 76 こ 108 可 倒 式 ラ バー 目力 端 降 mm 18V : 7x2 05 電池 ah 26A18 (蓄電 池 除く ) (Android 用 /Apple 社 
Z アン テ ナ AUX IN( の 3.5) ン 唱 池 、 Ilightning コ ネ ク タ タ 用 ) 
デジ タル テレ ビ (MHz) 家庭 用 電源 AC100V(50/60HZ) AC ア タブ タ 、 単 = 電池 2 人 
人 470<770 90mm(80) x2 個 バッ クア ッ プ 用 乾電池 DC3.0V 2 ) 
UR 18DSML (8 イン チ 、 画素 数 1024X600) ッ ド ァ x ク ( 単 三 乾電池 x 2 個 )*S 4.2 り UE 四部 ア シンプ 
入力 端子 mm ーー (次 電池 除く )| 単 M 乾 電池 X2 個 、 















































区 電池 容量 (別売 ) | 使用 時 間 *5 | 閣 電池 容量 (別売 ) | 使用 時 間 *5 区 電池 容量 (別売 ) | 使用 時 間 *5 | 著 電 池 容量 (別売 ) | 使用 時 間 *5 
1.5Ah 約 5.5 時 間 2.5Ah 約 9.5 時 間 4.0Ah 約 15 時 間 
20Ah 約 7.5 時 間 30Ah 約 1 時間 5.0Ah 約 19 時 間 2 所 
形 名 | 周 流 委 城 スピ ー カ 音 鞭 | EQ 設定 接続 2 電源 | | 質量 kg| 機 人 





14.4V/18V ス ライ トド 式 約 40 時 間 
リチウム イオ ン 電 池 (BSL 1860 使 用 時 ) 9 
マル チ ボ ル ト 鞭 電池 (音量 15、 EQ3、 USB | 電池 除く ) 
家庭 用 電源 : AC100V、 50/60HZ | 充電 な し の 場合 ) 


2.4GHZ 淀 | パッ シブ ラジ エー タ 93mmxX1 個 
US 18DA | (2400< ミツ ドレ ン ツ 78mmX2 個 
2.4835GHZ) | ツイ ー タ 31mmX2 個 


30 | BASS (低音 ): 6 段 紫 、|USB 充 電 端 了 (A タ イプ ): DC5V( 最 大 2.1A) 


段階 | TREBLE( 間 68 凌 |  AUXN 喘 子 935mm( 昔 1VWX2 


AC ア タプ ブタ 



































変調 方 式 対応 Bluetooth6 プ ロフ ァイル 
@| US 18DA 標準 規格 Ver.4.0 
Bluetooth OR TsbsbL | FHss 語 方 Bluetooth" | 標準 規格 Ver 2.1 EDR 準 負 | ^2DP(Advanoed Audio Distribution Profile) 





UR 18DSML 棲 準 規格 Ver 4.0 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile) Class 2、SCMS-T 


※1 : Bluetooth" 機 能 を 使用 する に は 、 再 生 する 機器 と の ベア リン グ が 必要 で す 。2 台 以上 を 同時 に 接続 する こと は で きま せん 。Bluetooth* と その 口 ゴマ ー ク は 、Bluetooth SIG.INC. の 商標 で す 。 

※2 : 別途 、 時 1 ブラ グ 接 続 ケ ー ブ ル ( の 3.5mm) が 必要 で す 。(Bluetooth* 機 能 を 使用 する 場合 は 不要 で す ) ※3 : 別途 、 市 販 品 USB 端 子 接続 用 充電 ケー ブル が 必要 で す 。 但 し 機器 の 種類 に よっ て は 、 充電 で き な い 場合 が あり ます 。 
※4 : 本 製品 は 、 水 に よる 影響 を 受け に くい よう に 設計 され て いま す が か が 故障 し な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※5 : 使用 時 間 は 参考 値 で す 。 連 続 使用 時 間 は 電池 の 種類 や 条件 に より 異な り ま す 。 

6 リツ クア リプ 地 電池 を 人 れ て お く こ と で 、 時 刻 や ラジ オ 局 の 周波 数 を 記憶 し て お く こ と が で きま す 。 

※7 : 本 製品 は 、 ほ こり や 水 に 対す る 影響 を 小さ くす る よう に 設計 され て お り ま す が 、 過 度 な ほこ り が ある と ころ 、 ま た は 雨 の 中 や 湿気 の 多い と ころ で 使用 し な いで くだ さい 。 































































ヒー ト ガ ン コー ドレ ス 9 に に: アル 4 生生 1 
@ 軽量 ・ コ ン バ パク ト スラ イド 式 守 池 の み 
温度 風雪 符 に | 18v 』14.4v 10.8v 
より さま ざま な 8 | | @ コ ー ド レス ヘッ ドラ イト 、 レ ー ザ ー 黒 出し 器 の 電源 や ポ 
シー ン で 活躍 USB 接 続 機器 の 充電 な ど に も 使用 可能 BCL-1 0UB 
( 注 ) USB 接 続 機器 の 充電 な ど に は 、 コー ド No.0037-5208 
別途 市 販 の USB ケ ー ブ ル が \4.200 
必要 で す 。 ー 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 
RH 600T N 3 
Y9.400 BSL 18UA(SA) 
ー コー ド No.0037-5209 
口 [ 」 \4,400 著 電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 
風量 送風 温度 電源 電流 | 消費 電力 | 質量 | コー ド BE: 
形 名 WP や 3 0 W 了 m 標準 付属 品 
9 ノズル ( 丸 ) 、 ノ ズル (平面 ) 、 ノ ズル (曲面 ) 、 ノ ズル (ガラ ス 保 護 ) 、 
形 名 出力 端子 層 量 外形 寸法 mm 
BSL 18UA(SA) | USB 端 子 (A タ イプ ) 2 個 、DC 12V 端 子 1 個 | USB DC 5V ( 計 2.0A)、 DC 12V (2.0A) 0.16( 鞭 電池 除く ) | 縦 75x 横 92x 高 さ 56 
BCL-10UB | USB 端 子 (A タ イプ ) 1 個 、DC 10.8V 端 子 1 個 | USB DC 5V (2.0A)、 DC 10.8V(2.0A) 0.13( 著 電池 除く ) | 縦 62x 横 93x 高 さ 90 








※ 使用 時 間 は 参考 値 (DC5V・0.5A 出 力 時 ) で す 。 蓄 電池 の 充電 時 間 、 使 用 状態 に より 異な り ま す 。 


チ ィ 大 びび 人 7 
冷温 コー ドレ ス 詩 寺 5 た た 


スラ イド 式 電池 の み 
MIULTI VOLT MIUDLTI VOLT 


@ 保冷 ・ 保 温 機 能 を パワ ー ア ッ プ @ 軽量 ・ コ ン パ クト な パー ソナ ル タ イ プ 

























































































@ 3 モー ド (HIGH/MID/LOW) で 細か く 温 度 設定 @ スイ ッ ツチ 1 つ で ( 冷 ) ( 温 ) 切 替え 可能 
@ 持ち 運び に 便利 な ショ ル ダ ー ベ ルト キャ スタ ー 付 @ 3 電源 対応 
@ 蓄電 池 2 個 装着 で 長 時 間 使用 可能 
@ 充電 機能 付 560 0 340 Be 
NN 
1 馬 。 思 U L 1 91 0DA X タ リック グリ ー ン メタ リッ クシ ル バ ー (SB) / (B) 
」 本 体 (SB) \13,700 
の み コー ドレ ス USB ア ダ プ タ BSL 18UA (SA) ・ 接 続 コ ー ド 付 蓄電 池 は 付属 し て 
445 敬 電 池 ・ 充 電器 別売 お り ま せん 。 
1 \9, 500 
UL 18DA ー ii 
(XM) \52,000 本 体 | (B) \9 
BSL G6A18X1 個 | の み 蓄電 池 ・ 1 1 接続 コー ド 別 売 
本 体 | (NM)\38,000 ーー ( 注 ) ご 使用 の 際 は 、 当 社 コ ー ド レス 工具 用 著 電 池 専用 USB ア ダ プ タ (14.4V/18V/ マ ル チ ボル ト 敬 電池 専 
の み | 善 電池 別売 用 : BSL 18UA(SA) 、10.8V 著 電池 専用 : BCL-10UB) が 必要 で す 。 
市 販 の USB 電 源 は ご 使用 に な れ ま せん 。 
の に Pe 保冷 性 能 保温 性 能 
1 の 人 人力 電 源 | 内 容 柄 | 方 玉 | 保 導 温度 (最低 温度 5 で ) 冷却 時 間 ※1*2 保温 温度 (最高 温度 55C) 加 温 時 間 ※1*2 
マル チ ボ ル ト 著 電池 
スペ ミ な 本 ョ N 
1 生生 温 に | 外気 温 に | 外気 温 に 外気 温 に | 外気 温 に | 外気 温 に 
ー 対し て | ※ 対し て | 約 4 時 間 | 約 3 時 間 | 約 40 分 | ※ 対し て | 約 3 時 間 | 約 2 時 間 | 約 40 分 
直流 12V 車 載 電 源 ー251 
の 5C 半 2 ロ (し 
(DC 12V) 
蓄電 池 使 用 時 の 連続 運転 時 間 ま 3※4 使用 温度 機体 寸法 mm 質量 準 付属 上 
HIGH MID LOW 範囲 ( 縦 X 横 X 高 さ ) 員 UM 
。 Okg AC ア ダ プ タ (AC100V・4.0A) 、 車載 用 DC コー ド 、 
2 持 SO 3 ( 革 電 池 を 除く | ショル ダー ベル ト 、 電 池 カ パー、 ハン ドル 
2 5 | 冷却 | ココ 。 | っ 、、 コ | 保冷 保温 | 使用 温度 | 機体 法 | = | ag 別売 部 時 
形 名 入力 電源 内 容積 | 保湿 度 | 但 度 | 信人 な | 質量 | 標準 付属 品 別売 部 品 UL 9 
家庭 用 交流 100V 電 源 接続 コー ド 
(AC 100V 50/60HzZ) 1 た 上 の - コー ド No.373133 \400 
gs 1 __ | 対し て | 対し て AC ア ダ プ タ り 
10.8V カ セッ ト 式 リチウム イオ ン 電 池 、 電子 | “2 > ふ | 約 4 時 間 |,- |188mmx | 0.8kg 車載 用 DC コー ド 
UL 1810DA 144/18V ス ライ ド 式 。 | (時 大 告 サイ ズ :| 没 知 | =12C | +30C Bs 1860 Cc、|110mmx | 付属 品 を | (AC100W、 生 二 生 BRNIBIS73132BD0 
リチウム イオ ン 電 池 、 外 径 66mmX | 二 | ( 周 較 温 度 | (最高 温度 | 合 是 較 | 40C |145mm | 除く ) | 理 向 用 スペ ー サ 、 
マル チ ボ ル ト 革 電池 xx5 高 さ 167mm) 15CU 上 で | 60C ま で 1 2 ボトム スペ ー サ < ま ら ボトム ベー ス 
直流 12V 車 載 電 源 (DC 12V)*6 NE HENRIN2 
































最大 風速 ( 強 ) ーー 最大 風速 ( 強 ) | 生生 0 


e 自動 首 振 り 機能 搭載 @ 小形 X 軽 量 0.9kg 
@ 風速 [ 強 / 弱 モー ド 2 段 切替 @ 風速 [ 強 / 弱 モー ド 2 段 切替 
@ 角度 調整 が 可能 @ 角度 調整 が 可能 


@ 100V 電 源 が 使用 可能 @ 100V 電 源 が 使用 可能 


























620 
の りら ど 
UF 18DSAL J | UF 18DSDL プ 
太 体 | (NN)\10,200 et _ 6 | 陸 個 (NN)\5,900 
の み | 人 C ア ダブ タ 付 作 こ の の み | ^C ア ダ プ タ 付 
蓄電 池 ・ 充 電器 別売 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 蓄電 池 ・ 充 電器 別売 蓄電 池 は 付属 し て お り ま せん 。 
使用 電圧 風速 m/min 5 AC ア ダ プ タ 量 | 羽根 数 X 羽 根 径 | ,。、 ロ 
形 名 vV (m/ 分 ) 風速 切替 スイ ジェ タイ マー セッ ト 時 間 | 。 。 。 入力 | 四 力 | 人 枚 X 0 標準 付属 品 
強 モ ー ド : 190 2 段階 了 3.0 5 
UF 18DSAL | 14.4・18 器 モ ー ド : 160 |( 強 モー ド / 開 モー ド ) | ! 時 間 /2 時 間 /4 時 間 | 100V、50/60Hz 共 用 | 12V、1.5A | 午 弟 除く )| 3 メ の 255 1AC ア ダ プ タ 
強 モ ー ド : 190 2 段階 還 昌 0.9 6 
UF 18DSDL | 14.4・18 器 モ ー ド : 120 |( 強 モー ド / 弱 モー ド ) 100V、50/60Hz 共 用 | 12V、1.0A | 講 滞 除く <)| 3 ぶ @140 |AC フ ラク 




















14.4V 18V 
形 名 BSLI1I41S | BSLI142O0IIBSL1425 BSE14S0 | BSL1440 | BSL1450 | BSL1460 | 伺 S 得 9325 和 中 BSEISSOMI BS 邊 840 BSIINSG5O0IIBSIIS60 
UF 18DSAL DO 約 1.5/2.5 | 約 1.8/3.0 | 約 2.5/4.0 | 約 3075.0 | 約 3.8/6.5 | 約 4.577.5 | 約 2.3/3.7 | 約 28/4.5 | 約 3.5/6.0 | 約 4.5/7.3 | 約 5278.5 
UF 18DSDL 約 3.7/9.0 | 約 4.5/11.0 | 約 5.8/14.0 | 約 7.3/18.5 | 約 8.5/220 約 10.0/25.0 
*1 詳細 【 1 ※1 内 容 物 や 使用 環境 な ど に より 異な り ま す 。 ※2 設定 し た 庫 内 温度 に 達する まで の 時 間 。 ※3 BSL 36A18 使 用 時 。 


※4 庫 内 が 十分 冷却 / 加 温 べ れ た 後 、 保 冷 / 保 温 し た 場合 [保冷 : 外気 温 40C 時 、 保 温 : 外気 温 20C 時 ] ※5 ご 使用 の 際 に は 、USB ア ダブ タ ( 別 売 部 品 ) 、 接 続 コ ー ド (別売 部 品 ) が 必要 で す 。 
※6 ご 使用 の 際 に は 、 車 載 用 DC コー ド ( 別 売 部 品 ) ボ トム ペー ス ( 別 売 部 品 ) が 必要 で す 。 詳 し く は 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


吉 己 
ー 重 絶縁 語 出 正二 略 ホ ティ ケー ス 付 205 
ホテ イィ 





























7/ 信 び ソバ / 


レー ザー 黒 出し 器 (回 転 微 調整 機構 付 ) (1 年 間 無償 修理 対応 ) 14.4V/18V リチウム イオ ン 電 池 (スラ イド 式 ) 対応 ! 








に ルー サー ポ リー ザー 発 
| | 
ライ ン 切 替 受光 吉 切 替 ライ ン 切 替 受光 回 切替 

[時 対応 6 半 
ュー 0 ーー 
ルル アル ん 人 アダ プ タ 対 応 


UG 25MBS" UG 25MS" 
















































































(J) \244,000 (J) \178,000 
受光 器 付 標準 付属 品 ・ 別 売 部 品 (P.206) 受光 器 付 標準 付属 品 ・ 別 売 部 品 (P.207 こ 208) 
吾 直 4 本 ・ 水 平 全 周 ・ 地 墨 点 ・ 鉛 直 ・ 大 往 ・ 通 り 選 吾 直 3 本 ・ 水 平 ・ 地 墨 点 ・ 鉛 直 ・ 大 往 ・ 通 り 選 
電池 寿命 (アル カリ 乾電池 ) 5 電池 寿命 (アル カリ 乾電池 ) 
全 ラ イン 打上 全 ラ イン 
約 3 時 間 ( 高 輝度 モー ド ) 通り ieg 垂直 約 8 時 間 ( 高 輝度 モー ド ) 
約 9 時 間 ( 受 光 器 モー ド ) ント 篤 - ポ ー ク ポイ ント ]| | 約 13 時 間 ( 受 光 器 モー ド ) 
約 65 時 間 ( 省 エネ モー ド ) 約 31 時 間 ( 省 エネ モー ド ) 
※* 在 庫 僅少 品 ~ 地 寺 点 ※* 在庫 僅少 品 
ンク 使用 距離 | レー ザー 光 | レー ザー | 。。 ニ 大 知 | 自動 補正 | 使用 時 間 **( 全 ライ ン 照射 = 量 | ョ 
珍 名 | (m) | 波長 (nm) | 出力 | 精度 | 線 間 | 直角 度 | 範囲 | 語 本 時 放 -N| 邊 福 - 回 伸司 
単 3 乾電池 (4 本 ) 
可視 半導体 レー ザー 本 
ライ ン : 635 | 10mWM ト AC ア タダ ブタ [別売 ] 使用 時 : 100V ニ 脚 2 
UG 25MBS . (クラ ス 2 約 3 時 間 | 約 9 計 間 | 約 65 半 間 | _ 、。 っ (JeB アタ ブタ [別売 使用 時 :| 「 り 2 人 
10 | 地 墨 点 : 650 水平 ・ 重 直 | 水平 ・ 生 直 | 。noe | 2 当社 コー ドレ ス 用 警 電池 14.4V/18V 
ラバ ラバ +0 リチウム イオ ン 電 池 ( ス ライ ド 式 ) 、 
25 2 フイ ン 1mm/5m) 生 時 0 マル チ ポ ルト 著 電 池 
(受光 器 ) 可視 光 半 導 休 レ ー ザ ー +1mm/10m |1.5mm/5m ライ ン 消 灯 oo: 
"| ライ ン :639 |10mWMF DC アダ ブタ [別売 」 使 用 時 いざ 、| 王 半 アタ ッ チ メ ント 
UG 25M3 | こり 約 8 時 間 | 約 19 時 間 | 約 1 時 間 | 当社 コー ドレ ス 用 著 電 池 NE 
(クラ ス 2M ) 計 同一 コート 会 ケ 、 彰 電 池 
地 黒点 : 635 9.6/12V ニ カド 電池 ・ ニ ッ ケ ル 水 素 電池 、 品 む 
2 14.4V リ チ ウ ムイ オン 電池 (差し 込み 式 ) 























電池 別 連続 使用 時 間 [ 連 続 光 全 ライ ン 点 灯 時 ] (目安 ) 






































コー ドレ ス USB ア ダ プ 久 使 用 DC アダ プ タ 使用 
形 名 アル カリ 乾電池 国 尻 旧 衛 480 恨 
BSL 1460 BSL 1860 EB 9B EB 12B EB 930H EB 1230H EBM 1430R 
高 輝度 モー ド 約 3 時 間 約 13 時 間 約 15 時 間 呈 本 = 計 
UG 25MB3 
省エネ モー ド 約 65 時 間 約 62 時 間 #5 約 72 時 間 #5 2 本 5 ia 5 
UG 25M3 高 輝度 モー ド 約 8 時 間 約 24 時 間 約 26 時 間 約 9 時 間 約 11 時 間 約 14 時 間 約 16 時 間 約 18 時 間 
商 時宗 電 寺 ド 約 31 時 間 約 93 時 間 約 103 時 間 約 36 時 間 約 43 時 間 約 54 時 間 約 62 時 間 約 68 時 間 











* 【IP54】 本 製品 は 国際 規格 (IEC) 等 に 規定 され た 、 電 気 機器 の 保護 等 級 を 示す IP54( 防 じん 、 防 滴 ) に 適合 し て いま す 。 

※1 :JIS C 6802:2014 に よる レー ザー クラ ス 。 ※2 : JIS C 6802:2011 に よる レー ザー クラ ス 。 ※3 : アル カリ 乾電池 使用 時 。 作 業 内 容 や 電池 の 種類 に より 異な る 場合 が あり ます 。 大 容量 の 充電 式 電池 使用 に より 使用 時 間 
を 延 ば せ ます 測定 対象 表面 か ら の レー ザー 光 の 反射 特性 や 周囲 の 明る さ に より 、 変 動 す る 場合 が あり ます 。 ※4:AC ア ダブ プ タ [ 別 売 ]、 コ ー ド レス USB ア ダブ プ タ [別売 ]、 DC アダ ブタ [別売] を 取付 ける 際 に 使用 。 

※5 : 消費 電流 が 少な いた め 、 コ ー ド レス USB ア ダブ プ タ の 自動 電源 OFF 機 能 に より 消灯 する 場合 が あり ます 。 和 再度 、 電 源 ス イッ チ を 入れ 直せ ば 引き 続き ご 使用 で きま す 。 


標準 付属 品 "別売 部 品 」UG 25MB3 ( 旧 形 UG 25MY2 / UG 25MBY2 / UG 25MBCY2) 
















































































リモ コン 受光 器 巴 認 06 有 WEYeS2246)》 受光 器 WIEEIDI に De2517 4 エレ ベー ター 式 三 脚 ( 地 時 点 対応 ) 
(自動 追跡 肥 褒 読 震 計 語 菩 BY2 0)) の み 標 準 付 必 = 機体 の 設置 高 さ を 変え て 作業 する 場合 に お 使い くだ さい 。 
レー ザー 光 の 見 え に く い 明 る い 場 所 で の 作業 が 行え ます 。 レー ザー 光 の 見 え に く い 明 る い 場 所 で の 作業 が 行え ます 。 コロ 
受光 距離 切替 機能 付 で 高 精 度 な ライ ン 検 出 が 可能 で す 。 適用 機種 :UG 25MB3 ( 旧 形 UG 25MY2 / MBY2) PP 
6 0 2 コー ド No.0032-6674 
ーF ド NO. 人 受光 器 セ ッ ト \7.400 
つく 
\41.000 コー ド No.0037-0137* 
適用 機種 :( 旧 形 UG 25MBCY2) \39,000 5601.600mm 
ー ー (三脚 ね もじ W5/8) 
クラ ンプ (単体 ) クラ ンプ (単体 ) コー ド No.0033-0112 
コー ド No.324897 コー ド No.370139 \11.600 
\2.200 \1.900 (0033-0112) 
ョ m コー ドレ ス USB ア ダブ プ タ (BSL 18UA(SA)) | DC 変換 ジャ ッ ク 三脚 アダ プ タ 整 準 台 メガ ネ 
本 体側 面 の アダ プ タ 用 ジャ ッ ク に 接続 する こと で 、 22IMIEET 局 人 根 準 付属 三脚 や 軽 天 マウ ント に TE 
当社 コー ドレ ス 工具 用 鞭 電池 を 電源 と し て 使用 で きま す 。 コー ドレ ス USB ア ダブ プ タ 、 三脚 を 使用 する 際 に セッ ト し た 状態 で 水準 人 9 的 MY SM 天 
※USB ケ ー ブ ル も 合わ せ て ご 購入 くだ さい 。 AC ア ダ プ タ 、 DC アダ プ タ 必ず 取付 け て くだ さい 。 調整 が 行え ます 。 


を 取付 ける 際 に 使用 し ます 。 









当社 コー ドレ スエ 具 用 蓄電 池 
〇 ⑥14.4V/18V リ チ ウ ムイ オン 電池 (スラ イド 式 ) 
マル チ ボ ル ト 菩 電池 






- ゴ 
まき 有 
きつ 









し / た の 、 ィ / 





に 


コー ドレ セス 

USB ア ダ プ タ MBY2 / MBCY2) 

BSL 18UA (SA) USB ケ ー ブ プル 適用 機種 :UG 25MB3 

コー ド No.0037-5209 コー ド No.338858 コー ド No.370143 コー ド No.370699 コー ド No.0032-2410 コー ド No.0032-5276* 
\4,.400 \1,400 \1.200 \2,700 \9,600 \2,000 





適用 機種 :UG 25MB3 
( 旧 形 UG 25MY2 / 











mAC ア ダブ プ タ 中居 衣 寺 扇 \00.000 : 下線 の 付い た 価格 は 、2020 年 10 月 以降 の 改訂 価格 で す 。 ※* 在 庫 僅少 品 


本 体側 面 の アダ プ タ 用 ジャ ッ ク に 接続 する こと で 、 
AC100V を 電源 と し て 使用 で きま す 。 
適用 機種 :( 介 形 UG 25MY2 / MBY2 / MBCY2) 
コー ド No.0033-0165* 
\4,700 
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7/ 人 ソバ / 


レー ザー 黒 出し 器 (回 転 微 調整 機構 付 〉( 1 年 間 無償 修理 対応 ) 14.4V/18V リチウム イオ ン 電 池 (スラ イド 式 ) 対 応 ! 





IP54“ 





グリー ン コー ドレ 2U3B 算 直 う ノ 7 い 居 ロ 四 ・ は り 忌 
コーM2U5B 本 水平] 地球. 鉛直. 大 短 - 通 り ぶ 
































ライ ン 切 替 四 江 3 
だ 受光 器 対応 財 中 ー 
受光 吉 対応 通り 褒 (6 お 直 2 (アル カリ 乾電池 ) 
ネ ーー 平 光 2 時 間 ( 高 度 モー ド ) 
UG 25MG 95 昌和 (人) モー ド ) 
E 維 き 間 (省エネ モー ド 
(J) \249.000 (N) \224.000 ィ 
受光 器 付 本 体 の み 標準 付属 品 ・ 別 売 部 品 (P.207>208) ネ * 在 庫 僅少 品 
形 名 (8 出力 | 指示 精度 | 線 幅 証 色 度 | 条 画 | 時間 ( 全 ラ イン 上 電 源 ke | 標準 付属 
単 3 乾電池 (4 本 ) 


2 [別売 ] 使 用 時 : 


コ 還 了 W 人 プ タ [ 別 
ヽ I ノ ルミ ワ ロ H 

15 上 25 Ai 1 0mW 以 下 水平 * 垂直 水平 1 垂直 90 土 0 01? の ^ 高 輝度 受光 器 省エネ 当 社 コー ド レス 用 蓄 に =| 電池 | 1 三脚 アタ ッ チ メン ト 

UG 25MG | 用 誌 、| ライ ン 520 | ウラ 2*) | フイ ン ライ ン | nm/gm) | 較 外 の 時 | モー ド | モー ド | モー ド NO SR ( ) ケー ス 、 乾電池 
較 フイ ン 消 )! 下 朋 | 想い 寸 目 | 入 呈 | ? エ v ノ ヽ 4 6 

地 黒 点 635 土 1mm/10m | 1.5mm/5m ライ ン 消 灯 | 約 2 時 間 | 約 5 時 間 | 約 11 時 間 ルト 甘 電 池 

DC アダ ブタ [別売 ] 使用 時 : 

当社 コー ドレ ス 用 蓄電 池 

9.6/12V ニ カド 電池 ・ ニ ッ ケ 

ル 水 素 電池 、14.4V リ チ ウ ム 

イオ ン 電 池 (差し 込み 式 ) 





























電池 別 連続 使用 時 間 [ 連 続 光 全 ライ ン 点 灯 時 ] (目安 ) 











0 本 コー ドレ ス USB ア ダブ タ 使 用 
形 名 アル カリ 乾電池 BSL 1460 BSL 1860 
ーー 高 輝度 モー ド 約 2 時 間 約 13 時 間 約 15 時 間 
UG 25MG 2 の 省エネ モー ド 約 11 時 間 約 34 時 間 約 39 時 間 











*【IP54】 本 製品 は 国際 規格 (IEC) 等 に 規定 され た 、 電 気 機器 の 保護 等 級 を 示す IP54( 防 じん 、 防 満 ) に 適合 し て いま す 。 
※1 JISC6802:2014 に よる レー ザー クラ ス 。 
※2 アル カリ 乾電池 使用 時 。 作 業 内 容 や 電池 の 種類 に より 異な る 場合 が あり ます 。 大 容量 の 充電 式 電池 使用 に より 使用 時 間 を 延 ば せ ます 。 測 定 対象 表面 か ら の レー ザー 光 の 反射 特性 や 周囲 の 明る さ に より 、 変 動 する 場合 が あり ます 。 




















串 操 4 回 ゃ る $ ペ ー ビ 芯 
標準 付属 品 ・ 別 売 部 癌 レー ザー 墨 出 し 器 セッ ト 内 容 @ 標 準 付属 〇 別売 部 
G25M3 陸 ( 旧 形 ) |(H 形 ) 旧 形 ) 
UG25M UG 25S / UA / 日 形 ) |( 旧 形 
品名 仕様 コー | | 珍 )|UG25MGIUA27U/M/ |UG 2esplUG25SE |U6250B0Y|UG 25SG |IUG 25UY 
(*) 標 準 付属 品 の 設定 が な い 製 品 は 、 別 売 部 品 を お 買い 求め くだ さい 。 Ge UG 25U3 上 過 細 UG 25SH |U0G 25MCY UG 25MY 





(N) | 9) [(N) | (⑩) (N|(?) (N| (N (J) | (N) | (9) | (F) [(N) | (9) | ) 


信 ニ ッ ケ ル 水 素 二 次 乾電池 ( 単 三 X8 本 ) ・ 充 電器 ーー ーー = トド 
信 彰 電池 ( 単 ニ 4 本 ) (( 旧 形 ) UG 25SH,UG 20SA/SB/SC,( 旧 形 ) UG 25SE は 2 本 ) = 一 ーー | 欠 | 明 有 BB @ |@ @ 
*337710 |16.800| 久 | 久 @| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 = 誤 隔 生 陸 二 | うこ el 
*324274 | 16.800 ( 旧 形 ) UG 20UAG / MG / UG 用 


330048 |11800| 一 | 一 
( 旧 形 ) UG 25MB2/MB 用 |*326571 |20400| 一 | 一 
5S25403 |e250ー に トート]919|ー ト ーー 
330268 |11.180| 一 | 一 
351 |agip に に に に に に に に に トー トー 
@ 地 墨 プ レー ト 
地 里 プレ ー ト を 基準 線 に 合わ せ て MM 


借 三 肝 ア タッ チ メ ン ト ポ 92000 ト 王 | 一 = 
(本 体 を 三脚 に セッ ト す る 時 に 使用 ) Mg/ 0032-30371 
介 ( 旧 形 ) UG 25S/UA/U/M/MB 標 準 付属 
@ ( 旧 形 ) UG 25S2/U2/M2/MB2/UA2 標 準 付属 0033-00sg) |0033-0052| 2.000| @ | @ elele 
本 体 を 乗せ れ ば 、 垂 直 ラ イン の 
(| し) 
〇 | 〇 | 参 
〇 | 欠 | 多 
























































信 三 脚 スペ ー サ (三脚 、 整 準 台 に 取付 時 ご 使用 くだ さい ) *326566 300| 一 | 一 
基準 合わ せ が 簡 単に で きま す 。 


ceeor | ao-ーーー ト ゴー っ | 
@ エ レベ ー タ ー 式 三脚 (*) 


*323223 | 1.600 ( 旧 形 ) UG 20SB / SC 用 
三脚 へ の 取付 け は 三脚 アタ ッ チ メン ト へ 


本 体 を 乗せ る だ け の 簡単 取付 け 。 
( 旧 形 ) 
UG 25SH/UG 25SE/ 
UG 20SA/SB/SC は 
ね じ 込 み で 取付 (ゴム 足 / 石 突き ) 









450<1.300mm 
(三脚 ね じ W5/8) 0032-6674| 7.4001| 〇 | 〇 1 の 1 〇 O1O1O1O1 〇 の 1 の 〇 ( 2 


560<1.600mm 
(三脚 ね もじ W5/8) 0033-0112111.600| 〇 | 〇 1 〇 1 〇 1O1O1O1 〇 の 1 の 〇 〇 








人 @ 受 光 器 セッ ト (受光 器 ・ ク ラン プ ) 店 ネ 
(屋外 や 明る い 場 所 で の 黒 出し 作業 体 を 拉 短 距 離 : 0.5 こ 3m 0033-7711 39.000| 〇 | | 一 一 | 一 | 一 | 一 | 一 1 語 
に ご 使用 くだ さい ) 孔 操作 で 長 距 離 : 3c<25m |( 往 ) 
n きる リモ コ 
ン 受 光 番 





下記 過 ※ 
短 距 離 : 0.5 こ >3m |0033-7934 | 39.000| 一 | 一 |1 〇 | 供 一 | 一 | 一 | 一 | 一 日 是 
長 距 離 : 3 と 25m | ( 注 ) 











リモ コン リモ コン 


0 LIP54 | ポ 
受光 人 礁 セ 小 受光 術 セ 小 機能 付き で 精 短 距 離 : 0.5 こ 15m|0033-0113| 42500| 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 昌 
_ 四 密 な フ きゃ YA ロ ロ H 
0033-7711) (0033-7934) (00390119) 半 人 イ ン 栓 出生 本 族 15>25m 















































\00.000 : 下線 の 付い た 価格 は 、2020 年 10 月 以降 の 改訂 価格 で す 。 * 在庫 僅少 品 
( 注 ) UG 25M3、( 旧 形 ) UG 25U3 は 、 コ ー ド NO.0033-77 1 1 の 受光 器 の み ご 使 用 いた だ け ま す 。( 旧 形 の 受光 器 は ご 使用 いた だ け ま せん 。) UG 25MG は 、 コ ー ド NO.0033-7934 の 受光 器 の み 
ご 使用 いた だ け ま す 。( 旧 形 グ リー ン レ ー ザ ー の 受光 器 は ご 使用 いた だ け ま せん 。) 


20/ 


7/ 信 び ソバ / 


















標準 付属 品 ・ 別 売 部 韻 』 レー ザー 墨 出し 器 セッ ト 内 容 @ 標 準 付属 〇 別売 部 串 
( 旧 形 ) 
( 旧 形 ) 
UG 258/UA/| 」。、|( 旧 形 ) |( 昌 形 ) の 
上 UG 25MGIUA2 /U/M/ SR UG 25SE |UG 25MBCY Ra 内 9950 
品名 ・ 仕 様 MB2 / MB / UG 25SH |UG 25MCY WE 


S2 / U2 / M2 
(N) | 作り 


337 7 12 EE 


(J) | KN) 1 (9) | (F) | (N) | (J) | 





@ ク ラン プ 


ーー: クラ ンプ 
一 介 リー 加 (単品 で も お 買い 求め で きま す ) 







































































(337712) (324897) 324897 人 
” SBZ タ フ 2 @⑯USB ケ ー ブ ル | コー ドレ ス USB ア ダブ タ BSL18UA(SA) 
(当社 コー ドレ ス 用 蓋 電池 14.4V/18V 
NIRO22N リチウム イオ ン 電 池 (スラ イド 式 、 マ ル | て (で | O 
いび チ ボ ル ト 著 電池 ) 
和夫 USB ケ ー ブ ル 338858 | 1 O 
@AC ア ダブ プ タ 
AC ア ダ プ タ (100V 電 源 用 ) 0033-0165 9 〇 
DC アダ プ タ 
へ (当社 コー ドレ ス 用 薔 電池 9.6/12V | * 321413 | 6.000 OO 
(0033-0165) ニカ ド ・ ニ ッ ケ ル 水 素 電池 ) 
@ 整 準 台 ニ 半 
(三脚 、 軽 天 マ ウン ト に セッ ト し た アタ ッ チ メン ト 
状態 で 水準 調整 が で きま す ) 整 準 台 0032-2410 | 96001O 〇 IOIOIOIOIOIOIOIO|I O O_ IOIOIOIOIOIO 
(セッ ト 例 ) 
@@ 役 調整 スタ ンド 基準 線 に ライ ン 合 わせ を する 
(基準 線 へ の ライ ン 場合 に ご 使用 くだ さい 。 
合わ せ を 簡単 に 調整 。 回 転 角 度 : 寺 2"( 上 175mm/5m) *321705 |14700 ( 旧 形 ) UG 20SA / SB / SC 用 
また 、 三 脚 上 で も 機体 寸法 : 外 径 140xX 高 さ 90mm 
徴 調 整 が 可能 質 量 5 450g 
@ メ メガネ ネ 
(赤色 レー ザー の 視認 性 が 良く な り ま す ) 1 0032-5276| 2000|O|O| 一 | 一 |OIOIOIOIO| O 9 ビビ GIIOIG 









































ロ 
ロ 


へ 


さ 
ロ 


4 に 


* 在 庫 僅 






| コー ドレ ス EZ 語る と 4 






内 C100VuEo 」 用 











$ $ か 上 $9 
@ 拓 動 部 径 628mm 二 強力 モー ター パワ ー で 抜群 の 作業 能 / ロブ プ "コミ に レス 
@ 作業 に 合わ せ 2 段 階 の 振動 数 モー ド を 選択 可能 (パワ ー モ ー ド / ノ ー マ ル モー ド ) ひら 作業 で 最後 ま ベ ンク ンク | 


人 @ 電池 が 減 つ て も 振動 数 の 低下 が 少な い 
AC 製 品 より ) 生生 










作業 か ここ 5 
還 還 55 お フス フウ フフ -。 人 速い リー 
Gy り ーー ・ mm た 


UV 3628DA | 


の 28x 187 


デー ーー 一 一 一 
『T 半 ー で 


224 Se の - | 








区 電池 ・ 充 電 避 別 売 


@F ニ リ プ ラコ ai 28 


人 0 \39,800 
























































0 2 アッ セン ブリ mm 振動 部 mm 振動 数 質量 1 充電 当たり の 作業 時 間 ( 目 安 ) 9 
形 名 形式 (直径 x 長 さ ) (直径 x 長 さ ) min~「 {回 / 分 kg | 8 二 二 折 ジーン 王 東 準 付属 曲 
UV 3628DA | フレ キタ イプ | 28x825 28x187 12.000/15.200 | 4.2 | 約 45 分 約 60 分 電池 カバ ー 
コン クリ ー ト バイ フレ ー タ 
oo os 
の 28x818 ゴ | の 32x814 
138 間 ーー ーー 
」 ゾー レー テー デ 138 
の 32x 170 
の 28x 174 
UV 28M \s1.1oo I 品 | | UV 32M ys4.400 口 | 
ン レ 2 振動 部 mm 振動 数 電源 電流 消費 電 還 量 全長 
形 名 形式 (直径 X 長 さ ) (直径 X 長 さ ) min 人 回 / 分 1 V A W | コー ド Fm| re mm 
UV 28M フレ キタ イプ 28x818 28x174 、 4 1.060 
UV 32M フレ キタ イプ 92XGIl2 用 Xi 13.000 ご 15.000 | 単 相 100 00 999 2 や ・5 8 1.055 























*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※2020 年 6 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (コー ドレ スコ ンク リー トバ イブ レー タ ) 


2(9 I ロ |** Os F ン と" ー 彼 変速 の] 多段 変 吉 





串 た 2 と je 7 の ワ / 
カー _ ポ ンプ ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


コー ドレ スル し 六 6 す 條 に 

| 36v | @ 2 段 変速 ギヤ で 高 粘度 材 か ら 低 粘度 材 まで 対応 ラン ン テー クー ポ 1 
MULTI VOLT @ の がく は ん が 速い 5 、 必 多 雪 っ 導 2 

UM 36DA GBD 8 











人 (NO MS1000 


namspiecwcs。 R9( の 加 


別売 部 上 か く は ん 機 ・ 隅 べら 








能力 (スク リュ 径 ) 150mm 本 | | 能力 (スク リュ 径 ) 220mm 誕生 | 連 々 か く は ん スピ ー ド アッ プ ! 
@ 水溶 性 ベン キ 等 の 粘度 の 低い 材料 の か く は ん に @ 壁 材 ・ モ ル タ ル な どの 格 度 の 高い 材料 の か く は ん に 0 注 ) モル タル 等 の 
@ 無 段 変速 で か く は ん 速度 が 調整 可能 @ 無 段 変 速 で か く は ん 速度 が 調整 可能 @ 告 の 隅 まで よく 混 さ る ! 高 粘 度 材料 に は 


@ スロ ー ス ター ト で 材料 の は ね 返り が @ 傘 符 を 傷つけ な い 適し ませ ん 
少な い $ オー ルス テン レス 製 ! _650-- 一 1 


D 


ね じ 径 M12 


@ スロ ー ス ター ト で 材料 の 
は ね 返り が 少な い 80 
ーー 







ーー 838 






コー ド No.0000-3472 \19,800 
適用 機種 :UM 15V/22V/15SA/15/22/36DA 





UM 15V y\24.so0 I 品 の | UM 22V yo9.so0 

















能力 (スク リュ 径 ) | 150mm 用 還 | | 能力 (スク リュ 径 ) | 150mm 話 語 | | | 能力 (スク リュ 径 ) | 220mm 243 
@ 水溶 性 ベン キ 等 の 粘度 の 低い 材料 の か く は ん に @ 水溶 性 ベン キ 等 の 粘度 の 低い 材料 の か く は ん に @ モル タル 等 の 粘度 の 高い 材料 の か く は ん に 
@ 外装 式 カ ー ボ ン 858 
ブラ シ 採 用 2 
UM 15SA y29.800 回 | UM 15 \29.0oo UM 22 ys5.200 
名 。 | 角 カ 0 ュ 逢 | 回転 数 | 質量 1 充電 当たり の 作業 量 (目安 ) 
2 mm min-1{ 回 / 分 ) | kg 








モル タル か く は ん 塗料 か く は ん 標準 付属 品 
20Kg/ 袋 、 モード 1 (低迷 | 塗料 、 モー ド 2 (高速 ) | スク リュ (A5) 、 ナ ッ ト 、 シ ャ フト (A2) 、 サ イド ハン ドル 、 ラ バー シー ルド 、 


UM 36DA 200 (低速 時 )0~<500 29 
高 】 | 両 ロ スパ ナ (17mmx19mm、17mmx22mmx2 個 ) 、 電 池 カ バー 


(高速 時 )0<1.200 




















形 名 | 錠 (X2U: 便 mm| 電源 V | 電流 A | 消 間 電力 W | 同 転 数 nin-' 人 回 / 分 | | 質量 Kg| コー ド m 準 付属 品 
、 っ 。 | の 150 ス クリ ュ (A3) 、 シ ャ フト (A1) 、 サ イド ハン ドル 、 片 ロス パナ (17mm) 、 
UM 15V 150 28 | 740 | 0l200 | 9e |2025 IO 
「、 っ 。 | @220 ス クリ ュ (B3) 、 シ ャ フト (B3) (ステ ン レ ス 製 ) 、 サ イド ハン ドル 、 
UM 22V 220 0-550 2 心 ・ 人 5 | ハン ドル ジョ イン ト 、 片 ロス パナ (17mm) 、 両 ロス パナ (17mmx19mm) 


、、 っ = | の 150 ス クリ ュ (A3) 、 シ ャ フト (A1) 、 サ イド ハン ドル 、 片 ロス パナ (17mm) 、 
UM 15SA| 150 | 単 相 100 9001 SOII2N2SIMS0 ON 

、. っ = | の 115 ス クリ ュ (A1) 、 シ ャ フト (A1) 、 サ イド ハン ドル 、 ハ ンド ル ジ ョ イン ト 、 
ーー 四 100 | す 9 | 9 「 人 5 | 生 ロ スパ ナ (17mm) 、 両 ロス パナ (17mmx19mm) 

、 。 。 | の 180 ス クリ ュ (B1) 、 シ ャ フト (B1) 組 、 サ イド ハン ドル 、 ハ ンド ル ジ ョ イン ト 、 
UM 22 2 2 13 必 ・ 全 5 | 上 ロ スパ ナ (12mm/17mm) 、 両 ロス パナ (17mmx19mm) 


別売 部 韻 ) か く は ん 機 











































































































用 途 ・ ス クリ ュ 形 状 寸法 (mm) シャ フト ホル ダ 適用 機種 
スク リュ (A1) (UM 15 標 準 付属 ) 
コー ド No.981706 \1,600 ー 
材質 : ステ ン レス 、 外 径 : 115mm、 
穴 径 : 10mm(M10 袋 ナ ツ ト ) 
リシン 等 吹付 け 材 
スク リュ (A2) ー 
コー ド No.981707 \2,100 さ 
材質 : アル ミ 、 外 径 : 135mm の 昌 500 の 
ね じ 穫 | 9 ( UM 15V、 
リシン 等 吹付 け 材 シャ フト (A1) MA MK 
スク リュ (A3) (UM 15SA/UM15V 標 付 属 ) コー ド No.981704 \3,000 6 
コー ド No.313968 \1,600 細 質 ・ ス テン レス UM 36DA 
り と て 等 吹付 け 材 ね じ U1/2ー20 
リュ (A4) コー ド No.316252 \3.200 ホル ダー (ん ) 
和 質 : ス テ 、 2 0 て 材質 : ステ ン レ ス 
外 径 : 150mm と” 作 コー ド No.981703 
只 径 : 210mm(M10 袋 ナッ ト ) W ) 量 </ \1,900 
リシン 等 吹付 け 材 
! A5) (UM 36DA 546 
6 076517 \1 60A 還 ui4= ョ ーー 一 ーー キー UM 15V、UM 15SA、 
材質 : 負 村 、 外 径 : 150mm、 っ る そい シャ フト (A2) ホル ダー (A) UM 15、UM 22、 
導 径 : @ ら 14mm(M14 ナ ッ ト ) パ ニュ コー ド No.376519 \1,800 材質 ・ 普通 棒 鋼 UM 22V、UM 36DA 
モル タル 、 リ シン 等 吹付 け 材 き 材質 : 普通 棒 鋼 (UM 36DA 標 準 付属 ) | 千 貞 : 音 閑寺 
スク 5 OM 22 寺 WN : 請 組 ーー 演 ーー 3 Me 
コー ド No \2.100 UM 15V、 、 
材質 : アル ミ 、 外 径 : 180mm シャ フト (B1) 状 15SA、 UM 22V、 
八 筆 : 2 13mm(W5/16x20 ボ ルト ) プ で コー ド No.981736 \1,800 UM 15、UM22、 UM 36DA 
記 材 材質 : 普通 棒 鋼 (UM 22 標 準 付属 ) UM22V、 、 
スク リュ (B2) コー ド No.981743 \4,600 500 UM36DA 本 体 装着 ) 
材質 : アル ミ 、 外 径 : 220mm M12 ー 
り の 12mm シャ フト (B2) 
せん い 壁 ・ コー ド No.981741Y\3,000 
すさ 入り プラ スタ ー 材質 : 普通 棒 負 UM 22、 
スク リュ (B3) (UM 22V 標 準 付属 ) 460 UM 22V 
コー ド No.0033-4516 \3,700 MA 
材質 : アル ミ 、 外 径 : 220mm 5 _ シャ フト (B3) 
ね じ 径 : @ HO コー ド No.0033-4518\3,000 2()9 
記 材 材質 : ステ ン レ ス (UM 22V 標 準 付属 ) 











ーー う 人 
。 デン 
区 、 
レン ン パ 
ン 0 


] ラフ に デン 4 
ン 。 ン ボ ロ プ 」 
の に ヾ 
る 紀 グン ー つ 。 Z て 1 
ー - ア と ま * 
nr デ っ テ 7 ーーー こつ っ ・ 
上 ーー/ # ン / へ 放 ・ っ だ 4 
。 4 ( アク ワウ 1 / も = _ 合 』 
人 と と KK// ーー トピ の 
KN 回 。 ー 
4 』 > 
い と ノ 3 * ア が だ で コ < 
ンプ 「 | 放 
< っ こ / - 
ン へ マ ・ 

me ヽ 、 ーー ー ーー 人 あ に っ ウツ c 『 

ぞい ー 購 2 ン ー 3 
ア い 。 ン コ 

デー 、 あ シン コ ンー 。 
フ ンプ で ! 4 * 

て 。 と 
ン ど 9 
ィ 。 人 ー の 。 ピッ アク 
上 みり >/ 
M 


* 
T IM * 。 表 
\ ( Mi | 還 ・ sy 
MR 大 を Ps 。 記 
て 
J 二 


ご 
ンジ 


うさ 





ジラ 


由 識 。 / 


Ga ャ デー 


モー ター 後方 配置 構造 で 高 ト ルク モー ター で 


約 
振り や すく 、 公 K 肪 - パワ フル セ 
ハブ フル 切断 


ae 、 、 に 止ま りつ らく 、 人 負荷 の 大 きい 丸太 切断 で も 軽快 に 作業 で きま す ! 
重心 パラ ンス が よく な り 、 エ ンジ ン 刈 払機 に 近い 操作 感 。 





取り 回 し や すい 質量 高 効率 ・ 長 寿命 な 


トッ プク ラス “の 軽 さ ~300。 ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 と 


(従来 製品 比 ) 




















※1 当社 従来 製品 36V コー ドレ ス 刈 払機 CG 36DA と の 比較 。 ※2 2021 年 1 月 現在 。 国 内 電動 工具 メー カー に お いて (当社 調べ ) (230mm チ ッ プ ソー 搭載 品 /36V コ ー ド レス 錠 払 機 ) 
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チリ / 伏 びび 人 が / 
EE 


蘭 @⑥ 人 刈込 みがき れい な 三面 研磨 丸 採 用 

@ 作業 に 合わ せ て 刈込 み ス ピー ド を 
4 段階 に 調整 可能 

@ 作業 姿勢 を 選ば な い 操 作 性 の 良い 
ハン ドル 形状 
















呈 記 交 
mm 王 (2XP) Y88,200 別 完 部 品 
Km 較 BS 36A18 2 個 画 CH 3656DA 用 ブレ ー ド 組 (刈込 幅 560mm) 
(6 』 隊 1 に 1] 7 電話 し た 法寺 電 器 UC 1BYDL2 ( 約 25 分 ) 付 コー ド NoO.6600409\5.500』 記 衣 


(XP) \64,200 


MULTI VOLT BSL 36A18 1 個 
らく 
人 欠 寺 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


体 | NN) \40,600 


蓄電 池 ・ 充電 器 別売 
36v24_ 1 k 用 科 。 | 18V 刈込 幅 ] 350mm (35)/400mm(40) | | 切断 能力 (新芽 ) | 15mm | 
な の に ちら (区 電池 装着 時 生生 (4 必 a 際 の 














電池 2 個 付 仕様 MS 


連続 作業 時 間 (目安 ) 


(BSL 36A18 を 2 個 使 用 時 ) 


52g5o こう 箇 30 分 








FCH 18DSL(35) 
(数 値 参 考 値 で す 。 旬 込む 府 木 の 種類 や 刃物 の 切れ 味 に より 異な り ます ) NT 
上 下 三 面 研磨 刃 採用 で FCH 18DSL 





は 0 (35) \33,500 
BSL 1830C X 1 個 
急速 充電 器 UC 18YKSL ( 約 90 分 ) 付 


は 0 (40) \36,600 ぐ 3 ゆ 


鮮やか な 9 半 e 
切れ 味 を 実 TL reo の 


コー ドレ スレ さん リル ルク コー ドレ ス に 本 ゴム ウル ルク 
14.4V 刈込 幅 300mm(30)/350mm (35) EE 


@ 軽量 で 扱い や すい (当社 100V ク ラス 植木 ベリ カン と の 比較 ) @ 便利 な 充電 お 知ら せ ラ ンプ 付 
@ チッ プレ シー バ (B) 取付 可 能 @ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) *“ 
コー ド No.329727 \810 


(取付 け に は ノブ ナッ ト コー ド No.329336 \420 x2 個 必要 で す ) 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) “ 



















FCH 14DSL ーー | FCG 10DL 


(30) \24,000 \24,800 3 ゆ 
BSL 1415 x 1 個 KS マコ BCL 1030C x 1 信 
急速 充電 器 UC 18YKSL ( 約 40 分 ) 付 急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 60 分 ) 付 



































15 (35) \25,500 15 語 遇 800* 
BSL 1415 x 1 個 品 ! 泊 | BCL 1015 x 1 個 樹脂 
急速 充電 器 UC 18YKSL ( 約 40 分 ) 付 ポイ 急速 充電 器 UC 10SL2 ( 約 30 分 ) 付 * 在庫 僅少 品 茎 
5 刈込 幅 | 無 負 荷 ス トロ ー ク 数 | 質量 本 SS の 了 
形 名 人 (min}) (0 1 充電 当 た り の 作業 時 間 ( 目安 ) ※ 標準 付属 品 
CH 3656DA 560 | 1.000~ 1.500 1 4.1 約 62.5<105 分 (BSL 36A18 使 用 時 ) ブレ ー ド 、 ブ レー ド ケ ー ス 、 電 池 カ バー 
刈込 幅 | 舞 員 府 人 トロ ー ク 数 6 質量 8 陸 5 
形 名 (間際 晶 IO 2 に (kg) | 「 充 電 当 た り の 作業 時 間 ( 目 安 )※ 標準 付属 品 
350 9 の の 
Le 約 75 分 (BSL 1830C 使用 時 ) の 
FCH 18DSL(40)| 400 人 23 6 、 電 : 
ーー ト | 1 100 記 ンー 
上 2 2 約 30 分 (BSL 1415 使 用 時 ) 2 ン ョ 2 ョ ババ 
FCH 14DSL(35)| 350 唱 8 
還 SN 2 芝生 バリ カン ブレ ー ド 、 ブ レー ドカ バー、 
FCG 10DL 170 l 剛 200 両 丸 式 プ ニッ ケル コー ティ ング | 1.1 | 約 60 分 (BCL 1030C 使用 時 ) アジ ャ スタ 、 電 池 カ バー 

















*1] 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ま *4 詳細 は P.106 を ご 覧 くだ さい 。 ※ 樹 木 の 種 類 や 丸 物 の 切れ 味 に より 変わ る 場合 が あり ます 。 


【 純 シ キ 付 陸 ee 2] ] 


7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 癌 植木 バリ カン 用 ブレ ー ド (CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH 用 ) 
充実 の ライ ン ア ッ プ ! 庭木 や ゃ 生け垣 に 合わ せ て 選べ ます ! 旦 道 〇 良 君 〇 全 加 へ 下 遺 X 
アウ 4 た に ト も アァ ル ア た ココ に り c に ユゥ jp た に せん て い ブ レー ド し ば ふ ぶ ブ レー ド 





5 
1 
ド 


と 


手 の こ 感覚 で 
楽に 枝打ち 


両 丸 駆 動 式 で 
シャ ー プ な 切れ 味 


生 木 ・ 生 垣 等 
や さ し い 人 切れ味 
約 10mm* 


⑨⑤ 


へ 
⑨⑤ 


〇 同 長 三面 研磨 

〇 きれ いな 切 ロ 
王立 |。。 約 5mm* | 
四 槻 | 〇 | 
| 新芽 | - 〇 | 
| 
生 | 〇 | esmmG_ 


特殊 コー ティ ング ブレ ー ド 


低木 の せん 定 作業 に 最適 
立体 造形 が 可能 


アジ ャ スタ 付 
刈込 高 さ (目安 ) 
ら 63/ ら 9/38mm 
(アジ ャ スタ 不 使用 時 は 50mm) 


世 竹 用 ブフ レー ド 


細か い ピ ッ チ で 
や わら か い 葉 に 最適 


湾曲 形状 刃 で 
か ん た ん 玉 作 り 


刃物 が 鉛 目 で 
穫 、 竹 、 篠 に 強い 
約 15mm* 


有 〇 ヤニ が つき に くい 
〇 軽量 〇 三面 研磨 丸 
細 矯 | 、 〇 


物 で 
皿 い 枝 の 刈込 み に 最 叶 


約 15mm* 





* 最 大 切断 枝 径 は 刃 を 軽く 数 秒間 押し 当て て 切断 で きる 枝 の 直径 で す 。 (樹木 の 種類 や 刃物 の 切れ 味 に より 変わ る 場合 が あり ます 。) 


| | | | 
は さ み 
の こぎ り 
せん て い 
還 E が ) 


シマ AU リル ンク 庭木 や 生け 垣 に 合わ せ て ブレ ー ド が 変え られ ます 。 


消費 電力 | 320w 刈込 幅 400mm 消費 電力 | 320w| 選 呈 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) *? @ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) ** 


特殊 コー ティ ング ブレ ー ド 








特殊 
超 高 級 コー ティ ング 
穫 竹 用 
| 
玉 作 り 用 
新芽 用 








ツー ルレ ス で ブレ ー ド 交換 ! 


負 幅 | 450mm 消費 電力 | 320w| 
@ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) *“* = 


特殊 コー ティ ング ブレ ー ド 
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レレ どー ス ーー デス 
CHI(N) み | CH 40SG な 8 少 | CH 45SG 人 ク 
\11,000 叶 紅 | \ の 0.000 電 加 | \ の 3.500 拓 脂 
ブレ ー ド 別売 口 憎 三面 研磨 丸 、 チ ッ プ レシ ー バ 付 口 | 則 三面 研磨 丸 、 チ ッ プ レシ ー バ 付 口 | si 








刈込 幅 | 350mm 消費 電力 | 320w| 双 還 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) “ 


超 高 級 ブ レー ド 






寺 で で 350 
ad 


CH 35SH タバ 
\24.200 


同 長 三面 研磨 丸 、 チ ッ プ レシ ー バ 付 





刈込 幅 | 400mm 消費 電力 | 320w| 用 語 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) *“ と 


超 高 級 ブ レー ド 






\25,400 
同 長 三面 研 座 刃 、 チ ッ プレ シー バ 付 





刈込 幅 450mm 消費 電力 | 320w| 友和 紅 
@ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) “ = 


超 高 級 ブ レー ド 







CH 45SH 2 


回 琴 
と と 6 


同 長 三面 研磨 刃 、 チ ッ プ レシ ー バ 付 







































の 刈込 幅 | 最大 切断 枝 径 |。。、 2 無 負 荷 ス トロ ー ク 数 9 質量 | コー ド 本 
ー 問 ー ボトム カバ ー、 コ ー ド ガイ ド 、 
CH (N) 1.2 継ぎ コー ド (10m)、 プ ラグ クリ ッ プ 
CH 40SG 400 両刃 式 ( 三 面 研 座 刃 ) ノ | 1.9 1 
CH45SG |450 100 | 34 320 1.800 特殊 コー ティ ング | 2.0 | 2 心 ・0.35 | フレ ー ド ケー ス 、 コ ー ド ガイ ド 、 
CH35SH |350| 約 15* 1.9 寺 き コー ド (10m)、 
ー- 両 丸 式 間 和 プラ グ ク リッ プ 、 チ ッ プ レシ ー バ 、 
CH 40SH 400 ( 同 長 三面 研磨 丸 / ン | 2.0 ノブ ナッ ト (2 個 ) 
CH 45SH 450 ー ツ ケル コー ティ ング | 2 1 
































*4 詳細 は P.106 を ご 覧 くだ さい 。 


※ 最 大 切断 枝 径 は 丸 を 軽く 数 秒間 押し 当て て 切断 で きる 枝 の 直径 で す 。( 樹 木 の 種類 や 刃物 の 切れ 味 に より 変わ る 場合 が あり ます 。) 





カー ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さい 。 


) 1 カー ボン ブラ シン No. 





7/ 信 び 人 バ / 





別売 部 玉 | 植木 バリ カン 用 ブレ ー ド (単体 〉 
画 現行 機種 用 ブレ ー ド 





EPS 





三面 研磨 刃 

三面 研磨 丸 は 、 刃 の 先端 
部 で も カッ ト で きる の で 
植物 へ の ダメ ー ジ が 少な く 


。 立ち 枯れ も お き に くい キレ イ な 


切り 口 が 得 ら れ ま す 。 
熱処理 加工 

特殊 な 熱処理 に より シャ ー 
プ な 切れ 味 を 実現 し まし た 。 
ニッ ケル コー ティ ング 
さび に くい た め 切 れ 味 が 長 
持ち し ます 。 











還 情 NN 





人 還 言 玉 フレ ー ド 
= 有 め め 








同 長 三面 研 廣 刃  ) 
上 下 の 長 さ を そ ろ え る こと で 、 
生け 垣 へ くい 込み や すく 
キレ イ な 切り 口 に 仕上 げ る 
ここ CD で C き ます 。 


熱処理 加工 
特殊 な 熱処理 に より シャ ー 
プ な 切れ 味 を 実現 し まし た 。 


ニッ ケル コー ティ ング 
さび に くい た め 切 れ 味 が 長 
持ち し ます 。 








適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 








0033-3777 


3.500 |FCH 14DSL (30) 








0033-37768 


4,400 |FCH 14DSL(35), FCH 18DSL(35) 








0033-4770 


5.500 |FCH 18DSL (40) 


標準 ブレ ー ド 








0033-3765 


(FCH 30SD4) 














人 @ 植 木 バ リカ ン 用 チッ プレ シー バセット 
(CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH 用 ) 


> 





FoH 405D4 
450 (三面 研磨) 0033-3788 | 7.200 | (FCH 45SD4) 
300 (三面 研磨) *0033-3789 | 4.900 | (FCH 30SE3) 
350 (三面 研磨) 0033-3790 | 5,400 | (FCH 35SE3, FCH 35SD4) 
350 (三面 研磨) 0033-3791| 7.600 | (FCH 35SF2) 
400 (三面 研磨) 0033-3792 | 8.200 | (FCH 40SF2) 
450 (三面 研磨 0033-3793 | 9.000 | (FCH 45SF2) 


300mm、350mm (ノブ ナッ ト 2 個 入 ) 400mm、 450mm (ノブ ナッ ト 2 個 入 ) 


コー ド No.0033-9319 \1,500 


画 旧 形 機種 用 ブレ ー ド 


コー ド No.0033-9318 \1,700 


高級 ブレ ー ド 


超 高 級 ブ レー 委 








し 超 高級 ブレ ー ド 





同 長 三面 研 府 丸 。 ) 
上 下 の 長 さ を そ ろ え る こと で 、 
生け 垣 へ くい 込み や すく 
キレ イ な 切り 口 に 仕上 げ る 
こと が で きま す 。 

高 剛性 アル ミ 合 
ホル ダ プ レー ト 

た わ み を 抑え 、 刈り 残し の 
少な い 作業 が で きま す 。 

ニ ウ ケ リル ヨー ディ ング 
さび に くい た め 切 れ 味 が 長 











AAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAJAUA/ 


電 一 ー タ 合 人 ーー 
TWWVWWVWWWVWWWWWWWWWWWWVWYVW 









FCH 14DSL(30)・FCH 14DSL(35)・FCH 18DSL(35)・FCH 18DSL(40) に は 、 
必ず コー ドレ ス 専 用 ブレ ー ド を ご 使用 くだ さい 。 





の こぎ り ブ レー ド ( 替 刃 ) 
コー ド No.0037-1346 \3,000 


全長 790mm 
まで の 製品 に 対応 





トリ マ バ ッ グ 
コー ド No.0040-2900 \3,500 
















































































、 標準 プレ ー ド 。 サビ に <<、 ヤ ニ も 付き に くい の で 長期 間切 れ 味 が 持続 し ます 。 
( 計 ツ ケル ヨー ティ ング レー ド ) 
高級 ブレ ー ド 長期 間切 れ 味 が 持続 し 、 さ 5 に 同 長 刃物 と 三面 研 腐 妨 に より 枝葉 を 傷め に くい 
(ニッ ケル コー ティ ング ブレ ー ド ) きれ いな 切断 が で きま す 。 (三面 研磨 刃 は ( 旧 形 )FCH 30SE2/35SE2 標 準 付属 ) 
仕様 長 さ コー ド NO. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 仕様 長 さ コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
300 0032-7714 3500 [FCH 30SD3/SES) 300 ※0032-0622※| 3.200 |(FCH 30SC, FCH 30SD) 
350 0032-7715 4.400 |(FCH 35SD3) 
本 0031-9902 3.800 |(FCH 35SA4. FCH 35SA3) 
浴 400 0032-7716 5.500 1(FCH 40SD3) 
450 *0032-0625※| 7,200 |(FCH 45SO) 上 450 0031-9903 6.800 |(FCH 45SA4, FCH 45SA3) 
450 0032-7717 7,200 |(FCH 45SD3) 5 
450 *0032-2647※| 7.200 |(FCH 45SD) 
高 300( 三 面 研磨 ) *0032-5623 4.900 |(FCH 30SE) 
吉 so0( 王 面 研 席 ) *0032-7718 | 4.900 |(FCH 30SE2) 660 0099-4108 |13.100 |(FCH 66SB) 
※ ス プリ ング 入り プレ ー ド 
別売 部 品 植木 ・ 芝 生 バ リカ ン 用 ブレ ー ド 
に ol 込み 幅 適 
[切れ 味 が 落ち た 場合 の 交換 に ] 人 隔 EGR 
※FCG 10DL、(I 旧 形 FCG 10YA、FCG 17YA、FCH 10DL、FCH 26SD) の 本 体 に 、 共 通 で ご 使用 いた だ け ま す 。 
@ 詳 細 は 各 科 種 の 取扱 説明 書 を ご 賢く だ さい 。(| 旧 珍 ) FCG 10Y/Y2/Y3/17Y/Y2/Y3 は ブレ ー ド 単体 を ご 合用 くだ さい 。 60IEESIEINURMUNI 
ラン 四 S 
MS 二 M 0033-1357| 3.000 [VCG 10Y が ※ 
標準 付属 *0032-4125| 4.200 |(FCG 17Y) 
の の ) の で 7 *0032-5505| 4.200 |(FCG 17Y2) 
8- 0 2-7721| 4.2 
還 em 。 ' *0032-7721| 4.200 |(FCG 17Y3) 
、 の 0033-1073| 4.200 1(FCG 17YA)※ 
@ 曲線 に よる 引き 切り 作用 で 根元 か ら 刃先 まで ゲラ ンク カバ ー クラ ンク カム 木 体 
ST (本 体 付属 ) / ( 形 ) FCH 26SD、 FCH 10DL 曲線 | 0033-7060| 4.600 |(FCG 17YA)※ 
@ 小石 な どの か み 込 み 軽減 ! PS っ ロッ 標準 付属 








[機能 を 拡張 し た い 場 合 に ] 


人 @ 本 セッ ト は 、 ブ レー ド 、 ク ラン ク カ ム 、 ク ラン ク カ バー 他 を 含み ます 。 
@FCG 10DL、( 旧 形 FCG 10YA、FCG 17YA、FCH 10DL、 


FCH 26SD) の 本 体 に ご 使用 いた だ け ま す 。 
切れ 味 が 落ち た 場合 は 、 ブ レー ド ( 単 体 ) を お 買い 求め くだ さい 。 


@ 学 生 バ リカ ン 用 ブレ ー ド (セッ ト ) 
コー ド No.0032-9712 \6,800 





_ の ご) 
生 





ー 柚 脂 陽 


ディ 


* 在 庫 僅少 品 


5 
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チワ 7 


刈込 幅 | 230mm 
消費 電力 標準 モー ド | 540wW/ 静 音 モ ー ド | 440w 


刈込 幅 | 230mm | | 消費 電力 | 380Ww 

@ を され い に 刈 込め る リー ル 式 

@@ 過 込 み 高 さ は 15 段 階 に 調整 可能 
(5 て 40mm の 間 ) 

人 @ 小回り が きい て ター ン も 


刈込 幅 | 280mm | | 消費 電力 | 380W 

@ を され い に 刈 込め る リー ル 式 

@ 刈込 み 高 さ は 15 段 階 に 調整 可能 
(5 て 40mm の 間 ) 

@@ 小回り が きい て ター ン も 








@ 小形 軽量 な ロー タリ ー 式 
@ 刈込 み 高 さ は 5 段階 に 調整 可能 









らく らく らく らく (10/15/20/25/30mm) 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ** @ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) ** @ 小回り が きい て 庭 の 隅 々 まで 
刈込 みや すい 
電子 制御 付 


@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ““ 








FML 23SF2 \31.50o 


FML 28SF y42.000 


ロー タリ ー 式 8 枚 丸 


口 層 回 騙 | FML 23SR ys,soo 回 拓 賠 
























































































































































の 刈込 幅 | 電源 電流 消費 電力 無 負荷 回 転 数 コー ド | 質量 (kg) 
則 (mm) | の (Q) (W) (min') (m) | @ 帳 コ ー ト 除 ) 標準 付属 品 
FML 23SF2 230 9.5 集 草 バ ッ グ 、 継 ぎ コ ー ド (10m)、 プ ラグ クリ ッ プ 
100 40 380 2.900 ルル 
FML 28SF 280 の 10.5 | コー ドガ イド 
標準 モー ド : 5.6 | 標準 モー ド : 540 | 標準 モー ド : 8.000 ' 集 草 バッ グ 、 継 ぎ コ ー ド (10m)、 ボ ックス スバ ナ 、 
FML 23SR | 230 | 100 和音 モ ー ド : 4.6 | 静音 モー ド : 440 | 表 音 モー ド : 6.600 9 | プラ ククリ ッ プ 、 コ ー ド ガイ ド 、 フ ラン ジ 固 定 スパ ナ 
別売 部 癌 、 芝 刈 機 用 替 刃 
[リー ル 式 ] [ロー タリ ー 式 ] [回 転 は さ み 式 ] 
FML 23SF2 用 FML 28SF 用 FML 23SR 用 
替 刃 (リー ル 刃 ) 替 刃 ( リ ー ル 妨 ) 
に 5 和 5 症 『 
替 刃 (固定 刃 ) 替 刃 (固定 刃 ) 替 刃 (ロー タリ ー 式 ) 替 丸 セ ッ ト (B) 回 転 刃 (B) 
品 名 刃 色 | コー ド No. 価 格 | 適用 機種 (  ) 内 は 旧 形 品 名 コー ド No. 価 格 適用 機種 ( 。) 内 は 旧 形 
替 丸 (リール) 時 336990 5.800 | FML 23SF2. 替 刃 (ロー タリ ー 式 ) 672061 1.300 | (FML 20SR) 
替 丸 (固定 丸 ) ー 1.700 | (FML 23SF2(EH) ) 替 丸 ( ロ ー タ リー 式 ) 674078 FML 23SR 
に 6.800 FML 2asF 夫 刃 セッ ト (A) 0033-3816 | 2800 
替 刃 (固定 丸 ) 黒 336993 2.000 本 PC 
替 久 (リー ル 妨 ) 赤 *327722 9.400 (FML 25SH2) 
替 刃 (固定 丸 ) 赤 | *327723 1.500 | (FML 23SF) 替 人 カセット (B) 0033-3817 | 2800 
ラッ ピン グ オ イル 327724 970 回 転 刃 (B) x0033-3819 | 1.700 
草刈 機 壁 きわ ・ 緑 石 まわ り を 手軽 に 草刈 り ! 別売 部 品 
昔 = ナイ ロン コー ド 
刈 刃 径 | 250mm 刈 叉 径 | 300mm 4 の ル コー ド No.338092 
@ 壁 ざ わ ・ 縁 石 まわ り を @ 壁 ざ わ ・ 縁 石 まわ り を SS \600 
手軽 に 草刈 り 手軽 に 草刈 り の 1.65mm の 1.65mm 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ** @ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ** x 長 さ 8m x 長 さ 15m 
( 旧 形 ) グラ スカ ッ タ 用 スプ ー ル 
(0031-5275) RE 計 
品名 | コー ド No. | 本 体 | ライ ン | 価格 適用 機種 ( 旧 形 ) 
CG 25SC CG 30SC ノー リド 0032-2538 | 黒色 | 赤色 | 1.200| (FCG 25SB) 
\10,800 \13,200 *0031-5275 | 青色 | 黄 色 |1.200| (FCG 30SB,FCG 30SA) 
口 翌 口 臓 * 在 庫 僅少 品 








ナイ ロン コー ド な どの 別売 部 品 は P.218 を ご 参照 くだ さい 。 


























5 刈込 径 、 コ 、、 | 電源 | 電流 | 消費 電力 回 転 雪 ョ =ー ド 質量 (kg) Ei 

| 還 避 6 (W) | mn- 個 / 分 (m) ( 傘 き コー ド 息 く ) 塗 付属 品 
CG 25SC | 250 単 相 | 42 400 11.000 、 2.3 | 緑 き コー ド 10m、 保護 メガ ネ 、 
ce3sosc | so |) で "の | 100 下 和 420 9.000 IM 26 | 肩掛け バン ド 、 ナ イロ ンコ ー ド 15m 








※4 詳細 は P.106 を ご 覧 くだ さい 。 
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サイ 


チェ ン オ イル 
自動 給油 方 式 








ー ボ ン ブ ラ シン No. 
ボン ブラ シ の 下 2 桁 の 番号 で す 。 価格 は P.234 を ご 覧 くだ さ 








7/ 信 び ソバ / 


コー ドレ ス し ンジ クン た 


ノル デー ガイ ド バ ー 長 さ 
MuLTi voLr L_ 300mm 


@ 高 トル クモ ー タ ー で パワ フル 切断 

@ ブラ シレ スモ ー タ ー で 高 効率 ・ 長 寿命 を 実現 

@ ソー チェ ン 交 換 ・ 調 整 が ツー ルレ ス 

@ 低 拓 動 214 \ 
に 


NEW) 


CS 3630DB 


(XP) \61,800 
2SA BSL 36A18x1 個 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 
WMM \42,000 
電池 ・ 充 電器 別売 
ン ラ シン マデ ーー 


ZZ アク クア フグ アア 
/ 稼 当っ だ クル グ 













本 体 | 
の み 
【 人 に 








ノン ガイ ド バ ー 長 さ 
MULTI VOLr _ 300mm 








アン ガイ ド バ ー 長 さ 
MuLTi vorr _ 350mm_ 


人 @ 高 トル クモ ー タ ー で パワ フル 切断 

@ ブラ シレ スモ ー タ ー で 高 効率 ・ 長 寿命 を 実現 
@ ソー チェ ン 交 換 ・ 調 整 が ツー ルレ ス 

@ 低 抜 動 2 
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ー 3635DB 
咽 (XP) \63.800 


L 36A18x1 個 ーー lv 


BS 
婦 速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


(NN) \44,000 


蓄電 池 ・ 充電 器 列 


ン ラ シン イデ ーー ター 
ZZ アア クア フグ ア 
/ 必 錠 才 っ だ クア 


ン ソ ゾー 





電気 チェ ン 新 割り 、 枝 打ち 作業 に ! お 庭 の お 手入れ に ! 





















































































































@ ソー チエ ェ ン 調整 が ツー ルレ ス ガイ ド バ パー 長き 1250mm 
@ オイ ル 残 量 が 見 や すい LED ラ イト 付 タ ンク 点検 窓 (特許 ) 
@ 便利 な 収納 式 フ ッ ク @ 長 時 間 作 業 で も 疲れ に くい 、 小 形 軽量 
256 ヽ @ 770W パ ワ フ ル モ ー タ ー 措 載 
CS 3630DA 、 @ {年 保証 付 (付属 品 は 除く ) “* 
天 較 (の XP ) \90,000 『 
BSL 36A18x2 個 い 
加計 夫 埋 UC 18YDL2 (25 分) 人 
ョ 軒 (XP ) \66,500 ーー 、 
SA 5Ah BSL 36A18X1 個 ms が 
急速 充電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 599 
本 体 | (NN) \42,400 FCS 25SA 
の み 蓄電 池 ・ 充 電器 別売 \1 6,1 00 
レン 加 剛 区 
ガイ ド バ ー 長 さ | 300mm 語 語 | 「 ガ イド バー 長 さ |350mm 41 6 
@ 長 時 間 作 業 で も 疲れ に くい 、 小 形 軽量 @ 長 時 間 作 業 で も 疲れ に くい 、 小 形 軽量 
@ 770W パ ワ フ ル モ ー タ ー 搭 載 @ 770W パ ワ フ ル モ ー タ ー 措 載 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) ** @ {年 保証 付 (付属 品 は 除く ) *“* 
ン 室 る 
FCS 30SA FCS35SA 王 較 
\16,600 \16,.300 
回 男 選 
ボディ 2 
レ ガイ ド バ ー 長 さ 1 1 充電 当たり の 作業 量 Sb 
3 mm チェ ン 形 式 | チェ ン オ イル タン ク 容 量 mL | 中 唱 の 式 | kg (目安 ) 標準 付属 品 
自動 
CS 3630DB| 300 90PX-45E 100 ( 間 竹 4.5 
翌 束 式 約 400 カ ッ ト (BSL 36A18 使 用 時 ) | チェ ン ケ ー ス 、 ソ ー チ ェ ン 、 ガ イド バー、 
自動 ※ 杉 角材 50xX50mm、 条 件 に より 異な り ま す 。 | チェ ン オ イル 、 電 池 カ バー 
CS 3635DB | 350 90PX-52E 100 ( 彰 旨 4.6 
自動 二 1 SA 
約 190 カ ッ ト (BSL 36A18 使 用 時 ) | チェ ン ケ ー ス 、 六 角 棒 ス パナ 、 ソ リー チェ ン 、 
CS 3630DA 92 2 928 中 2 3 2 ※ 杉 角材 50x 50mm、 条 件 に より 異な り ま す 。 | ガイ ド バ ー、 チ ェ ン オイ ル 、 電 池 カ バー 
の ガイ ド バ ー 長 さ と 式 | 7 エン オイ ル | 給油 | 電源 | 電流 | 消費 電力 | 無 負 疹 チェ ンス ピー ド コー ド 質量 kg 二 和 
形 名 mm チェ ン 形 式 タン グ 容 量 mL| 方 式 5 A W mm/s m (弱き コー ド 除く ) 標準 付属 品 
FCS 25SA 250 90SG-40E 2 
FCS 30SA | 300 | 90SG-45E 770 6.4 2 心 ・2 還 還 | 
FCS 35SA 350 | 90SG-52E 2.3 
別売 部 品 コー ドレ スチ ェ ン ソー・ 電 気 チ ェ ン ソー 
品名 チェ ン 形 式 刃 の ビッチ ガイ ド バ ー 長 さ コー ド No. | 入 数 | 価格 | 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 還 訪 や すり 
90PX(90SG) -40E/90PX-40E | 378 イ ンチ | 250mm(10 イ ンチ ) | 0033-1679 | 1 | 2.600 FCS 25SA 4mm (5/32 イ ンチ ) 
二 90PX(90SG) -45E/90PX-45E | 3/78 イ ンチ | 300mm(12 イ ンチ ) | 0033-1680 | 1 | 2.800 |CS 3630DB.FCS 30SA MA00S0098 
人 
90PX(90SG) -52E/90PX-52E | 378 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) | 0033-1681 | 1 | 3.000 | CS 3635DB.FCS 35SA | 画 デプス ゲー ジジ ョ イン タ 
91PX(91VG)-45E/91PX-45E | 3/78 イ ンチ | 300mm(12 イ ンチ ) | 0031-7265 | 1 | 2.200 |CS 3630DA,(CS 36DL) 5 NG 
竹 用 ソー チェ ン 91F45E 3/8 イ ンチ | 300mm(12 イ ンチ ) | 0060-1522 | 1 | 4.400 |CS 3630DA, (CS 36DL) 




















*1 詳細 は P.19 を ご 覧 くだ さい 。 ※*4 詳細 は P.106 を ご 覧 くだ さい 。 
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7/ 公 び ソバ / 


MR 


ンジ デー _ 刈 刃 外 径 
を 』36v 衣 和 0 


@ モー ター 後方 配置 構造 で 振り や すく 、 刈 りや すい 
@ 軽量 4.1kg 
@ 作業 に 合わ せ て 選べ る 回 転 数 3 段階 切替 


NNEW 
CG 36DB 
アデ 静 (WP) Y63.800 


MULTIVOLT 


BSL 36B18 x 1 個 
MM 介入 寺 夫 電 器 UC 18YDL2( 約 40 分 ) 付 


(NN) \41,600 


の み | 昔 電 池 ・ 充 電器 別売 


@ の 


樹脂 
ボディ 










刈 妨 外 径 
L_36v_ 


@ モー ター 後方 配置 構造 で 振り や すく 、 
@ 軽量 3.9kg 





3 ゆ 
CG 36DB (L) 
テテ (WVP) \63,800 


BSL 36B18 x 1 個 
較 昌 人 則 寺 夫 池 球 UC 18YDL2 ( 約 40 分 ) 


(NN) \41,600 





の み | 苦 電 池 ・ 充 電器 別 


だ 樹脂 
a の 6 四 





@ 作業 に 合わ せ て 選べ る 回 転 数 は 段階 切替 
@ 狭い 場所 や 傾斜 面 で の 作業 に 便利 な ルー プ ハ ンド ル 








刈り や すい 


付 


ブロ ワ 


アノン 
MULTI VOLT 


@ エン ジン ブロ ワ に 匹敵 する 大 風量 
@ ブラ シレ スモ ー タ ー 搭 載 で 
高 効率 ・ 長 寿命 を 実現 


RB 36DA 


較 (2XP) \87,400 


員 BSL 36A18x2 個 
加入 ※※ 寺 電 器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 


テア 粒 (XP) \67,000 


員 BSL 36A18x1 個 
回 信光 電器 UC 18YDL2 ( 約 25 分 ) 付 









別売 背負 式 電 : 


@ 大 容量 21Ah 背 負い 式 電源 


適用 機種 : RB 36DA、CS 3630DA、 
CH 3656DA、CG 36DB/ 








g 
ー デ 








(BL 36200) (別売 ) 使 用 で 作業 量 ア ッ プ 


( 旧 形 ) CG 36DA、CG 36DTA 
※CS 3630DB、CS 3635DB は 使用 不可 


引け 。 













































































































































(NN) \39.800 
人 BL 36200 
フロ ロ DH ロ H 
rm アフ レグ)。 = 晴 ラス ル 1 
( チ | 線 ング チン テン / コー ド No.6699184 \1.200 マル チ ポ ルト 専用 アダ プ タ 付 
刈 刃 寸法 mm | 取付 回 転 数 携帯 | 質量 還 生生 
形 名 SESCERBF 記 UE iIEOIEP の 0 お 衣 R 1 充電 当たり の 作業 時 間 ( 目 安 ) 準 付属 品 
CG 36DB 。 | エコ : 8.500 41 | エコ 1 約 46 分 | 。230mm チ ッ プ ソー、 刈 刃 カ バー、 肩 掛け バン ド 、 
230x25.4x34 標準 : 4.900 | 肩 掛 式 RT 3 保護 メガ ネ 、 工 具 袋 、 両 ロ ボッ クス スパ バナ 
MNO に ※ 無 負荷 連 転 時 。 実 作業 時 間 は 無 負 谷 運 転 時 間 の 約 60% で す 。 時 0 細 
ン 風速 風量 回 転 数 質量 足 后 1 ルナ チー 亜 ツ 回 | 
0<45 [53] 0<680 [800] _ デフ oe/ ee 
RB 36DA ([ ] 内 は ター ボ モ ー ド 時 ) | ([ ] 内 は ター ボ ポ モ ー ド 時 ) | 0~24.000 3.5 約 9.5>29.5 分 (BSL 36A18 使 用 時 ) 直 噴 管 、 電 池 カ バ 
電源 容量 "アダ プ タ 出 力 USB 出 力 端子 | アタ ブタ | 大 容量 電源 寸法 mm 質量 kg 充電 器 
上 Ah | 出力 重圧 V| 駄 則 台 A | 出力 電圧 V | 台 則 本 A | コー ド 長 m| 全長 | 幅 | 高 さ | 始 弁 | 騒 7279 | 和 f り 7| 形 名 | 時 間 MM 
キャ リア 、 充電 器 、 アダ プ タ ( ア ダ プ タカ バー 付 ) 、 
BL 36200 | 21 109| 6.3 1.0 |UC 96YSL| 3 時間 | ユー カバ ンド 、 ノ プル ト (2 個 )、、M5 ね じ (4 人 人 
ー 王 
別売 部 品 
プロ テク ティ ブ グ ラス 保護 メガ ネ 
コー ド No.0040-2317 コー ド No.0040-2318 コー ド No.0040-2319 コー ド No.875769 
\2.400 - 一 一 、 \2.400 \2.400 \1.100 8 
ーー ここ ( 
ーー | 上 記 5 衣 馬 の 、 ー 寺 
クリ ア ハー フス モー ク スモ ー ク 
プロ テク ティ ブ グ ラス / 保 護 メガ ネ : 米国 安全 基準 ANSI 規 格 適合 品 
別売 部 癌 ,(I 旧 形 ) コ ー ド レス 刈 払機 FCG 18DL 形 コー ドレ ス ブ ロ リ ワ ・ コー ドレ スチ ェ ン ソー・ 
ロロ ノ と こ 串戸 生 5 3 た 
の す 法 (mm) | 取付 料 | No Agw| 大 ブロ ワ 電気 チェ ン ソ 
2 外 径 (mm) 
ナイ ロン コー ドカ ッ タ 128 | 25.4 | 0067-8705 | 1 | 30oo 6 
al 回 ジン 還 計 8 に の 2.4mm メ 4m *0067-8706| 1 S60 RB 18DSL 詳細 は CS 30SB 詳細 は 
060 上 LP121」 IP141 
用 飛散 防 を ご 覧 くだ さい 。 を ご 覧 くだ さい 。 
1 チッ プ ソ ー・ ナ イロ ンコ ー ド な どの 別売 部 品 は P.217 こ 218 を と 参照 くだ さい 。 * 在 庫 僅 少 品 


es 





7/ 信 び ソバ / 







































































別売 部 品 (I 旧 形 ) エ ンジ ンチ ェ ン ソー 
画 ソー チェ ン 
品名 | チェ ン 形 式 | 刃 の ビッ チ | ガイ ド バ ー 長 さき | コー ド No」 適用 機種 ( 旧 形 ) 丸 や すり サイ ズ | コー ド No.| 価格 
91PS-52E | 
(回 て 科 石 付 ) | 3/8 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) | 6699629 CS 33EDP (35SC) 
CS 33EB(35SP) CS 99EDP (35S). 
91PX(91VG) 52E | 378 イ ンチ | 350mm(14 イ ンチ ) |0031-7266 CS 93EDTP(35S).CS 35EC 4mm (5/32 イ ンチ ) | 681413 | 590 
CS 38ED2O8 36EDS 
、 CS 3SEB(40SP) . 
ソー チェ ン | 20BPX-66E 1 |4800| CS 40EB2 4.8mm (3/16 イ ンチ ) | 6694040| 690 
25AP-84E 4800| CS 40EF 4mm (5/32 イ ンチ ) | 681413 | 590 
20BPX-72E 5.100| CS 45EF.CS 45E2 4.8mm(3/16 イ ンチ ) | 6694040| 690 
91PX(91VG)-40E 2.400| CS 29ET 4mm (5/8g イ ン テ ) し L681413 | 590 
91PX(91VG)-45E 2.200| CS 33EDTP(30) CS 29E 6694782| 550 
95VPX(95VP)-66E | 0.325 イ ンチ | 400mm(16 イ ンチ ) |0068-4977| [4800|CS 39E 
95VPX(95VP)-72E | 0.325 イ ンチ | 450mm(18 イ ンチ ) |0068-4978| |5.100|CS 40EA.CS 43E 4.8mm(3/16 イ ンチ ) | 6694040| 690 
20BPX-78E | 0.325 イ ンチ | 500mm(20 イ ンチ ) |0069-8953| |5400|CS 51EAP 
品名 チェ ン 形 式 | 刃 の ビッ チ | 7 ドー 鞭 | コー ド No. | 娘 | 価格 適用 機 和 ( 旧 形 丸 や すり サイ ズ | コー ド No. | 価格 
りん os 91F45E | 378 イ ンチ | 2 イ テ ) 10060-1522| | 4.400 | CS 33EDTP(30).CS 29E 








S 350mm 
9IE52 引 6878 イン チチ (14 イ ンチ ) 0060-1523| 1 | 4.700 








CS 33EB (35SP),CS 33EDP (35S) 


CS 33EDTP(35S) CS 35EC.CS 35ECS3, 


CS 35ED,CS 35ED2.CS 35EDS 


4mm 
(5/32 イ ンチ ) | 581413 | 590 











91F57E |378 イ ンチ | 6) |0060-1524| |5.400 





CS 33EB(40SP) , 
CS 40ED,CS 40ED2.CS 40EDS 





田 チェ ン ソ ー 用 オイ ル (1L) コ ー ド No.957680 \1,600 


田 デプス ゲー ジジ ョ イン タ (ソー チェ ン の 目立て 用 ) 


コー ド No.0069-8831 \610 


チェ ン ソ ー の メン テ ナ ッ ンス に 1 本 3③ 役 








別売 部 品 ( 旧 形 ) エ ンジ ンカ ッ タ CM75EAP 





\18,000 


ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 
コー ド No.0032-6248 


セグ メン ト (寿命 重視 ) / 内 径 変換 リン グ 入 り 
[ 外 径 :305mmx 穴 径 :30.5mm] 





\76,000 


別売 部 韻 ( 旧 形 ) エ ンジ ン ヘ ッ ジ トリ マ 
CH 24EAP(50ST) 用 ブレ ー ド 組 
コー ド No.6601553 \5,500 
CH 24EBP(62ST) 用 ブレ ー ド 組 
コー ド No.6601554 \12,000 


ダイ ヤ モ ン ドカ ッ タ ー 
コー ド No.0031-2517 * 


Ss 
特殊 タイ プ / ダ クタ イル 鋳鉄 管用 1 S 手動 加 圧 式 / タ ンク 容量 10L/ ホ ー ス 長 さ 4m [30.5x25.4、30.5x22、30.5x20] 
[ 外 径 :305mmx 穴 径 :25.4mm] 





給水 タン ク 
コー ド No.6600348 


電 記 \16,000 


( 旧 形 ) CH 22EBP(50ST) 用 ブレ ー ド 組 ( 旧 形 ) CH 62E 用 ブレ ー ド 
※ カ ッ タ ー (A) (B) セッ ト で と ご 使用 くだ さい 。 (100g) 

( 旧 形 ) CH 22EBP(62ST) 用 ブレ ー ド 組 カッ ター(A) コー ド No.6698047 \6,.000 コード No.971042 \1,500 
カッ ター(B) コー ド No.6698048 \6,000 


コー ド No.6698747 \5,500 


コー ド No.6698763 \12,000 


カラ ー セ ッ ト (3 枚 入り ) 
コー ド No.6601469 


\1.600 


ギヤ ケー ス 用 グリ ー ス 





別売 部 品 エン ジン 工具 用 点火 プラ グ 











品名 妥 妥 多 形 民 コー ド No. | 価格 適用 機種 (I 旧 形 ) 
NGK BPM6A |6699317| 620 1CG 27ES.CG 22EB 
の (62 の 目 IOG2 グ 上 ⑥| 
NGK BPM7A 675087 | 7/80 CG 24ED2.CG 31ED 
CG 26ED,CG 26EF, 
NGK BPM7Y 681517 | 7/80 CG 24ED 
の の 26 目 200(6096 還 
NGK BM7A 674505 | /801CG 33EA1.CG 39EB 1, 


CG 33EC 





別売 部 品 

プロ テク ティ ブ グ ラス 

コー ド N0o.0040-2317 コー ド No.0040-2318 
\2,400 \2,400 


際 
で 


クリ ア ルー スモ の 2 


保護 メガ ネ 
コー ド No.0040-2319 コー ド No.875769 
\2,.400 \1.100 
ep を へ 3 
と ジ 。 


プロ テク ティ ブ グ ラス / 保 護 メガ ネ : 米国 安全 基準 ANSI 規 格 適合 品 





刈 払 | チャ ン ビ オン CJ6 |6699322 


CG 24EBSP,CG 24EBDP, 
0 2/EBSP OCG 2/EBDE. 
CG 22EASP,CG 24EASP, 
CG 27EASP 


620 





チャ ン ピ オ ン CJ6Y |6699323 


620 | CG 33EASP 





チャ ン ピ オ ン RCJ6Y |6699326 


790 CG 24ECMP,CG 24ECP, 
CG 2/ECMP.CG 2/ECP 











NGK CMRSH |6699310| 1.600 | CG 25EUAP,CG 25EUS 
CG 24ECMP,CG 24ECP, 
NGK CMR6A |6699311 | 2.000 | CG 23ECP 





TORCH CMR5H | 6600926 


1.600 | CG 25EUAP 




















フェ イス ガー ド 
コー ド No.0060-0020 \2,400 





振動 軽減 手 氏 (M サ イズ ) 
コー ド No. 0060-0024 
\2,400 


振動 軽減 手 袋 (L サ イズ ) 
コー ド No. 0060-0025 
\2,400 








シー ト 付 メッ シュ エプロ ン 爾 さ 
コー ド No.0060-0019 馬主 
\2,400 ド 





肩掛け バン ド ( 腰 当 パッ ド 不 付 ) 
コー ド No.0060-0023 



































TORCH AC6RA |6601273| 8001CG 23ECP 
NGK CR 4HSB | 683956 | 870|E9U 
発電 機 E 14SA2.E 20U.E 25U. 
NGK BPR4ES | 677867 | 780|E23SAE 28U 
NGK BPM6A |6699317| 620|1CS 33EB.CS 29ET,CS 29E 
NGK BPM7Y 681517 | 7801CS 30EA チャ ッ プ ス すね 当て 
CS 35ED3.CS 40ED3. \14.500 
テ ュ ッ ッ ー |NGK BPM7A | 675087 | 780|CS 40EF,CS 39E の 
CS 43E.CS 35ED2. 
CS 40ED2 ASTM F1897-2008 ee 
米国 規格 準拠 ー ・ 
NGK BPMR7A |6699320| 1.700 8 WS SEPAEE Y5.900 (0060-0021) 
NGK BPM8Y | 681685| 780|CS 45EF.CS 35EC3 料 混合 缶 (0.6L ) フレ キシ ブル シャ フト グリ ー ス (508g) 
チャ ン ピ ォ ン RCJ6Y |6699326| 790|。」 24EAp c 24EBp コー ド No. 6695727 \400 コー ド No. 6601425 \410 
NGK BPMR7A |6699320| 1.700 「 2 サイ クル エン ジン 工具 用 エン ジン オイ ル 


ヘッ ジ |NGK _BPM7A 


675087 


トリ マ | チャ ン ビ オン RCJ8Y | 683841 


NGK BMR7A 
NGK BPM6A 





6699316 
6699317 





MG0IOl50 上 658 目 
120 10 BSE2 
則 MN00MO 生 2 用 眉 上 

620 | CH 62E 








4 サイ クル エン ジン オイ ル (100mL) 思 計 ーー 
シェ ル SM10W-30 
コー ド N0o.6698791 
\1.200 


Wi 軸 
唱 剛 


人 


コー ド No. 678704 \1,700 
刈 払機 ギヤ ケー ス 用 グリ ー ス (100g) 
コー ド No. 930035 \970 


* 在 庫 僅少 品 


21/ 


7/ 信 び ソバ / 


別売 部 曲 コー ドレ ス 刈 払機 ・( 旧 形 ) エ ンジ ン 刈 払機 



































































































































用 法 (mm) | 役 炊 E 寸法 (mm) 
品名 / 仕 欄 深 生 ff 適用 機種 品名 / 仕 欄 所 価格 | 適用 機種 
スー パー チッ ヲ ソ ー タ イラ @⑯^ 還 | チッ プ ソ 軽量 タイ プ る.800 
レー ザー スッ ト 電位 ) | 大 下 陣 |( メ ッシュ 仕様 ) 議連 | 生 28000| 
に 韻 | 2.2 |25.4 1.8 9 
mt 電 255 255 ^ 
和 28.000 
チッ プ ソ ー 標 準 タ イプ 
Rs 230 4 2.800 | @4 画 
窓 了 求 メッ < に 5 
( 窓 有 仕様 ) の ンー 
255 卓 給 り 2800| 4 
丸 の こ ご 妨 200 巴 丸 1.300 ム 男 
230| 1.4 |。。 4 1.300 
電 674078 1.300| @4 画 
1.25 4 |*670819 2.000 
角形 4 枚 妨 673028| 1| 2200| 、 
25.4 
16| *673151 2.300 
@ : CG 36DB、( 旧 形 : CG 36DA/DTA,CG 14DSCLCG 14DSL, CG 14DSAL, CG 18DSCL, CG 36DAL) * 在庫 僅少 品 


^4:( 旧 形 :CG27EBSP, CG 27EBDP, CG 27ECMP, CG 27ECP, CG 27ES, CG 31ED, CG 33E1. CG 33EC, CG 33EB1., CG 33EASP) 


一 :( 旧 形 :CG 23ECP, CG 24ECP, CG 24ECMP, CG 25EUAP, CG 27ECMP, CG 22EASP, CG 22EB, CG 22ED,CG 22EG, CG 24EASP, CG 24EBSP, CG 24EBDP, CG 24ED, CG 24ED2, 
CG 25EAS, CG 25EUS, CG 26E2, CG 26ED, CG 26EF, CG 27EASP, CG 27EBSP, CG 27EBDP, CG 27ECP) 

































































エン ジン 刈 払 機 用 ナイ ロン コード カッ タ 
和 | 本 体 装着 コー ド 0 最 コー ド No」 価格 適用 機種 ( 旧 形 交換 用 コー ド コー ド No. | 価格 
@ コー ド 線 出し 手動 ご 短く な っ た ら 次 の 穴 ヘ セッ ト す る だ け ! ~ @2.7x15m( ア カ ) 0069-8260| 900 
@2.7mmXZm 2.4x4m (シロ *0067-8706| 380 
25.4 | 本 体 セッ ト 済 "CZmTYL0069-6999 |4000 | エン ジン 刈 払 機 全 機種 EE 
予備 コー ド 5m 付 2.4x6m (シロ ) 0067-6747| 530 
@ ナイ ロン コー ド 自 動 繰出 し 機構 (短く な る と 自動 的 に 一 定量 の コー ド が 繰り 出さ れ ま す ) の 2.4x15m( オ レン ジ ) |*0069-8259| 900 
の 2.4mmX 2 8 
254 | 46m 19Cmml0069-6998 |4800 | ジフ 22PUAp ンー 0 0 0 00 の 
本 体 セ ッ ト 済 引 ※ 各 タイ プ 共 通 : 任意 の 長 さ に カッ ト し て ど ご 使用 くだ さい 。 


@ 叩け ば 出る 打撃 式 @ カバ ー を 外さ ず に コー ド 交 換 が 出来 る 【 さ し 込ん で 巻く だ け !】 





216 























( 注 ) 取 信 1 ラ 清志 
エン ジン 人 刈 払 機 全 機種 ma 1 
92.4mmx3m | の 2.4mm ョ 注 ) コ ー ド レス 刈 払 機 に も 飛散 防護 
2 本 体 セ ッ ト 済 | X4m 05020002.8006 取付 可能 で す が 、 の 2.0mm の カバ パー の 24 |0069-9281|2.800 
ナイ ロン コー ド を ご 使用 くだ さい 。 (カッ タ 丸 付 ) 
ーー アラシ ン 2 "=090 0) ⑨bD =。))))>)。・ 5 PRIN RIE 車間 還 昌 
0 二 2 適用 機種 ( 旧 形 ) と CG 24ECMP. 
IO im 200000 Mamazor eo に の 2 ロダ CG 24ECP.CG 23ECP,CG 25EUAP, 
本 体 セ ッ ト 済 | X6m 26ED/26EF CG 24EBSP/24EBDP/27EBSP/ 
27EBDP/27ECMP/27ECP.CG 22EASP/ 
CG 24ECMP.CG 24ECP. 24EASP/27EASP,CG 25EUS,CG 27ES 
CG 23ECP.CG 25EUAP. 注 ) CG 33EASP に は 取付 不可 
SE 2 ( 注 ) ナ イロ ンコ ー ド カッ タ を ど ご 使用 時 に は 、 専 用 飛散 防 
92.4mmx4m |62.4mm 27EBSP/27EBDP/ カバ ー (別売 ) を 取付 け の うえ 、 セ ッ ト で ご 使用 くだ さい 。 
110| M10 木 体 セッ ト 済 | xem 10069-9107 3000 |27ECMP,27ECP, (打撃 タイ プ の ナイ ロン コー ドカ ッ タ に は カッ タ 付 を 推奨 
6 CG 22EASP/24EASP/ し ます ) 
27EASP.,CG 25EUS, 
CG 31ED,CG 33E1/33EB1/ 
33EC 























コー ドレ ス 刈 払機 用 ナイ ロン コー ドカ ッ 多 ^ 負 荷 が 少な い 「 コ ー ド 細 径 タイ プ | て 























02 本 体 装着 コー ド 巻 取り 最長 コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
打撃 タイ プ 還 コー ドレ ス 刈 払機 
9%2.0mmX4m 本 体 セッ ト 済 | @2.0mmx4m | 0033-2772 | 3000 1 7GG 14DsL/14DSAL/14DSCL/18DSCD) 
恥 - コー ドレ ス 刈 払機 .CG 36DB、(CG 18DSCL(S) 
の 2.0mmx4m 本 体 セッ ト 済 9@2.0mmx4m | 0033-6327 | 3.000| GSebAprACG 36pAD 
ナイ ロン コー ド e2.0mmx4m (シロ ) 計 0033-2982 420 | コー ドレ ス 刈 払機 全 機種 
3 0033-6344 | 2.800| コー ドレ ス 旬 払機 全 機種 (CG 36DB 除 く ) 
ーー Gy 377271 910 1 CG 36DB 











人 @ 白い 皿 ( さ し 込み 式 ) 交換 用 部 品 














晶 。 宅 コー ド No. | 価格 品 名 コー ド No. | 価格 
① 白 い 皿 (ベア リン グ 付 ) ⑧ ケ ー ス (ガイ ド 付 ) ③ 特 殊 ボ ポル ト M8 ④⑫ 特 殊 ナ オット M8 ぐ ⑤ 特 殊 ナ ッ ト M10 ① 白 い 皿 (ベア リン グ 付 ) |* 660043218.700| ④ 特 殊 ナ ッ ト M8 * 6699987 | 620 
剛 ② ケ ー ス (ガイ ド 付 ) * 6600433 16,.000| ⑤ 特 殊 ナ ッ ト M10 |*6699988 | 620 

トワ こ ン ③ 特 殊 ボ ルト M8 *6699986| 620 














( 旧 形 ) 白 い 皿 (巻き 式 )( コ ー ド No.0069-8993) の リー ル ・ ケ ー ス ・ コ ー ド 取出 し ロ 上 ぶた セッ ト は 『 白 い 皿 四 ( さ し 巻き 式 )] 交 換 用 部 品 ②③④⑤ と 互換 性 が あり ます 。 
ワッ シャ を お 買い 求め の 場合 は リッ シャ セッ ト (12-20.12-18) コ ー ド No.6699979 \140 を お 買い 求め くだ さい 。 








* 在 庫 僅少 品 





別売 部 融 | (I 旧 形 ) エ ンジ ン 刈 払機 


田 4 サイ クル エン ジン オイ ル (100mL) 


シェ ル SM10W-30 
コー ド No.6698791 
\1,200 


( 純 





別売 部 品 |(I 旧 形 ) エ ン 


画 チャ ー ジ コー ドア ッ セ ン ブ リ 


コー ド No.682974 \2.200 
(12V バッ テリ 充電 専用 〕 


4 


ン ン 


適用 機種 :( 旧 形 ) E 9U、E 14SA2、E 20U (⑤)、E 23SA 











ES の 半 
統 回 転 電 電動 ブラ シン 条 


簡単 に 使え て 、 
5 れ を みる みる 落と す 。 


※2019 年 11 月 現在 。 国内 電動 工具 メー カー に お いて 識 
(当社 調べ ) (デッキ ブラ シ 形 状 モー ター 一 体形 ブラ シ ) 






レ 電源 電 回 転 数 量 
形 名 W minf 回 / 分 } kg 


700~1.000(50H2Z) 
480~1.000(60HzZ) 


単 相 
SW 16V 100 4.5 400 











た びび 7 


@ 縦 回 転 で 、 左 右 に 振ら れ に くく ブラ シ の 前 後 移動 が スム ー ズ 
@ 縦 回 転 で ブラ シ が 溝 に フィ ッ ト し 効率 よく 
汚れ を か き 出 せる 
@ 標準 付属 の サイ ドブ ラ シ で 歴 際 の 
隅 部 の 掃除 も 同時 に 行え る 
@ 伸縮 ハン ドル で 全長 を 
5 段階 に 調整 可能 
使い や すい 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く )“ 





SW 16V 


\19,800 
継ぎ コー ド 付 





右 別売 部 喘 "パワー ブ ラ シ SW 16V 
証 議 画 ナイ ロン ブラ シ 較 ワイ ヤブ ラ シ 
人 (標準 付属 ) コー ド No.0037-5961 」 
コー ド No.0037-5960 \6.800 





\4,200 


田 ソフ トナ イロ ン ブ ラ シ WM 


田 サイ ドブ ラ シ セ ッ ト 








コー ド No.0037-5959 (標準 付属 ) 
\4.200 コー ド No.0037-5962 
\2,400 
標準 付属 品 


回 ジブ ラン 、 サラ ハン ドル 、 
HK クラ シン サイド あと 、 
継ぎ コー ド 、 六角 棒 ス パナ 


う .6 2 心 ・0.45 2 心 ・10 











高圧 洗浄 機 


を. | ev le の 2 
LU HMV 2.0MPa / 愛 稼 当 っ 多少 
@ ポー タブ ル タ イ プ な の に パワ フル 洗浄 
@ 取り 回 し や すい ショ ー ト ノズル タイ プ 
302 
| 


2015 年 
IiF デ ザイ ン 賞 
水道 直結 可能 * || 自 吸 機能 付 * 


AW 18DBL 


(LXP)\87,600 
5. Or BSL 36A18x1 個 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 25 分 ) 付 


(NN) \50,200 
の み 









*1 最大 吐出 圧力 フラ シン イ デ ー タ ダー 
14.4V Ta デコ 


@ ポータブル タイ プ な の に パワ フル 洗浄 
@ 取り 回 し や すい ショ ー ト ノズル タイ プ 





隔 晴 5 


2015 年 
iF デ ザイ ン 覚 
水道 直結 可能 *※ || 自 表 機能 付 * 


AW 14DBL 
6.0 (LYP)\78,300 
BSL 1460X1 個 


急速 充電 器 UC 18YDL ( 約 30 分 ) 付 


(NN) \46,700 
の みみ 1 ドド 



































蓄電 池 ・ 充電 器 別売 区 電池 ・ 充 電 器 別売 
- 吐出 圧力 | 吐出 水量 | 。 ム us タン ク | 質量 | 1 充電 当たり の 作業 量 ( 目 安 ) 時 
形 名 MPa L/min 許容 水温 給水 方 法 容量 kg 水圧 調整 ダイ ヤル 5 1 の 場合 標準 付属 品 
AW 18DBL | 0.5-2.0 | 0.5<1.2 | 六道 水 の みみ) | タン ク 給 水 / 水 道 接続 濁水 給水 | 8L | 5.2 | 5.0Ah(MV) | 約 4290L | カカ ン 、 バ リア プル ノズル 、 
高圧 ホー ス (3m)、 。 
AW 14DBL | 0.5-2.0 | 0.5<1.2 | /k 道 水 の み ) | ダンク 給 水 / 水 道 接続 / 汐 め 水 給水 | 8L | 5.0 | 6.0Ah | 約 42<90L | ズル クリ ー テ ビバ 電 江 カバ ー 
* 下記 別売 部 品 を お 買い 求め くだ さい 。 ま * 水道 直結 の 場合 、 別売 部 品 ワン タッ チ ジ ョ イン ト ( コ ー ド No.332080) 、 給 水 コ ネ ク タ ( コ ー ド No.332081) 十 市 販 品 水道 ホー ス ( 内 径 ゆ 14~<15)、 蛇 口 連 結 部 品 


* 溜め 水 の 場 合 
*1] 詳細 は P19 を ご 覧 くだ さい 。 ま ※*4 詳細 は P106 を ご 覧 くだ さい 。 


別売 部 品 給水 コネ クタ (コー ド No. 332081) 市 販 品 細 径 水道 ホー ス ( 内 径 ゆ 7.5<9) 、 リ ワン タッ チ ジ ョ イン ト ( 細 径 ホー ス 用 )。 








別売 部 曲 コー ドレ ス 高 圧 洗浄 機 AW 18DBL・AW 14DBL 


に 














画 水道 直結 の 場合 画 演 め 水 の 場 合 
市 販 品 別売 部 品 J= ー 市 販 品 ( つ 別売 部 品 ョ 
O ー・ 
〇 + ワン タッ チ ジ ョ イン ト 給水 コネ クタ 本 † 給水 コネ クタ 
① 水道 ホー ス ② 蛇 口 連結 部 品 コー ド No.332080 コー ド No.332081 ① 細 径 水道 ホー ス ワン タッチ ジョ イン ト コー ド No.332081 
(内 径 や 14~15) \340 \340 (内 径 の 7.5 こ 9) ( 細 径 ホー ス 用 ) \340 

















還 本 
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た びび 7 
















































































最大 吐出 圧力 | 6.5MPa 最大 吐出 圧力 | 7.5MPa 
@ 節 水 し な が ら ガ ンコ 汚れ を 強力 洗浄 @ 節 水 し な が ら ガ ンコ 汚れ を 強力 洗浄 
@ 付 属 品 本 体 収納 @ 付 属 品 本 体 収納 
@ 小 形 軽量 で 扱い や すい @ ホ イー ル 付 で 移動 が ラク 
@ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) @ 1 年 保証 付 ( 付 属 品 は 除く ) 
水道 接続 式 
FAW 105 \24,000 
高圧 ホー ス (10m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) 付 
ーー (S) Ya2 000 
り 
FAW 95 Y\19,400 高圧 ホー ス (10m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) 
高圧 ホー ス (5m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) 付 延長 高圧 ホー ス (10m) ・ 洗 浄 ブラ シ 付 
樹脂 
品 肛 注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 
最大 吐出 圧力 | 7.5MPa 最大 吐出 圧力 | 7.5MPa 吐出 圧力 | 7.5MPa 
@ 節 水 し な が ら ガ ンコ 汚れ を 強力 洗浄 @ 節 水 し な が ら ガ ンコ 汚れ を | @ 作 業 に 合わ せ て 選べ る 3 種類 の 噴射 機能 
@ 高 圧 ホ ー ス 本 体 巻き 取り 収納 強力 洗浄 @10m 高 圧 ホ ー ス で 作業 範囲 が 広い 
@ ホ イー ル 付 で 移動 が ラク @ 汐 め 水 か ら も 給水 で きる 
@ 1 年 保証 付 (付属 品 は 除く ) 自 吸 機能 付 
(別売 部 品 の スト レー ナ ホ ー ス 
セッ ト が 必要 で す ) し 由 ) 
| 水道 接続 式 | 人 @ 高 圧 ホ ー ス 本 体 巻 き 取 り 収 納 Pe 
@ ホ イー ル 付 で 移動 が ラク @⑨/ 
FAW 110 @1 年 保証 付 (付属 品 は 除く )" 
\398,000 
高圧 ホー ス (10m) ・ 
EE 水道 接続 式 | | 自 表 機 能 付 水道 接続 式 
き 別 セッ 
06 FAW 110SB FAW 80SA 
高圧 ホー ス (10m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) \42.700 \21,200 
延長 高圧 ホー ス (10m) 洗浄 ブ プラ シ 付 高圧 ホー ス (10m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) 付 高圧 ホー ス (10m) ・ 水 道 接続 ホー ス (3m) 付 
品 | 折 樹脂 樹脂 
口 注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 口 注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 口 | 注 ) エ ンジ ン 発 電機 は ご 使用 に な れ ま せん 。 
形 名 電源 (V) | 消費 電力 (W) 最大 吐出 圧力 最大 吐出 水量 許容 水温 給水 方 式 の ME コー ド (m) 
FAW 95 1.010 |(A)6.5MPa (B)4.5MPa | (A)4.8L/min (B)5.4L/min 4.5 2 心 *2.5 
FTAW105 | (A) パ リア ブル ノズル 取付 時 6.5 
FAW 105(S) 肖 相 (B) ター ポ ノズル 取付 時 水道 接続 式 
FAW 110 100 | 12oo “ 、 2 導 ・5 
FAW 110(③) (A)7.5MPa (B)5.0MPa | (A)5.0L/min (B)5.5L/min 【 。 
※ 高 圧 ホ ー ス 含む 
水道 接続 式 / 自 吸 式 共用 
FAW 110SB ※ 最 大 吸い 上 げ 高 さ 約 0.5m 
形 名 電源 (V) | 消費 電力 (W) 最大 吐出 圧力 | 最大 吐出 水量 許容 水温 給水 方 式 pp コー ド (m) 
ul 
FAW 80SA | 6 | 1250 NM 40C 以 下 水道 接続 式 45 2*5 
(A)7.5MPa (B)6.5MPa | (A)5L/min (B)6L/min 














標準 付属 品 は P.221 を ご 参照 くだ さい 。 





FPS 


@ 一 般 家 庭 の 散水 、 給 ・ 排 水 に @ 耐 摩耗 性 の 優れ た ゴム 製 羽 根 車 
@ モー ター 焼損 防止 器 付 





オス ネジ MS33 























最低 水位 204 最低 水位 340 

0mm 40m 
に ーー 区 ーー 区 
50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz ec 6 
AP 150 \1s.9oo 1 軽 142 一 AP 400 y\4e.30o IT 
形 名 ロ 径 mm 出力 W 電源 V 吐出 量 L/ 分 {2 / 分 } 一 全 揚 程 m 質量 kg 所 デ ド m 庁 準 付属 品 
ホー スニ ッ プ ル (15・25 用 ) 、 

AP 150 15・25 共 用 150 15 一 9 3.0 3 心 ・3 ホー スバ ンド (15・25 用 ) 
AP 400 50 400 用 0 一 8 9.0 3 心 ・5 示 三 2 の ンド 




















*4 詳細 は P106 を ご 覧 くだ さい 。 


22() _ 樹脂 開 隊 議 


7/ 人 ソバ / 





條 標準 付属 品 ・ 〇 別売 部 品 





2 ae 201 1 年 5 月 生産 分 より | 

FAV 110/110(S)/ | 

k 10SB/ ( 旧 形 ) FAVV 85SA 標 準 付属 トリ ガ ガ ン 
コー ド No.332118 \6.800 | ( 全 機 種 付 属 ) 


コー ド No.334278 \4.400 
還 和 短 





バリ アブ ル ノ ズ ル 
内 半 80SA/95/105/105($) /] 
( 旧 形 ) FAW 75SA 標 準 付属 
コー ド No.332077 \2.800 


 @@ 高 圧 ホ ー 
FAVV 95/ (| 旧 形 ) FAV 75SA 標準 ホー 
コー ド No.334275 \3.900 


FAW 80SA/110/110(S)/110SB 標 準 ホー 


5 





ス 10m | 




















よさ に エーーーーーーーーーー 一 - 記 ー コー ド No.370170 \6,.500 
0 | (| 旧 形 ) FAV 85SA 標準 ホー ス 12m 
ター ボノ ズル 二 
FAVV 80SA/95/105/105(S) 文 osa (000 
110/110(S)/110SB/ | 
(I 旧 形 ) FAVW 85SA 標 準 付属 
コー ド No.332116 \4.800 
ーーーーーーーーー 
@ 洗 剤 ボトル ノズル 1 20UU GEMSEGESGIESGS 3 。。 。 = 
FAW 80SA/95/105/ | トリガ ガ - [ 
105⑮) /(| 旧 形 ) FAW 75SA/ 3 [ 
85SA 標 準 付属 | (| 旧 形 ) FAVW 75SA/85SA 標 準 付属 | 
FAVV110/110(⑤)/110SB は 不 付 | コー ド No.332078 \4.400 | 








コー ド No.332076 \380 


ワン タッ チ ジ ョ イン ト ( 青 ) 
( 全 機種 付属 ) 
コー ド No.332080 \340 


⑮ ワ ンタ ッ チ ジョ イン ト (上 黒 ) 


@ 高 圧 ホー 
: (| 旧 形 )FAW 75SA 標準 ホー ス 5m 
コー ド No.332079 \3.900 


1 FAVV 80SA 標準 ホー ス 10m 
コー ド No.335666 \240 コー ド No.332110 \6,500 
(FAW 110SB の み 標 準 付属 ( 旧 形 ) FAVW 85SA 


スト レー ナ ホ ー ス 用 ) 
@ ノ ズル フリー ナビ ピン 


票 準 ホー ス 12m 
コー ド No.332117 \7.600 








( 全 機 種 共通 ) 注 ) ト リガ ガン と 高圧 ホー ス は 、 必 ず 同 じ 枠 内 の 組合 せ で | 
コー ド No.332104 \80 ご 使用 くだ さい 。 こ の 組合 せ 以外 は 使用 で きま せん 。 | 





ョ ロ つ | 
ホー スバ ンド 、 ノ スパ バナ (対辺 17mm) 
FAVV 80SA/95/105/ | 


(FAW 80SA/ ( 旧 形 ) FAW 75SA/85SA 標 準 付属 ) | 
105(S⑤)/110/110(⑮)/110SB/ * コ ー ド No.332105 \120 


( 旧 形 ) FAW 85SA 標 準 付属 


|OgWe フ ラッ 


高圧 洗浄 機 FAW 80SA/95/105/105(S)/110/1 10(S)/110SB/( 旧 形 )FAW 75SA/85SA 


| つ ア ング ブルノ ズル 


コー ド No.0033-1938 


\3.000 車 の 下 や 、 雨 ど 


いな どの 手 の 届 
き に くい 所 の 洗 
浄 に 便利 で す 。 





水圧 に より 、 中 央 





| 〇 タイ ヤ 洗 浄 ブラ シ 
[ On プラ リー ニシ ケ キ ッ ト 還っ キッ ト 


| @ 延 長 高圧 ホー 


コー ド No.0033-1935 * ラ シ が 回 転 
の ブラ シ が 回 転 
AA し 、 窓 や 広い 面 
積 の ブラ シ 洗 浄 
r キ を 行い ます 。 
| 人 洗浄 ブラ シ 
| 0N MS 0033-1936 窓 や 家 ま わり な ど 
PAW79571056/1109 可 BE 本 





加計 AN 0037- 2985 
\2,1 








注 ) ブ ラ シ の 芯 金 で 傷つけ る 恐れ が あり ます の で 、 
ホイ ー ル の 洗浄 に 使用 し な いで くだ さい 


ス 先端 か ら 
4 と 司 填 人 噴 馬 、 
中 を 進み 洗浄 し 
ます 。 





(7.5m) 
0 NN 0033-1937 





(《 ひ 








ス (10m) 〇 スト レー ナ ホ ー ス セッ ト (3m) 
(FAV 105(S) (FAW 1105B/(H 形 )FAW 805B の み 対 的 
FAW 110(⑮) は 標準 付属 ) コー ド No. 


0032-7049 


コー ド No.0033-5219 
\8.800 \5,.800 


e つ 


| 床 光 アタッチ メン ト 


コー ド No.0033-6412 
\6,500 
























織 水 道 反 続 示 ホー スス (30m) 。 
FAV 80SA/95/105/105(S)/ 還 阪 記 、 
110/110(S)/110SB/ 〇 アン ダー ボディ ノズル 
( 旧 形 ) FAV 85SA 標 準 付属 コー ド No.0033-6414 
(FAW 75SA は 不 付 ) \4.300 
oo ー 恒 =ーー 
@@ 標 準 付属 品 ・ 〇 別売 部 品 高圧 洗浄 機 ( 旧 形 )FAW80・FAW 80SB 
る バリ アブ ル ノ ズ ル 借 洗 剤 ボド トル ノズル 〇 アン グル ノズル 〇 パイ プク フリ ー ニ ング キッ ト (3m) 
* コ ー ド No.0032-5465 コー ド No.325467 * コ ー ド No.0032-5411 * コ ー ド No.0032-5409 
\2.400 \590 \1.900 \6,400 
@ タ ー ボ ノズル で トリ ガ ガ ン ・ 高 圧 ホ ー 
* コ ー ド No.0032-5466 * コ ー ド No.0032-7047 \/Z.600 
\1.200 (( 旧 形 ) FAW 805SB 標準 ホー ス 10m) 
コー ド No.0033-5219 (FAW 110SB/(| 旧 形 )FAW 80SB の み 対 応 ) 
\8.800 コー ド No.0032-7049 
念 洗浄 ブラ シ \5.800 


(( 旧 形 )FAW 80SB の み 標 準 付属 ) 
* コ ー ド No.0032-5406 


ん ん ん ん aa @ ノ ズル フリ ー ナ ビン 


e つ 
ミニ ニン タイ 











\2.200 
介 水 道 ホ ー ス (3m) @ ワ ンタ ッ チ ジョ イン ト る ホー スバ ンド 
別売 部 晶 ( 旧 形 ) コ ー ド レス 噴霧 器 FAA 9D 
日 噴 ロ セ ッ ト 品名 コー ド No. 価格 適用 機種 
頭 口 叶 ロ セッ ト *0033-3813 | 1.150 | FAA 9D(3L) 、FAA 9D(5L) 

















* 在 庫 僅少 品 


中 
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ティ / 信 び ソバ / 


の れ 床 作 び Up, 請 切 れ ぁ の び ル up 


を 3:010CY7MESSSCYo ウ ルレ ルル 4(010 に アウ 43121S)K ペ の の 5 








BLACK シ リー ズ の 特長 


新 特殊 
チッ プ 採 用 


新 フ ッ 素 、 
コー ティ ング NN※ 





ーー 
と セル ル 4 ツァ マ ツマ ブラック TH スク 
ブラ ッ ク I 二 PLUS ブラ ッ ク I+PLUS ブラ ッ ク I 
3 シノ ョ レス とめ 3 シノ ョ レス とめ ルルル 4 に に 
“ 黒 魚 ( ク ロ シ ャ チ ) 
従来 より 表面 が 硬く 滑ら か に な り 、 丸 部 の 耐 記 耗 性 を 向上 させ る た め に 
軽 傘 な 切れ 味 が より 長持ち 。 特殊 チッ プ (微粒 タン グ ス テ ンカ ー 回 転 時 の 共鳴 を 押さ え 、 


バイ ト ) を 採用 。 振動 ・ 騒 音 を 低減 。 


7/ 人 びび バ / 





丸 の こ 用 チッ プ ソ ー(BLACK シ リー スズ ス ) 一 覧 表 
























































外 径 
























































































































































































黒 鱗 ( ク ロ シ ャ チ ) が 條 | 到 数 コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
段 付 チ サッ プ と 組 丸 で 、 鋭 い 切れ 味 
切れ 味 長 切れ 125 0037-6199 | 5200 | の ご 妨 直 径 125mm 全 機種 適用 
0 
4 % ぇ リロ SULup 0037-6200 | 5.400 | C 5MEYA、C 3605DC 
二 0037-5953 | 5.600| の こ 刃 直径 165mm 全 機種 適用 
rr 
0037-6201 | 6.200 | の 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
フラ ッ ク ITPLUS 還 和 の 0037-5147* | 5.000 | の と 刃 直 径 125mm 全 機種 適用 
に 軽快 で きれ いな 切れ 肌 が 長持ち 
材 自 付 チッ プ の に 0037-3766* | 5.000 |C 5MEYA、C 3605DC 
と ニラ コ ロ ヽ 
員 組 刃 採用 2 
上 新 フ ッ 素 コー ティ ング 店 
ーー 54 
BR .54 0037-3008* | 5.000 | の と 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
材 | レー ザー スリ ッ ト | /00a7-3008) (等 ピッチ ) 直径 適 
ブラ ッ ク TH 48 0033-4401 | 5.000 | の と 妨 直径 125mm 全 機種 適用 
2 の 8 C 5MEYAC 3605DC _ 
段 付 チッ プ と 高 硬度 フッ 素 コ ー テ ィング で 息 き の 切れ 味 っ 2 MG20G9 RIM C SMBYC SMVYC 1 ぐ 
っ 5MRC 5MB.C 5UB.C 5UBY, 
段 付 チ ッ aaa 0033-4746* | 6.000| C5MBYAC 5MVYA) = 
新 フッ 素 コー ティ ング 0033-1981 | 5000 
ーー の ご 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
特殊 チッ プ 採 用 0033-4747 | 6.000 
2 0033-1982 | 5.000 
6 の ご 丸 直径 190mm 全 機種 適用 
2-67 5.000 
OOS5-nO63r | GOO の と 辺 直 径 125mm 全 機 和 用 
0032-8542 | 5000|。 
0032-4723* | 6000 | ご 還 し 
| フッ 素 コ ー テ ィング | 0033-1358* | 6.500 | (C 5MBYA,C 5MVYA) 
特殊 チッ プ 採 用 
0032-2668 | 5.000| __ 
レー ザー スリ ッ ト ( 0082-3051* | 600o | 生 195mm 全 牧 林 週 用 
ーーー 0032-2669 | 5000 記 
(0032-2669) 0032-3052s | 6000 の ご 刃 直 径 190mm 全 機種 適用 
パー チク ル ボ ー ド 用 チッ プ ソ ー/ ブ ラッ ク TIH |i45| 24 0033-6328 | 3.500| $ と 同じ 
の パー チク ル ボ ー ド の 切断 に 最適 
ル 専用 丸 形 ・ 妃 数 | | 訂 析 人 和 け ナ ッ プ | 織 議 165| 24 0033-6329 | 3.500 | の と 刃 直 径 165mm 全 機種 適用 
l 2 り 表 ポイン | ル 語 ヨ ス リッ ト 上 
= (0033-6328) 呈 190| 24 0033-6330 | 3.500 | の 刃 直径 190mm 全 機種 適用 
※ 黒 鱗 (0037-5953) と ブラ ッ ク (0032-2668) と の 比較 ※ 在庫 僅少 品 
丸 の ご 用 チッ プ ソ ゾー 一 覧 表 
スー パー テ チップソー 司 記 INNO 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
低 騒 音 ・ 低 振動 で 軽快 な 切れ 味 0032-6729 | 4.100| の と 刃 直 径 125mm 全 機種 適用 
2 たり 0033-3541 | 3.900 | $ と 同じ 
008z- っ 44 | oo] の と 直径 165mm 全 機種 
般 (0033-3542) 生 00ap->44] | To の と 妨 直 径 190mm 全 機種 
呆 
良 コン ビ ネ ー シ ョ ンチ ッ プ ソー 0 和 
レー ザー スリ ッ ト 二 軟質 特殊 樹脂 充填 で 低 騒 音 * 低 振動 
2 パタ ー ン ピッ チ (大 ピッ チノ 小 ピ ッ チ ) 
平 列 ヶ所) 0033-2052 | 3.900| の ご 刃 直径 190mm 全 機種 適用 


(0033-2051) 
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スタ ンタ ー ド タ イ プ コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
一 般 木 材 の 切断 に 適し た スタ ンダ ー ド タイ プ 0032-6250 | 3.600 
0040-2524 | 1.500 
6 の ご 妨 直 径 125mm 全 機種 適用 
ネ 圭 py お )| 0.8 | 1.2 | 20 | 0037-3768 | 3800 
40 |08|12| 20 | 0040-2525 | 1.800 
42 |1.1|16| 20 | 0031-3495 | 4.200|C 5YB2.C 5YC (C 5YAC 5YB) 
52 |10|1.6| 20 | 0032-8540 | 3.600| $ と 同じ 
24 0037-3764 | 2800 
sz | !O|16| 20 FLGosz-s7es | seoolC SMEYAC 3605DC 
52 |10|1.6| 20 | 0033-0861 | 4.000| (C 5MBYA.C 5MVYA) 
C 6MBYA2.C 6MVYA2. 
C 6UB4.C 6SS.C 6MB4。 
C 6MEY,.C 6UEY,C 18DBAL., 
C 3606DA.(C 6BA3/BB3/MA/ 
0098-7975 | 4.500|MB/MB3/MV/MV2/MV3/MVY/ 
We MH/UA/UB/UB3/UBY/UV/ 
2 ・ UV2/UV3/UVY/UH/MB2/UB2/ 
' 但 MVH/UVH.C 6DB/DC/DC2/Y1. 
C 6MBY.C 6MBYA.C 6MVYA) 
@0031-4817 | 2.500 
3 と 直径 R 
0032-0267 | 3600| ご 直径 165mm 全 機種 適用 
C 7MB4.C 7SS, 
(C 7MA.C 7BA3.C 7BC1. 
C 7UB4.C 7MV3.C 7UV3. 
0098-7954 | 4500| で BBsC 7MB/MB2/MB3/MV/ 
MV2/MH/UA/UB/UB2/UB3/ 
UV/UV2/UH/MVH/UVH) 
@0031-4818 | 2.500 
の 直径 R 
0032-0268 | 3600| の ご 直径 190mm 全 機種 適用 
0031-6239 | 8.200 
9 人 Of8 還 大 Ge 朗 BA29UGBOGI9)O 
0031-6240 | 9.900|C 12BA 
' 0031-6241 | 10.800|C 13MA 
0032-3254 | 3.500| $ と 同じ 
リフ ォ ー ム 用 チッ プ ソ ー SS 
衣 リフ ォ ー ム 作業 に 最適 、 0037-3767 | 3.500|C 5MEYA.C 3605DC 
チッ プ の 飛散 が 少な い ブ ー ツ 形 チッ プ 採用 0032-3554 | 3.500| の と 刃 直径 165mm 全 機種 適用 
語 | 制 限 刃 付 で キッ ク バ ッ ク を 低減 (*) 0032-3555 | 3.500| の と 刃 直径 190mm 全 機種 適用 
作 ラ 造作 用 ま 間 。 |165 0031-4314 | 4.600| の こ 丸 直径 165mm 全 機種 適用 
昭 チ 目 : | |「90| 72 |10| 16 | 20 | 0031-4315 | 4.600| の と 刃 直 径 190mm 全 午 和 用 
4 
り 1 留 め 切 り 、 仕 上 用 380| 110 | 20|25| 25.4 | 0098-8904 | 24.200|C 15MA 
計 | プラ スチ ッ ク 系 建材 用 380| 120 | 1.8| 24 | 254 | 0098-8910 |28.000|C 15MA 
( 注 ) 木材 に 紛れ た 釘 ・ ス テー プル 等 を 切断 し た 場合 、 火 花 を 発生 する こと が あり ます 。 引火 や 爆発 の 丸 れ の ある 場所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
卓上 スラ イド 丸 の ご ・ 卓 上 丸 の こ ・ テ ー ブ ル 丸 の こ ご 用 チッ プ ソ ゾー 一覧 表 
外 径 厚 さ mm | 取付 穴 径 思 5 
集 グリ ー ン HH 人 Em 衣 隊 コー ド No. 価格 適用 機種 ( ) 内 は 旧 形 
新 フ ッ 素 コ ー テ ィング | 複合 レー ザー スリ ッ ト に C 6RSHD.C 3606DRA,C 3606DRB, 
材 ーーー ー 165| 60 |12|17| 20 | 0033-3295 | 7.000| で 6RsBG 6RSHC 6RSHO) 
- 74BO 人 MMLLO4EIID 
ーー C 3607DRA.(C 7FSB.C 7FSB2. 
内 ar ea 190| 72 |14|19| 20 | 0033-3296 | 7000|C2EsHC 7EsH2C 7RSB 
木 ーー C 7RSH.C 7RSC.C 7RSHC) 
216| so |1elz1| 25.4 | 0033-3297 |11.000 PO ED 
260| 90 |18|23| 25.4 | 0033-3298 | 17.500|C 10FSH 
と 9 - C 6RSHD.C 3606DRA.C 3606DRB. 
スー パー チッ プ ソ ー | レー ザー スリ ッ ト | | 2 0032-5959 | 6.300| (C 6RsB.c 6RsH.C 6RSHC) 
レー ザー スリ ッ ト 軟 質 特 殊 樹脂 の 採用 で 切断 時 の C 7FC,C 7FCH.C 7RSHD, 
騒音 が 低く さら に 切断 精度 も 向上 。 _ C 3607DRA,(C 7FSB,C 7FSB2. 
や ー C 7RSH.C 7RSC.C 7RSHC) 
80 |1elzz2 0032-2041 | 10.000 0 日 の OH 
般 90 」 0032-2042 | 16.500|C 10FSH 
5 C 7FC.C 7FCH.C 7RSHD, 
2 よこ ご びき 留め 切り 兼用 0031-4257 | 52oo|C 3607DRA.(C 7FSB.C 7FSB2, 
6 較 
0031-4258 | 8.000|C 8FSH.C 8FC.C 8FSE. 
0031-5251 | 8800| (C 8FB2.C 8FSB) 
0031-6036 | 13.000 
0509cZBf7。 50OGUUESHL(GHOESA) 
0032-1389 | 14.500|C 10FSH 
0030-5546 | 17.500| C 12RSH2.(C 12LCH.C 12LDH, 
0031-0875 |20.000|1C 12FS,C 12FSA,C 12RSH) 
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厚 さ mm = 
留め 切り 仕上 用 外 年 | 丸 雪 了 人 H 径 | コーkNo. | 価格 適用 機種 ) 内 は 旧 形 
| 
305| 90 |18|23 0030-1721 | 19.000| (C 12FA.C 12LCH.C 12LD) 





25.4 | 0098-8904 | 24.200 
0031-0423 | 25.000 
0093-9803 |13.000 | C 10FDS3 
※*0093-9807 |15.400 |C 12BA 
0093-9804 |18.200 |C 13MA 
0093-9806 | 21.000 | C 15MA/FC(C 15FB) 


C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB, 


OO 人 ROLNO IAMSI 


C 3607DRA, (C 7FSB,C 7FSB2, 
60 1.4 120| 20 0032-6742 | 8.100 C 7FSH.C 7FSH2.C 7RSB. 


C 7RSHL,C 7RSC,C 7RSHC) 


C 8FC,C 8FSH,C 8FSE, (C 
2.0 | 25.4 | 0032-6743 | 12.800 8FB2.C 8FSB) 


0032-6744 | 15.400|C 10FSH 
C 12RSH2.(C 12FA.C 12FS, 


⑳ IS 時 9 (5 ISE リ 





380 











賠 オ 当 | 







低音 チッ プ ソ ー 





25.4 











スー パー チッ プ ソー アル ミサ ッ シ 用 
低 騒 音 ・ 低 振動 
レー ザー スリ ッ ト 























Pa Aa 80 0030-9418 | 19.000|C 12FSA.C 12LCH.C 12LDH. 
アル ミサ ッ ン 用 C 12RSH) 
100 0030-7858 | 24.200|C 15FC.(C 15FB) 





出土 催さ さ 由 ANN・N べ 二食 で 

















プラ スチ ッ ク 系 建材 用 380 *0098-8910 |28.000 | C 15FC.(C 15FB) 





ベン チ 丸 の こ ・ テ ー ブ ル 丸 の こ 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 





外 径 厚 さ mm | 取付 穴 径 呈 8 
RS 妨 数 家 身 厩 | 刃先 厩 | mm コー ド No. 価格 適用 機種 
0032-0458 | 7.500 








一 般 木 材 用 (スタ ンタ ダード タイ プ ) 


25.4 C 10FD3.C 10FE 





255 

















0031-4874 | 9.500 








コー ドレ スチ ッ プ ソー カッ タ ・ チ ッ プ ソー カッ タ ・ チ ッ プ ソー 切断 機 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 
@⑥( 旧 形 :CD 12D.CD 4D) @CD 3605DA.CD 14DBL/18DBL、( 旧 形 :CD 14DFL.CD 14DSLCD 14DSL2/18DSL) 侍 CD 3607DA、CD 7SA( 旧 形 :CD 7) 














外 径 | | 厚 さ mm | 取付 委 | No | ma | 博 用 


の mm 第 身 厚 | 久 先 厚 | 機種 
3: | 20 | @0032-6251 | 4.800| A 


20 | 島 0032-7713 | 6.000 

















0032-8545 | 7.300|B 











(ガル バリ ウム 鋼板 ) 0033-1092 8,.4001 C 
(0033-1092) 








(0032-5635) 


了 (@@ 本 付属 品 ) | 130 20 | *※0033-1854 | 6.000 








(| ( 守 @0032-5635 | 8.800 


So 


8 技 2 


0032-6733 | 5.400 





0032-9036 | 12.000 








0032-1433 | 8.800| C 





20 0032-1432 | 12.000 *0032-6732 | 4.600| A 























EE 





(低音 刃 ) 


(0032-1432) 














*0030-7900 | 16.000 








AL 


A チッ プ ソ ー 切 断 機 人 @CD 12F 





20 | *※0032-6731 | 8.800 










コー ド No. 価格 





(0032-6731) 










20 | 0032-9999 | 6.000| B 


0032-6351 | 10.800 
14|18| 20 C 
(低音 員 0032-9037 | 15.000 


員 人 高低 刃 (耐久 性 重視 ) 


(0030-5964) 


ンク と SNy 
(0032-6351) 


*0030-5964 | 22.000 



















PSNSA LA 





@0030-6911 | 22.000 





交互 刃 (切れ 味 重視 ) 


(0030-6911) (人 標準 付属 品 ) 





















































車 穴 
多 岡 
村 
デ 48 |1.4|1.8 0040-2523 | 8.000| C 25.4 | 0033-7630 |33.000 
レ 
ジン < 
| 
※ 外 径 130mm は 旧 形 : CD 14DFL の み 使 用 可能 で す 。 * 在 庫 僅少 品 
価 適 用 機種 …A : ( 旧 形 : CD 12D、CD 4D)  B :CD 3605DA、CD 14DBL/18DBL、( 旧 形 : CD 14DFL、CD 14DSL、CD 14DSL2/18DSL) C :CD 3607DA、CD 7SA( 旧 形 : CD 7) 
チッ プ ソ ー カ ッ タ ・ チ ッ プ ソー 切断 機 用 チッ プ ソ ー 適 正 一 覧 表 良 く 切れ る 〇 切れ る 
切断 材料 | 上 、 、 軟鋼 材 
4 2 20 066 
チッ プ ソ ー の 種類 カシ ンク リ レ パイ プ (⑨ ラ av ジン 
軟鋼 材 用 ー 介 化 仁 疹 参 ー 
軟鋼 材 ・ ス テン レス 用 ー ー ー 免 還 多 義 
ステ ン レ ス 用 ー ー に ー = @ 
金属 サイ ディ ング 用 (ガル バリ ウム 鋼 板 ) 重 ー ー 語 計 涯 
アル ミサ ッ ン 用 ー 〇 参 ー 記 語 ー 
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集 じ ん 丸 の ご 用 チッ プ ソ ー 一 覧 表 









































人 看 質 窯 業 系 サイ ディ ング 用 

剣先 丸 で コバ 欠け 激減 ! 

補修 作業 が 減ら せる ! 騒音 を 低減 ! 

[ 全 ダ イヤ ] 黒 角 ( ク ロ シ ャ チ ) | シ 

ーー マナ ] ( 注 ) 刃 数 ( ) 内 は ヤ 

新 フ ツ 素 コー テイ ング | ダイ ヤ の チッ プ 数 で す 。 2 

外 径 | 刃 | 厚 さ mm l 取 人 が 符 | -_ 。 適用 機種 

mm| 数 | 旬 騙 | 疾 人 | mm = 時 NN 価格 ( ) 内 は 旧 形 

100 0037-5608 |13.000 SSD K 
C 5YB2/YCC 3605DYA 

ie oo37-5eo9 |iaoo し 55 人 64OYBL。 
C 14DYSL2C 18DYSL) 














碑 質 窯業 系 サイ ディ ンク 用 3 才 。 ) は タタ イヤ の チッ プ 数 で す 。 
[[ 全 ダイ ヤ ] ブ ラッ ク HI | 新 フ ッ 素 コ ー テ ィング に 
| り 粉 が 付着 し に くく 、 
新 フッ 素 コー ティ ング | 長期 間 ス ムー ズ な 切断 が 
可能 。 低 騒音 ・ 低 振動 





























外 径 | 丸 | 曲 ざ mm l 了 人 衝 | KNO | 価 太 適用 機種 
mm| 数 | 氏 息 | 括 胡 | mm ( ) 内 は 旧 形 
100| 10 10|1s| 2o 0033-6994 |13.000 、) 
125| (0D) | 0033-6995 |13.000 人 

















礎 質 窯業 系 サイ ディ ング 用 
スー パー チッ プ ソ ー| 低 双 音 ・ 人 振動 
2 ( 注 ) 刃 数 ( ) 内 は ダイ ヤ の チッ プ 数 で す 。 


取付 導 径 
mm 














適用 機種 
( ) 内 は 旧 形 













語 還 ドド IN 


*0033-0088 
0032-5682 
0032-5683 


価格 
13.000 







































































































金属 系 サイ ディ ング 用 

(ガル バリ ウム 鋼板 の 切断 に 最適 ) 

外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 か 適用 機種 

mm| 数 | 旬 劉 | 疾 看 | mm UN 価格 ( ) 内 は 上 B 形 

80 | 30 08|10 0032-8543 | 6.000 上 8 

100| 36 0032-8544 | 6.400 9 

125| 46 |1.011.21 20 0032-8545 | 7.300| 4、CD 14/18DBL、CD 3605DA 

160| 56 12114 0033-1091 | 7.900 C 6Y1 

180| 60 0033-1092 | 8.400| CD 3607DA、CD 7SA 

① 店 業 系 サイ ディ ング 用 ①⑩ 。 

② 厩 質 穴 業 系 サイ ディ ング 用 
取 人 符 | 

No」 | mm ピーTUG | 打 格 適用 機種 
20 | *O0030-3193| 5.000 GG6YI 
20 | *O0030-5464 











修 質 示 業 系 サイ ディ ング 用 


スー パー 市 レー ザー スリ ッ ト 二 軟質 特殊 樹 
脂 充填 で 低 騒 音 ・ 低 振動 を 実現 




































































硬質 窯業 系 サイ ディ ング 用 す 
段 付 チッ プ の 採用 で 軽 切断 を 実現 『 デ 
取付 人 径 6 適用 機種 
mm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
3 ゆ 0037-1216 | 3.200 義 
20 
3 0037-1217 | 3.500 ム 
ALC・ 金 属 系 サイ ディ ング 用 
外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 和 四 計 
mm | 数 | 0 コー ド No. 価格 
160| 28 0 20 | *0030-1720 |10.000 C 6Y1 
216| 30 | ~ | 254 | *0099-8870|12.000 (C 8Y) 























強化 石こう ボー ド 用 
ブラ ッ ク T 刃 厚 1.3mm の 高 骨 性 基板 で 





強化 石こう ボー ド に 対応 
新 フ ッ 素 コー ティ ング 








新 フッ 素 コー ティ ング | 



























外 径 取付 作 径 生ま 適用 機種 

mm mm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
13| 20 0033-9242 | 5.100 ⑳ 
0033-9243 | 5.900 ム 


















石こう ボー ド 用 面取り カッ タ セ ッ ト 
較 C 4YA2 用 コー ド No.0033-7880* \16,500( セ ッ ト 内 容 :①③⑦⑧) 
較 C 4YB,C 4YC 用 コー ド No.0033-7881* \17,500( セ ッ ト 内 容 :①③⑨⑤⑥⑧) 
C 5YB2.C 5YC 用 コー ド No.0033-7882 \18.000( セ ッ ト 内 容 ②〈④⑤⑥⑧) 
1 カッ ト で 石こう ボー ド の 切断 と 面取り が 可能 
選べ る 面取り 幅 (1mm,2mm,3mm) 
以 索 同志 





初め て ご 購入 され る 場合 は 、 セ ッ ト 品 を ご 購入 
くだ さい 。 専用 チッ プ ソ ー、 面 取り カッ タ 、 フ ラ 
ンジ の 組合 せ 以 外 で は ご 使用 に な れ ま せん 。 











① 専 用 チッ プ ソ ー 
(125mm 用 ) 


② 面 取り カッ タ 
(72mm 用 ) 


③ 面 取り カッ タ 
(97mm 用 ) 
















適用 機種 
( ) 内 は 旧 形 


050B200S@ 


NO. 外科 









(① *338787| 5.500 
② *338788| 6.500| CC 4YA2C 4YB,C 4YC 
③ *338789| 6.500| C 5YB2.C 5YC 
④ | 内 側 フ ラン ジ (銀色 ) コー ド No.338791 \1.100 |C 4YB.C 4YC.,C 5YB2.C 5YC 
⑤ 

(⑥ 

































内 側 フ ラン ジ ( 黒 色 ) コー き No.338792 \1.100 C 4YA2 
セッ トゲ ー ジ 組 (セット ゲー ジ 、 面 取り 幅 調整 板 大 / 中 / 小 ) コー ド No.338793 \3.800 








石こう ボー 
薄 丸 


ド 用 (ブラッ ク ) 
フッ 素 コ ー デイ ン ツク ツ に よ 旬 M 

ブッ 系 コー テイ ング | 明 粉 が 付着 し に くく 、 長期 間 

スム ー ズ な 切断 が 可能 

丸 | 厚 さ mm | 取付 

数 | 久 身 厚 | 丸 先 厚 | Tmm MM 































適用 機種 
( ) 内 は 上 B 形 





言語 INI9: 


0032-5234 
0032-5235 






Il 
















0.7 | 1.0 | 20 

















ー ド 用 

外 径 克 取付 作 径 E 和 5 適用 機種 
mm コー ド No. 価格 ( ) 内 は 旧 形 
0032-0083 ( ) 
0032-0084 





20 














キッ チン パネ ル 用 押し 出し 成形 セメント 板 も OK! 
、 コバ 欠け バリ を 出さ ず に キレ イ に 切断 
※( ) は の 20 カ ラー 付 コン 


外 径 | 刃 | 厚 さ mm | 取付 


mm | 数 | 久 身 厚 | 刃先 厚 | mm 


09 | 上 人 | 20 


2 
(20)“ 





適用 機種 
( ) 内 は 上 B 形 


9.000 ー 


コー ド No. 価格 





100 0037-1197 





125 9 6 0037-1198 |10.600 全 

















サイ ディ ング 用 と 樹脂 管用 を 
兼用 し た マル チタ イプ 
タダ イヤ モン ド 自 由 配 列 採用 


取付 公算 
鑑 身 厚 | 丸 先 厚 | 「TT 


マル チ 用 
※( ) は の 20 カ ラー 付 





外 径 | 刃 
mm | 数 








コー ド No. 価格 




















100 20 | 0037-1195 | 9.000 (7 
| 0 | 6 22 





* 在 庫 僅少 品 


湾曲 形状 て 
効 率 が 
幅 ア ッ プ ! 





No.141 


切断 スピ ー ド 


1。 條 。 





消 曲 ブレ ー ド は 、 
な ぜ せ ぜ 速い? 

な ぜ 長 寿命 ? 
ブレ ー ド の 形状 を 湾曲 に する こと で 、 切 断面 を 交互 に 
切断 。 ブ レー ド 本 体 が 熱 を 持ち に くく な る た め 、 刃 へ 


の タメ ー ジ が 軽減 され ます 。 さら に 、 切 れ 味 が 持続 する 
こと で 、 切 断 ス ピー ド も 速く な り ま す 





AE2 克 湾曲 効果 で 切断 速度 が 速く 、 長 寿命 


ー コン ピ ネ ーション 刃 タ イプ 一 


ー スタ ンダ ー ド タイ プ 一 
金属 用 





用 途 : ス テン レス -・ 鋼 管 の 切断 に 最適 
⑤ 様々 な 作業 に 対応 する 人 玖 Pm 
山 数 


万 能 タ イプ 


被 削 材 厚 さ 


14 山 12mm 以 上 











18 山 12mm 以 下 




















金属 用 ($S) タ イプ (切断 速度 重視 ) 


用 途 : ス テン レス -・ 鋼 管 の 切断 に 最適 


アサ リ 幅 を 小さ くす る こと で 


アサ リ 幅 





滴 曲 
刃 厚 

国司 廊 
ブレ ー ド No.| 長 さ | 山 数 | 被 削 材 厚 さ 


切削 抵抗 が 少な く 





No.141(S) | 150 
No.142(S) | 200 | 14 山 |2mm 以 上 
No.143(S) | 250 


切断 速度 が 速い 











本 | No.145(S) | 150 
ママ | No.146(S) | 200 | 18 山 | 2mm 以 下 
No.147(S) | 250 














一 
ンク シン ー ン ジン < 
NKK モエ 





金属 用 ( 重 作業 向け ) 


用 途 : ス テン レス -・ 鋼 管 の 切断 に 最適 





刃 厚 1.3mm で 
3mm 以 上 の 極 厚 材 に 強い 形 状 中 3mm 
山 数 


被 削 材 厚 さ 











人 RS 
人 14 山 | Smm 以 上 
人 

















※ 当 社 製品 No.103 と の 比較 ( 功 断 条件 : ブレ ー ド 長 200mm、 被 削 材 SUS 管 


7/ 信 び ソバ / 









(S) 仕様 の 特長 

画 アサ リ 幅 が 小さ く 、 少 な い 切 断 抵抗 で 
切断 スピ ー ド が 速い ! 

画 取付 部 の 断面 積 が 大 きく 、 高 耐久 ! 







解体 用 10/14 山 


用 途 : ス テン レス -・ 鋼 管 ・ 釘 入り 木材 の 切断 に 最適 


解体 に 最適 な 10/14 山 
3 ワ ェ ー ブ ア サリ & 





高低 刃 の 組合 せ で 高 耐久 ブレ ー ド No. 被 削 材 厚 さ 





No.252CW 





No.253CW 


No.254CW 


、 3mm 以 上 




















解体 用 14/18 山 


用 途 : 薄 肉 鋼材 の 切断 に 最適 


ビッ チ の 狭い 14/18 山 
2 和 mW ウェ ー ブ アサ リ 採 用 で 高 耐久 





と 拉 に 内 ン RNN 
長 さ 


薄肉 鋼材 の 切断 に 特 化 し た 14718 山 





1 様 ブレ ー ド No. 山 数 | 被 削 材 厚 さ 
お No.246CW 14/18 

ク ク 科 ko 「。 人 2 6mm 以 下 
No.247CW ネー ショ ン 

















ジン ン 語 7 く ッ リマ 門 
IMieIT Me20OW fySE 





金属 用 9/12 山 ( 重 作 業 向 け ) 
用 途 : ス テン レス .・ 鋼 管 の 切断 に 最適 
ピッ チ の 広い 9/12 山 
si 厚 物 の 切断 に し ーー 
特 化し た 仕様 間 昌 





ブレ ー ド No. 被 削 材 厚 さ 


No.152C 3mm 以 上 




















外 径 48.6mm、t2.0mm) 


7/ 信 び 人 バ / 


ea の 
ト 


の 訂 acc=R 
ンー は マー ンー バー aa ー。 


5 
SW 


訂 体 作業 に 最適 


Blade 


5 
還 に 


較 | セー パソ ー プ レー ド 





了 


アル / ダ アア ル / / 


ガ 』 


) ム マ ア 。。.、 マ 。 
fA ム Y マ / ニ ANY が Z/ 礎 / 
し アレ ィ ル プア ィ ル / 后 。 





解体 専用 の セー バ パソ ー ブ プ ブレード が つい に 発 月 粒 | 
2 区 本 別 








< で ニン シトー ーー ー ==、 < 
cm で 
W ーーー ニ ーー ご ミ へ ここ 、 き あく こさ 
- 7 


解体 作業 に 伴う 金属 、 木材 な どの 多様 物 切 断 に EE さこ て ッ 


ーー ニニ 
て 
Na ャ 








| スト レー ト タ イ プ 8 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ます 。 単位 :mm 


















































す 法 鉄 村 電鉄 人 金属 | 合成 樹脂 

(mm) 木材 ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ な ど 
Sn 販売 管材 | 板材 | 管材 | 板材 和 貢 | 管材 | 板材 
ブレ ー ド No. | 箕 ブレ ー ド 形状 コー ド No. | 単位 | 価格 厚 さ 

菅 材 |/ イ ンチ な 長 厚 ( 枚 ) 

0 マト リッ クス I (SKH56) 上 陸 0037-6974| 5 | 3500 症 OS 2 | 10 
No.222CW ネー ショ ン | 縛 請 陣 請 陣 記 2 0000-4433 | 50 |31.000| 釘 Au 1 
導 1 マト リッ クス I (SKH56) 4 EE 4.400 間 10 
| No223CW| (5 | に ミン | 20 陣 間 還 還 語 記 Z72255H "|o0o0-4434 0| 困 AU ^60 
ト 。 バ 10・14| マト リッ クス I(SKHS6) 本 |0037-6976| 5 | 5200 pF 130| 30| 40 175| 30|32| 5 |*175| 22 | 10 
kJ No.224CW ネー シコ ン | oe 提議 議 還 還 間 陣 証 2 に 4435 回 45.000| 困 AU 本 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | ^7 |」<19 1 <20 | 以下 | <15 | <60 














ーー  *CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾曲 ブレード の 効果 は 少な く な り ま す 。 


ゴゴ バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。  ( 叉 先 材質 ) マ トリ ックス I : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


7/ 人 ソバ / 






朋 体 用 


解体 作業 に 伴う 金属 、 木材 な どの 多様 物 切 断 に 


















































ー pp 
A = 2 / 和 ョ ーーー ニ ーー ブーーー- 宇 s。 マ 
| 湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 
す 法 鉄 材 全員 | 合成 格 脂 
ブレ ー ド No (mm) 木材 | ステンレ ス 材 軟鋼 材 | アル ミ :| 塩ビ な ど 
の 2 販売 管材 | 板材 | 管材 | 板材 | 商 抽 側 | 管材 | 板材 
CN 人 ブレ ー ド 形状 コー ド No」 厚 さ 
AR | 全長 囚 厚 ) 
ほど 、 売 筋 で す 。 NN 
' 「 0033-7351 
9 員 | | コ だ | ーー 200|1.3[0033-4743| 5|5.200| 以下 
隊 昌 ーー 0000-4413 
' 「 0033-7352| 21|3 
09 結 | [H ド コ ピ | ニー ニー 250|1.3|0038-4744| 5|6.400| 以下 “ あ 
人 0000-4414| 50|57.600 








「 「 0033-7353| 2|3.600| +so 
00 員 |) | こ こ こら 300|1.3|0033-4745| 5|7.600| 以下 ' AA 


0000-4415| 50|68.400 関 人 衣 

















No.246CW 14・18| < トリ ックス ISKH56) 本 0 ES 上 軍 |l 隔 5 Il 2g 12 | g llgl22 | ie 
属 角 体 用 | =、 ネ ーション 女 rr 0000-4429|100|52000 NGN2 MIN 
No.247CW の ンマ トリ ックス L(SKHS6) Cd 耳 二 委 之 当 | 130| 25| 25| 5 |130|22| io 
金属 解体 用 | ーション の 25 0000-4430|100|64.000 SAMINASIN 






































*CR 13VC、CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 。 ( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 、( 注 ) CR10DL は 、 ご 使用 に な れ ま せん 。 ( 注 ) CR 12VY は 、 全長 200mm の ブレ ー ド を ご 使用 くだ さい 。 
| | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブ プレー ド で す 。 (刃先 材質 ) マ トリ ックス HI : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


ブロ ッ ク ・ レ ン ガ ・FRP の 訂 沈 


了 当社 独自 の 湾曲 ブレ ー ド 
半 e 紛 じん - 音 が 少な く 
























ー アル ョ レル) 屋内 や 住宅 街 で の 

切断 に 最適 リリ ルル 時 作業 に 最適 

ダイ ヤ モ ン ド 湾 曲 セ ー パ ソー ブレ ー ド 250mm No.243D と 1 | / e 衣 部 の 仕上 が り が 綺麗 
湾曲 タイ プ | ブロ ッ ク ・ レ ン ガ ・FRP・ コ ンク リー トニ 二 次 製 品 用 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 

ブレ ー ド の 寺 法 (mm) | 阪 売 単位 
人 ブレ ー ド 形状 丸 先 材質 上 語 mm] コー ド No、 陳 電位 価格 適用 機種 
和 CR 36DA/18DBL/18DA/14DBL/12DA、 
No.243D タイ ヤキ ンド | 250 | 14 |0037-3178 | 1 |5200 1cR 1sVBY2/13vB/13V2/13VC/13VEY、CR 17Y(S)* 























※ CR 17Y(S) で ご 使用 の 際 は 別途 薄 の こ 丸 用 ブ プレー ド ホ ル ダ (A) (コー ド No.305700 \1.600) が 必要 で す 。 


金属 用 


凌 、 ス テン レス な ど 各 種 吊 材 の 切断 に 


| 湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | 切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 











































































































け 法 (mm) 鉄 材 電鉄 金属 合成 樹脂 
レー NE ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 塩ビ な ど 
| ee | 弁 管材 板材 管材 管材 板材 
0 紀 の ブレ ー ド 形状 内 還 還 層 B 還 NG W 価格 | 外 径 | 厚 さ | 厚 さ | 外 径 | 厚 さ 厚 さ | 厚 さ 
) 多 
0 ( 光 S 光 ls 光 
マト リッ クス HI (SKH56) 4 ク 2 和 9) 
No.152C 0033-3299| 10 5 ド 89 
5 マト リッ クス II (SKH56) 0033-7346| 2 22 | 10 
Na 0032-3579| 5 < 15 8 
0000-4410| 50 
la マト リッ クス HI (SKH56) 0033-7347| 2 22 | 10 
軸 0032-3580| 5 1 289 
0000-4411| 50 
Nsa マト リッ クス I (SKH56) 0033-7348| 2| 3, 22 | 10 
0 0032-3581 こ 15 1 >60 
0000-4412| 50 
マト リッ クス I (SKH56) 2 | 0 
No.1 | ウン ン ン ン 77 - 0040-1387 ら 1 ン 60 
Pi つ マト リッ クス II (SKH56) 22 | 10 
0 0040-1388| 5 15 引 >60O 
マト リッ クス HI (SKH56) 2.2 | 10 
と ai に 1|0040-1389| 5 <15 | <60 







































*CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 30mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾 曲 ブ レー ド の 効果 は 少な く な り ます 。 
| | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブ プレ ー ド で す 。  ( 叉 先 材 質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 
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ル 7/ の 7 
金属 用 





垢 、 ス テン レス な ど 各 種 鋼材 の 切断 に 





切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 
























































































































































































































































































































































|_| バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブ プレー ド で す 。 








け 法 (mm) 鉄 材 非鉄 金属 合成 樹脂 
レア アニ NN ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ な ど 
5 | 販売 管材 板材 管材 板材 | 黄銅 ' 鋼 | 管材 板材 
SN に 2 ブレ ー ド 形状 | コー ド No. | 埋 | 価 厚 さ 
文 の 数 が 多い 2 ( 枚 ) 
と で NN 
誠 文 文 | "| “loooo-4418| so |50000 | は F | 以下 | <60 
No.142(S) マト リッ クス II (SKH56) 200ID 9 0037-0526| 5| 3700 5 の 5 | ク 5 10 
文 文 文 方 文 ーーーーーー ~ |0000-4419 用 ド と 60 
No.143(S) マト リッ クス HI (SKH56) 250 SG 5| 4600 8⑳ 目 の 5 25 10 
太 文 太 文 "lp000-4420| 50 43.500| 以下 | 以下 | 以下 ~60 
マト リッ クス I (SKH56) 0033-7339| 2| 1600 
0 ーー lis0log|0032-2602| 5| 3200| に エ | TAT 9 
Ce < 0000-3461| 50 |30.000 
No.142 マト リッ クス HI(SKHS6) の 0082 う 60 こ 115 | 25 | 25 10 
文 文 文 文太 ステ ン レズ 和 用 YO 。 0000-3462 以下 に 以下 60 
No.143 マト リッ クス HI(SKHS6) cnlD o DO32-2804 130 | 25 | 25 10 
文 文太 太 ステ ン レス 投 衝 用 KoY 0000-3463 以下 以下 以下 て 60 
No.101 | 妨 マト リッ クス I (SKHS6) 60 | 2.5 | 25 10 
0 シン ーr*。 150|0.9|0031-8611 0 導 E 間 a 肌 
No.102 マト リッ クス IL (SKHS6) 130 | 2.5 | 25 10 
00 228|0.9|0031-8612| 5 |3.800| | 届 下 | 以下 MS 
No.103 60 | 25 | 2.5 10 
0 150|0.9|0031-8613| 5 |2900| | 以下 | 以 全 
No.104 130 | 2.5 | 25 10 
60 | 2.5 | 2.5 10 
No.114 150|1.1|0040-1390| 5 |3.700| | 以下 | 以下 こ 6O 
130| 2.5 | 25 10 
No.115 225|1.1|0040-1391| 5 |4.300| | 下 | 以下 時 
No.116 マト リッ クス HI(SKHS6) 130| 2.5 | 25 10 
Me 300|1.1|0040-1392| 5 |4.800| | 下 | 以下 6 
No.145(S) マト リッ クス HI(SKHS67 089 6831 了 60|20|l2oleolz2s5lz2s5| 5 |eolz22l1o 
友 文 ジン 5 0000-4421「 56 |30000| プ ト | 以下 | 以下 | 以下 | <6 | <19| <20| 以下 | <15| <60 
No.146(S) ング 22 人 0Am5 タ 5 OO 003718 和 2 Te | | 6 10 
文 文太 ノン ンク mm …<oo 0000-4422 同上 5 国 旧 遇 60 
No.147(S) NAS の cnlD oID037.058a 130| 20 | 20 10 
雄太 太 4 ンク の am oro 7 以 馬 当 間 ll 本 2 と 60 
マト リッ クス I (SKH56) 0033-7342| 2 
No.145 1solo gID032-2605| 5| 3200| 60 | 20 | 20 10 
文太 人 還 還 CO “|0032-6164| 10 | 6400| 以下 | 以下 | 以下 <60 
0000-4416 
マト リッ クス II (SKH56) 0033-7343 
No.146 0 2oolo glD032-2606| 5| 3700| 115| 20 | 20 10 
友 文 太 全国 還 還 EE "|0032-6165| 10 | 7.400| 以下 | 以下 | 以下 <60 
0000-3464| 50 |35.000 
マト リッ クス I (SKH56) 033-7344| 2| 2200 
Ne147 | 抽 二 。solo g 0082-2607| 5| 4600| 180 | 20 | 20 10 
雄太 太 人 還 還 還 還 昌 還 還 EZZFTE ざ |O032-6166| 10| 9200| 以下 | 以下 | 以下 こ 60 
0000-4417 
マト リッ クス II (SKH56) 2 貞 2200 曽 四国 の 0) 旨 民 210 10 
細 の OO 5 | 4600| 以 F | | ~60 
マト リッ クス I (SKH56) 60 | 20 |120 10 
No.110 130| 20 | 20 10 
NM 18 228|0.9|0032-4819 以下 | 以下 | 以下 60 
No.107 M2(SKH51) 5 60 | 2.5 | 25 10 
No.108 M2(SKH51) 130| 2.5 | 25 10 
マト リッ クス I (SKH56) | 0 | トー | 明 基 本 9 | | | 
No.6 24 ーー _ 上 騙 | 95|0.9|0095-8186| 5 |2.600 ET 
*CR 13VC、 CR 13V2、 旧 形 CR 1GVA は 165 以 下 、( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 30mm 以 下 、( 注 ) CR 12DA、 CR 18DA、 CR 10DL、 CR 12VY で は 、 スト ロー ク 量 が 小さ く 湾 曲 ブ レー ド の 効果 は 少な く な り ま す 。 
230) ( 注 ) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、OCR 13VC、 旧 形 CR 13VA、 旧 形 CR 13VBY で は 全長 95mm (No.6) の ブレ ー ド は ご 使用 に な れ ま せん 。 ( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 


( 妨 先 材質 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 





7/ 人 ソバ / 





曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | 木材 用 ・ALC 用 ・ リ フォ ー ム 作業 用 





切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 























































































す 法 (mm) 鉄 材 析 周 合成 構 脂 
ブレ ー ド No. ALC ステ ン レ ス 材 軟鋼 材 アル ミ ・ 塩ビ など 
売 筋 マー ク | 山 数 Em 販売 板材 板材 | 黄 魚 鋼 | 管材 | 板材 

| イラ 402) lp 際 叶 還 半 SW 旧 厚 さ ゅ が 厚 さ 。 厚 さ | 厚 さ | 厚 さ | 外 径 | 厚 さ | 厚 さ 
2 | ( 枚 ) 
ほど で す 。 旬 eta (2 (2 sta 
マト リッ クス I (SKH56) LO し ン 3.0 し Y IE ま | 放 | 
No.158 8 る > |200| 1.8 | 0033-9500 | 2 |2.400 員 呈 lO BT 
No.156 0033-7350 | 2 | - | 謀 3.0 | 3.0 175 ョ | 。 | | | 
文太 0032-4271 | 5 | - | 謀 以下 | 以下 | 6 
江戸 目 110|22| 10 
( 2005 還 2 _ | ~ | 以 F|<15|>60 
0033-4607 上 | に | 人 6 
江戸 目 110|2.2| 10 
() 0033-4604 ml Ms li gl に so 
arR mmmm 陣 0033-4606 Pa 計 | 陸 信 隊 人 6 
マト リッ クス HI (SKH56) 40|22| 5 
No.5 Po 0095-8185 SI6 
1 1 ヽ 
本 マト リッ クス I(SKH56) 時 | 8 22 10 
No 7 0020 0095-8187 ia | ーー イー 
No.157 マト リッ クス I (SKH56) 0 ド ae9 Te ーーIITTs 上 FI 
ALC 用 En 0033-9499 52AU 硬 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | <6 
US マト リッ クス LH (SKH56) 0033-7349 由 隊 に 1 3.0 
ALC 用 回 0032-4270 由 隊 に 1 MT | 
No.121 M2(SKH51) 
度 ge 0031-8619 | - ーー TSjml に eo 
し 6. 和 9 ーー 
No.132 M2(SKH51) 寺 2 110|25|25|110l25|25| 5 |11ol22l1o 
文太 ニー ブン ン ZZmemrmrarae っ 。 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | <6 |>19 | >20| 以下 | >15| <60 
No.131 14| マト リッ クス I (SKH56) 前:20 に ] 3 円 Pa 較 25| 5 lk175| 22| 10 
文 誠 、 ン [、| 人 主 fffegssi_ 0 に ] 3 円 api と 19 | >20 | 以下 | <15 | <60 
005 に ト トト 
記 本 軸 了 陣 TE M 症 ー 症 ー 
- 305| 1.5 | aa| 2 |60o0 
断熱 材 用 ⑬ り 
_ 400| 18 1 5687-61eg| ! PO99 昌利 還 記 且 目 上 ロ 提 間 | 四 肖 池 


( 注 ) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、 旧 形 CR 13VA、 旧 形 CR 13VBY で は 全長 95mm (No.7) の プレ ー ド は ご 使用 に な れ ま せん 。 
( 注 ) CR 12VY は 、 全 長 200mm 以 下 の ブ レー ド を ご 使用 くだ さい 。 





|_| バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。 


CR 1 7Y(S) 、( 旧 形 )CR 1 7Y 用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド 


*CR 13VC、CR 13V2、 旧 形 CR 13VA は 165 以 下 


( 妨 先 材 筑 ) マト リッ クス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 


( 注 ) 旧 形 CR 18DV の 最大 切断 能力 は の 90mm 以 下 




















切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 
































湾曲 タイ プ | | スト レー ト タ イ プ | CR 17Y(S)、(I 旧 形 )CR 17Y 用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド 
請 語 還 計 鉄 村 
売 筋 マー ク ブレ ー ド 形状 材質 NM コー ド No. | 単位 | 価格 HE 2 のり 2 
区 全長 | 罰則 40 外 径 ! 厚 さ | 外 径 ! 厚 さ | 外 径 : 厚 さ 
の 間 間 8 MS 200 | 1.6 | 0032-5282 | 5 |11.600| 105 以 下 ! 7 以下 | 105 以 下 ! 5 以下 | 105 以 下 ! 3.0 以 下 
No.162 マト リッ クス I | ( [ 
5 抽 還 Lu 5 記 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ 
VN Skil5) | 250 | 1.6 | 0032-5283 | 5 |13.600 | 145 以 下 | 7 以下 |145 以 | 5 以下 | 145 以 | 30M 下 
No.163 マト リッ クス I 本 紅 有紀 
人 / 時 oo) | 300| 1.6 | 0032-4684 | 5 |16.000 165 以下 | 7 以下 | 165 以 下 | 5 以下 | 165 以 TI 30M 下 
No.1 64 マト リ ツ の 2 \ \ \ \ \ \ 
0 0 0032-4685 216DT| 8MT |216MT| 5MT |216MT 30MT 
マト リッ クス II ヽ ヽ ーー ーー ヽ ( ヽ 
No.171 本 0033-0134 48 以 下 | 7 以下 | 48 以 下 | 0 以下 
No.1 7 と マト リッ クス II \ \ \ \ \ \ 
9 人 の 0033-0135 115 以 | 7 以下 | 115 以 下 | 5 以下 | 115 以 | 0 以下 
5 。 較 : MM 300 | 1.6 | 0033-0136 | 5 | 9.100| 165 以 下 ! 7 以下 | 165 以 下 ! 5 以下 | 165 以 下 ! 3.0 以 下 
































| _ | バイ メタ ル ブ レ ー ド : 折れ に くく 焼き つか な い 長 寿命 ブレ ー ド で す 。 


モル タル ライ ニン グ 鋳 鉄管 の 切断 に 





湾曲 タイ プ 


CR 1 7Y(S) 専 用 セー パソ ー ブ プ ブレード 


( 妨 先 材質 ) マ トリ ックス II : ステ ン レ ス 切 断 に 最適 で す 。 





高 効率 


出願 中 


高 机 久 久 パワ フル 切断 タイ ャ モン トド 注 形 」 


モル タル ライ ニン グ 鋳 鉄管 が 切れ る ! 


長寿 命 を 約 尼 





湾曲 ブレ ー ド (湾曲 形状 ) 
だ か ら 切 断 ス ピー ド 向 上 ! 





切断 能力 は 取付 機種 に より 異な り ま す 。 単位 :mm 





























レー ド 形 状 寸法 (mm) 語 に 販売 単位 鋳鉄 管 (内 面 モ ル タ ル ライ ニン グ 有 り ) *^ 
2 先 材質 一 全長 | 刃 厚 ョ NN ( 枚 ) | 価格 | 主 び 径 ( 只 香 ) 外 径 ” ! 厚 さ 
/ 明 還 症 還 本 本 本 。 | ダイ ヤセ モンド | 200 | 1.6 | 0037-1201 1 5.800 | 75A 以 下 93 以 下 7.5 以 下 
/ 還 昌 耳 症 間 間際 馬 了 | ダイヤモンド | 250 1.6 0037-1202 1 6.800 100A 以 下 118 以 下 7.5 以 下 








( 注 ) CR 17Y(S) 、CR 17Y で 刃 厚 0.9、1.3mm ブ レー ド を 使用 する 時 は 薄 の こ 丸 用 プレ ー ド ホル ダ (A) コ ー ド No.305700 \1.600 が 必要 で す 。 
※1 従来 製品 CR 1 7Y 用 セー バ ソ ー ブ レ ー ド No.163 と の 比較 。 ※2 モル タル ライ ニン グ 無 し も ご 使用 に な れ ま す 。 


2J1 


232 


振動 工具 の [周波 数 補正 振動 加速 度 実効 値 の 3 軸 合 成 値 ] に つい て 





厚生 労働 省 の 「 チ ェ ー ン ソー 取扱 い 作業 指針 ] 及び 「 チ ェ ー ン ソー 以外 の 振動 工具 の 取扱 い 業 務 に 係る 振動 障害 予防 対策 指針 ] (以下 、 両 指針 を あめ わせ て 「 指 針 ]) に 定め る 振動 障害 予防 対策 の 実施 
に 必要 な 振動 工具 の 人 (以下 「3 軸 合 成 値 ) を 当社 の 対象 製品 に つい て 以下 の と お り 公 開 し ます 。 な お 、 振 動 障害 予防 対策 指針 に 関す る ご 質問 は 最寄り の 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































都 道 府 県 労 働 省 ・ 労 働 準 略 督 暫 へ お 問い 合わ せく だ さい 
加 指針 対象 工具 当社 の 製品 
画 抽 品 史 拓 動 電 合成 値 使用 する 華中 ト イシ の 直人 か 150mm を zoto ーー ラー ニュ ラー 
指針 対象 工具 当社 の 製品 2 コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル 、 マ ル チ ツ ッ ー ル 
イン パフ トレ ンチ コー ドレ スイ ン パ フク トレ ンチ 、 イ ン パ クト レン チ 本 コー ドレ ス 振 動 ド ライ パ ド リ ル 、 振 動 ド リル 、 
ミニ サン ダ 、 オ ー ビ タ ル サ ン ダ 、 ラ ンダ ム サ ン ダ バイ ノレ ーション ドリ ルル コー ドレ スズ ローダ タリ バン マドリ ル 、 ロー ダリ ハン マドリ ル 、 
サン ダー ディ スク サン 電子 ディ スク サン ダコ ー ド レス ベル ト サ ン 多 5 IS ーs 
ベル ト サ ン ダ コー ドレ スマ ル チ ツ ー ル 、 補 員 沈 必 一 中 パイ フ ルー コー ドレ スニ ブラ 、 ニノ ラ 、 コ ー ド レス シャ ー、 ハ ンド シャ 
科 語 言 き 5 に! 1 っ ー ジ ソー 1 メッ ンー 時 所 モノ ソテー コピ 2 
名 用 研削 懇 ※ “ コー ドル スス 2 グ ライ ンダ 電気 テイ スク グラ イン ダ 、 電子 ディス ク グ ライ ンダ プッ シュ クリ ー ナ ー エン ジン 刈 払 科 
画 パ イブ レー ショ ンド リル エン ジン カッ ター エン ジン カッ タ 
製品 名 形 名 ( ) 内 は 旧 形 | 負 (g) 振動 3 軸 全 成 値 (ms7 適用 測定 規格 圏 バ イブ レー ショ ンド リル 
DV 12DA | 12 学び きせ EN60745-2-1 製品 名 形 名 ( ) 内 は 旧 形 | 時 (ke)| 振動 3 報 師 値 (ms | 適用 測定 規格 
DV 12DD 1.2 RIE ー タ モ EN60745-2-1 DH 28PMY 3 SS 旧 EN60745-2-6 
回 転 。 | で 回 転 + 打 撃 | 11.2 
(DV 14DSL) | 17 円 コ 2 EN60745.2- 95 ンド DH 28PMY2 | 2.9 了 由 9 EN60745-2-6 
軸 上 品 加 当 ea - つ _ 
(DV 14DBL) | 20 還 + っ すき | EN60745-21 (RS5Te52) (DH 28PF) | 31 還 紀 湖上 59」EN60745-2-6 
癌 転 + 打撃 | 78 (DH 25PB) .4 | 回転 + 打 撃 | 16.1 | EN60745-2-6 
DV 14DBL2| 2. 瑞 転 「 <25 | EN60745-2-1 DH 30PC2 3 | 国共 + 打 撃 上 19.8」 ENe0745.2-6 
間 (DV 14DBEL)| 18 尊 対 学 上 プ テ a | EN60745-2-1 コー ドレ ス DH 36DMA 118] ENeoz45.2.6 
ニョ e 王 レノ 回 転 + 打 撃 | 7.8 ンマ ドリル 
二 ドリ ル DV 14DBSL| 1.9 a 回 転 ョ マ う 5 EN60745-2-1 (P56) DH 36DSA 9 う EN60745-2-6 
「 (DV 18DBL) | 2 生計 学 上 づき | EN60745-2-1 (PR-25B) 3 | 回 転 + 打 撃 | 23.0 | EN60745-2-6 
回 転 + 打 撃 | 11.7 回 転 十 打撃 | 16.1 | EN60745-2-6 
DV 18DBL2 | 22 1 向 転 | くろ 5 EN60745- 人 1 PR-38E 5 | 回転 + 打 撃 | 14.5 | EN60745-2-6 
(DV 18DBEL)| 19 生計 学 上 つり 8 | EN60745-2-1 (DH 38SS) “ 3 1 人 EN60745-2-6 
DV 18DBSL | 2.0 本 < | EN60745-2-1 (DH 40SR) 「 持寺 | 89 EN60745-2-6 
四 195 (DH 45SA) .8 | 回 転 + 打 撃 | 21.0 | EN60745-2-6 
DV 12V 1.4 [ 還 + 打 還 | 194 EN60745-2 と 165 
“ 上 還る 25 9 DH 40MC 133 | EN60745-2-6 
+ 打 撃 
DV 16V 1.5 EESIEB 語 人 EN60745-2-1 ハン マドリ ル DH 40SC fa EN60745-2-6 
(DV 18VA) | 2 学生 人 | EN60745-2-1 57ー58) DH 40SE 13.0 EN60745-2-6 
(DV 20VE) | 2 生計 学 上 9 EN60745-2-1 DH 40MEY 0」EN60745-2-6 
= Mi| 
了 2 (DV 20VB2) | 2 生 全学 午 全 | EN60745-2-1 (DH 40MRY) | EN60745-2-6 
VTP-25 3.8 | 目 転 + 提 山 」 113 ENeo745-2-1 (DH 45ME) 13.5 | EN60745-2-6 
回 転 | 4.1 14.2 
DV 21V っ 千 EN60745-2- 還 還 DH 45MEY 8 う - EN60745-2-6 
DV 19V 1 稼 上 すき EN60745-2-6 //』// マ (DH 50MRY) 113 | EN60745-2-6 
DV20VF | 29 内 学 上 き EN60745-2-6 ss |(DH52ME) 評 |1551EN60745-2.6 
DH 12DD | 1.9 | 回 転 + 打 撃 | 9.1|EN60745-2-6 DH 52MEY | 12.2 | 目 臣 寺村 軟 」 9.8 FN60745-2-6 
打 加 97 
BH 18DSL 用 ン EN60745-2-6 較 イ ン パ クト レン チ 
ーー ] 半 和志 ーー 製品 名 形 名 ( ) 内 は 旧 形 條 (kg)| 振動 3 電 合成 値 (ms | 適用 測定 規格 
DH 14DBL | 3.4 本 を 1 EN60745-2-6 MR 1 1.4 9.8 EN60745-2-2 
DH 18DBL | 3.6 半 学 -」 EN60745-2-6 上 5 
抽 撃 | 8.6 WR 14DSL | 1.5 28 EN60745-2-2 
DH 18DPA | 2.3 | 回転 + 打 撃 | 9.9|EN60745-2-6 WR 14DBDL2| 17 13.4 EN60745.2. う 
PH TBPPB | 2 上 暫 寺 久 人 ALEN60745- 人 6 コー ドレ ス WR 14DSHL | 3.2 10.3 EN60745-2-2 
時 NPD DH 18DPC | 3.3 1 条 壁 「 1141EN60745-2-6 イン パク トレ ンチ WR 18DBAL2[ 1.5 8.7 EN60745-2-2 
ーー 16.0 (P35 一 32 (WR 18DBDL)| 1.7 13.2 EN60745-2-2 
> ラコ 4 -2- 
(PF48 一 50) (DH 36DBL)| 48 022 WR 18DBDL2| 1.8 11.7 EN60745-2-2 
(DH 36DBDL) し EN60745-2-6 WR 18DSHL | 3.4 9.7 EN60745-2-2 
DH 36DPA | 37 1 う 2 | EN60745-2-6 WR 36DA 3.7 15.4 EN60745-2-2 
DH 36DPB | 5.5 16.5 | EN60745-2-6 (WWRL12DIM2) 15.6 EN60745-2-2 
12.2 1. 9.4 EN60745-2-2 
DH36DPE | 35 人 (WR 12VB) 1.4 13.7 EN60745-2-2 
DH 36DPF | 4.5 1 EN60745-2-6 WR 12VE 2 14.0 EN60745-2-2 
(DH 25DAL)| 3.6 18 1 EN60745-2-6 (WR 14VB) 2.2 15.9 EN60745-2-2 
18 6 WR 14VE 6 13.2 EN60745-2-2 
(DH 36DAL) | 4.0 12.5 | FN60745- 人 6 ンーe (WR16SA) | 28 17.4 EN60745-2-2 
(DH 18PH) | 2.1 「 EN60745-2-6 (P32 (WR 16SA(S)) | 2.8 19.4 EN60745-2-2 
DH 18PB | 1.7 | 回 転 + 打 撃 | 11.8 | EN60745-2-6 WR 16SE 2 PA NG 2 
DH 18PG | 1.8 | 回 転 + 打 撃 | 10.2 | EN60745-2-6 いり 2 8 NN0U/O 2 
DH 18MB | 2.0 | 回 転 + 打 撃 | 14.3 | EN60745-2-6 = 2 NN 
(DH 22PB) | 2.3 | 回 転 + 打 撃 | 18.5 | EN60745-2-6 の 4 由 NG0 5 2 
(DH 24PB3) | 2.3 | 回 転 + 打 撃 | 16.0 | EN60745-2-6 - (WH 25) 2 5 4 
| 回転 打撃 | 16.0」 5 電動 ハン マー 
(DH 24PC3) | 2.4 打 束 13.3 | EN60745-2-6 
同 転 本 要 18 も 製品 名 形 名 ( ) 内 は 旧 形 | 質量 (kg)| 振動 3 軸 合 成 値 (m/s9 | 適用 測定 規格 
(DH 24PF3) | 2.4 条 酸 | 1471 FN60745-2-6 ケレ ン ハ ンマ (P.58) | H25PV 3.2 10.7 EN60745-2-6 
(DH 24PD3)| 2.8 | 回 転 + 打 撃 | 16.0| EN60745-2-6 (H 41MB) 5.1 11.2 EN60745-2-6 
DH 24PH 2 フ 回 転 填 打 撃 | 15.0 EN60745-2-6 H 41MB2 っ .0 9.0 EN60745-2-6 
回 団 町 恒 1 H 41ME 4.7 7.7 EN60745-2-6 
DH 24PH2 | 2.6 林 整 | 115|EN60745-2-6 H 45MR 6.5 12.4 EN60745-2-6 
ロー タリ ハン マドリ ル | DH 24PG 2.7 | 回 転 + 打 撃 | 15.0 | EN60745-2-6 H 45MEY 6.9 8.0 EN60745-2-6 
(P51 一 52) DH 24PG2 | 2.6 | 回 転 + 打 撃 | 14.5 | EN60745-2-6 (PH-40F) 5.9 17.1 EN60745-2-6 
(DH 24PM) | 26 に 学 し ユ クラ EN60745-2-6 H 50SA ' 科 2 NR の あ 
DH 28PC | 35 に 尊 全 学 具 う | EN60745-2-6 PH-65A 15.0 14.9 EN60745-2-6 
回 転 + 打 撃 | 11.5 ハン マ (H 90) 30.0 19.6 EN60745-2-6 
DH 28PCY | 29 打撃 較 還 0N (P58 60) H 45SR 5.9 12.4 EN60745-2-6 
DH 28PCY2| 2.8 半 計 学 上 すき る | EN60745.2-6 (H 41SA2) 47 18.7 EN60745-2-6 
DH 28PBY | 29 | 回 転 + 打 撃 | 11.5| EN60745-2-6 H 41SA3 3.2 EN60745-2-6 
DH 28PBY2| 2.8 | 回 転 + 打 撃 | 11.2| EN60745-2-6 H 41SE = 4 NN 
トー DH 28PB | 2.8 | 回 転 + 打 撃 | 14.8 | EN60745-2-6 (H60MRV) |10.5 間 NG0Z452 
DH 28PD 4 フト 回 転 + 打 撃 | 14.8 | Neoz4s っ H 60MEY 11.6 11.0 EN60745-2-6 
7/』/7 プ ' 林 撃 | 182 56 //』// ダ (H65SB2) |i6:5 19.9 EN60745-2-6 
低 振 動 シ ステ ム (UVP) DH 28PEC | 2.8 | 目 転 圭 打 靖 1 EN60745-2-6 0 H 65SB3 信 2 15.5 EN60745-2-6 
搭載 製品 | 合 載 製 品 H 70SA 18.0 19.8 EN60745-2-6 
回 転 打撃 11.5 
DH 28PFY | 3.2 | ご 打 難 | 1091FN60745-26 H 90SG 33.0 フフ EN60745-2-6 


























7/ 信 び 人 7 





















































































































































































































































































































































画 携 帯 用 研削 毅 田 コ ンク リー トバ イブ レー ター 
] ロ ン ン 旦 三 2 ヽ ^ 昌 | ビー 選 主 ーー 
製品 名 形 名 ( ) 内 は 旧 形 | 質量 (kg) | 振動 3 軸 合 成 値 (m/s2) | 適用 測定 規格 製品 名 形 多 質量 | 振動 3 軸 合 成 値 適用 測定 規格 
の 40222 GIIBD 人 Rg 4.0 EN60745-2-3 リン MM 
G 18SP 林 6.0 EN60745-2-3 バイ ブレ ー タ (P 205) ~ | パワー モード | 6.0 
寺 気 デイ スク ブ ライ ンダ PDH-180C 6.3 3.0 EN60745-2-3 コン クリ ー ト UV 28M 2 衝 4 16.4 EN60745-2-12 
(PZ9) 19SH 4.9 4.5 EN60745-2-3 バイ ブレ ー タ (P 205) | UV 32M 3.8 17.5 EN60745-2-12 
6.5 3.9 EN60745-2-3 SS 
G 18SWA 5.3 4.9 ENe0z45.2 ぅ 時 パイ プレ ーション シャ 
G 18BYE E 了 5.9 EN60745-2-3 製品 名 0 適用 測定 規格 
電子 ディ スク ブラ イン ダ | G 18BYE(S) 3.9 5.9 EN60745-2-3 = ー 
(P80) (G 18Y1) 3.5 6.3 EN60745-2-3 コー ドレ スニ ブラ CN 14DSL 区 鋼板 EN60745-2-8 
G 18YB) 4 7 5.2 EN60745-2-3 (P.142) CN 18DSL 軟鋼 板 EN60/45-2-8 
較 ジ グ ソ ー CN 16SA 軟鋼 板 EN60745-2-8 
シン 本 の "= ニブ プラ (CN 23) 軟鋼 板 EN60745-2-8 
製品 名 形 時 | 振動 き 電 合成 慎 | 造 用 測定 規格 (P142) (CN 32) 区 鋼 板 EN60745-2-8 
( ) 内 は 旧 形 | (kg) (m/s? FN60Z カ 5.2.8 
/ * -~ 
CJ 14DSL | 2.3 人 EN60745-2-11 コー ドレ スシ ャ ー CE 14DSL .1 | 軟鋼 板 | 9.9 | EN60745-2-8 
軟鋼 板 6.6 5 (P142) CE 18DSL 2.2 | 軟鋼 板 9.9 | EN60745-2-8 
コー ドレ スジ プッ ー |CJ 18DSL | 2.4 ァ 5 | FN60745-2-11 ハン ド シ ャ (P142) |CE 16SA 17 | 軟鋼 板 | 7.2 |EN60745-2-8 
0 CJ18DA | 26 ト 関 陸 二 | EN628412-1 田 チ ェ ー ン ソー 
CJ 36DA | 27 トー 半 半 上 合 | EN62841-2-1 製品 形 名 。 | 朋 気 量 質 量 | 拓 動 9 志 値 |  、 天才 
誤 御 板 | 11 フ ( ) 内 は 旧 形 | (mL) |(kg) (m/s2) 
(CJ 65SF) | 1.5 乏 8g6 1FN60745-2-11 陸 EDTP 32.2|3.7| 4.6 ISO 22867Z:2011 
ジブ ソー 軟鋼 板 | 11.7 32.2 | 3.4 6.1 ISO 22867:2004 
(P159) CJ6SVF |15 木村 | 8610 つっ つっ - エン ジン チェ ン ソ ー |(CS 33EB) |32.214.0| 5.6 |1ISO22862:2011 
(CJ 110M) | 22 隊 上 き 和 | EN60745-2-11 (CS 40EA) |39.6|4.4| 3.2 IISO22867:2004 
(CJ 90VST)| 2.2 孤 EN60745-2-11 人 ー 加 計 生 N65 13 
CJ 90VST2| 2.2 歌 0 [ENe2841-2-11 (CS 35) ー |4.2| 4.9 EN60745-2-13 
材 還 っ - 
唱 了 ジブ ソー CJ 110MV | 2.2 | 束 典 板 | 3.4 TENeoz45.2-11 ご ミ Y ビー トー テー ーー 
ーー 一 計 a-ー 外 203B。 コ | の 
軟鋼 板 6.1 電気 チェ ン ソ ー = 痢 . 9 
(CJ 120V) | 23 洒 材 eeN20 9 (P141・215) CS 35SB ー | 4.6 4.0 EN60745-2-13 
CJ160V | 25 上 靖 灯 上 人 | EN60745.2-11 CS40SB | 一 |4.7| 4.0 | EN60745-2-13 
園 サン ダー - FCS 25SA | 一 |2. 4.1 EN60745-2-13 
FCS30SA | 一 |2.2 4.4 EN60745-2-13 
製品 名 2 0 AM 適用 測定 規格 FCS 35SA | 一 |2.3| 46 EN60745-2-13 
= る SUU4S CS 3630DA| 一 |43| 5.0 EN60745-2-13 
ミニ サン タ SV 12SG 1.1 | 5.2 EN60745-2-4 コー ドレ スチ ェ ン ソー| CS 3630DB| 一 45| 2.5 EN60745-2-13 
(P99) SV 12SH 1.0 6.9 EN60745-2-4 . 5 
て = (P141・215) CS 3635DB 4.6 2.4 EN60745-2-13 
オー ビタ ル サ フ ンタ SV 12SE 2.6 4.7 EN60745-2-4 (CS 36DL) | ー |44 5 0 EN60745.2.13 
(P99) SV 12SD 2 5.1 EN60745-2-4 画 マ ル チ ツ ー ル 
ラン ダム サン ダ (P100)| SV 13YB 1.4 7.0 EN60745-2-4 マル チ ツ ー 
本 (S 10SA3) 1.6 4.8 EN60745-2-3 製品 名 形 名 量 (kg) | 振動 3 軸 合 成 値 (m/s)| 適用 測定 規格 
2 (S 13SAS) 18| 42 EN60745-2.3 研磨 時 | 5.0 | EN607452-4 
CV 12DA 上 切断 時 | 11.1 | EN60745-2-11 
電子 ディ スク サン ダ コー ドレ ス と 
(P103) S 18V 2.1 4.4 EN60745-2-3 つま ウー リル CV 14DBL ィ 1 EN60745-2-4 
0 0 SB 3602DA 3.0 22 EN60745-2-4 SO CV 18DBL EN60Z45.2.4 
ペル トワ ダ SB 8V2 4.3 | < く 2.5 EN60745-2-4 EN60245 ラオ 
べ 2 ・ と EN60745-2-4 
(P103) SB 10V2 5.2 | <2.5 EN60745.2-4 マル チ ツ ウール (P156) | CV 350V 切断 時 EN60745-2-11 
田 ブ ッシュ クリ ー ナ ー 
製品 名 形 名 ( 旧 形 ) 適用 測定 規格 | 備考 形 名 mc | 適用 測定 規格 | 備考 
CG 22EASP (A) ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 24EBSP (ASL)| 23.9 | 5.2 | 4.2 | ISO 22867:2004 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 22EASP (AS) ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CQG 27EBSP (ASL)| 26.9 | 5.2 | 4.8 | ISO 22867:2004 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 24EASP (AS) ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 24ECMP (AS) | 23.9 | 4.4 | 4.4 | ISO 22867:2011 | 両手 ハン ドル 
CG 24EBDP (SL) ISO 22867:2004 | ルー プ ハ ンド ル CG 24ECMP (ASL)| 23.9 | 4.3 | 5.9 | ISO 22867:2011 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 24EBSP (AS) ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 27ECMP (AS) | 26.9 | 4.4 | 4.4 | ISO 22867:2011 | 両手 ハン ドル 
エン ジン 刈 払 機 |CG 27EASP (AS) ISO 22867:2004 | 両手 \ ン ドル CG 27ECMP (ASL)| 26.9 | 4.3 | 6.2 | ISO 22867:2011 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 27EBDP (SL) ・ ISO 22867:2004 | ルー プ ハ ンド ル CG 24ECP (AS) | 23.9| 4.2 | 4.4 | ISO 2286Z:2011 | 両手 ハン ドル 
CG 27EBSP (AS) | 26.9 | 5.4 | 2.7 | ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 24ECP (ASL) | 23.9| 4.1 | 5.9 | ISO 22867:2011 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 25EUS (A) 25.0 | 5.2 | 3.9 |ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 27ECP (AS) | 26.91 4.2 | 4.4 | ISO 22867:2011 | 両手 ハン ドル 
CG 33EASP (AS) | 32.2 | 5.7 | 3.5 | ISO 22867:2004 | 両手 ハン ドル CG 27ECP (ASL) | 26.9| 4.1 | 6.2 | ISO 22867:2011 | ルー プ ハ ンド ル 
CG 24EASP (ASL)| 23.9 | 4.6 | 5.2 |ISO 22867:2004 | ルー プ ハ ンド ル CG 23ECP (AS) |22.5| 5.0 | 4.8 | ISO 22867:2011 | 両手 ハン ドル 
較 エ ンジ ンカ ッ タ ー CG 25EUAP (A) | 25.0 | 5.6 | 3.0 | ISO 22867:2011 | 両手 ハン ドル 
製品 名 形 名 ( 旧 形 ) 排気 量 (mL) 振動 3 軸 合成 値 (m/s?) 適用 測定 規格 





3 軸 合 成 値 及 び 1 日 当たり の 振動 ば く 串 限 界 時 間 の 算出 方 法 等 に つま きま し て は 、 以 下 の ホ ー ム ペー ジ 及 び パ ン フ レッ ト を ご 参照 くだ さい 。 
日 本 電機 工業 会 ホー ムペ ー ジ 「 周 波数 補正 振動 加速 度 実効 値 の 3 軸 合 成 値 ] に よる 振動 障害 予防 対策 に つい て 
nttp://www.jema-net.or.jD/Japanese/Dpis/powertooLhtml 


P 厚生 労働 省 パ ン フ レッ ト 「 振 動 障害 の 予防 の た め に ]」 
nttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/d/090820-2a.pdf 
日 振動 ば く 露 量 A(8 ) は 厚生 労働 省 の 下記 ウェ ブサ イト の 日 振動 ば く 露 量 A(8 ) の 計算 テー ブル 」 で 求め る こと が で きま す 。 
ぁ 厚生 労働 省 「 日 振動 ば く 露 量 A(8 ) の 計算 テー ブル 」 
nttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/d/090820-2a_0004.pdf 
| 周波 数 補正 振動 加速 度 実効 値 の 3 軸 合 成 値 ] と 
1 日 当たり の 振動 ば く 串 時 間 か ら 、 次 式 に より 
日 振動 ば く 露 量 A(8 ) を 求め て くだ さい 。 
日 振動 ば く 露 限界 値 及 び 日 振動 ば く 露 対策 値 


A(8 ) が 、[ 日 振動 ば く 皿 限界 値 ] で ある 5.0m/s? を 超え る こと が な いよ う 振 動 ば く 串 時 間 の 抑制 、 低 振動 の 振動 工具 
必要 が あり ます 。 さ ら に 、 日 振動 ば く 皿 限 界 値 (5.0m/s2) を 超え な い 場合 で あっ て も 、| 日 振動 ば く 加 対 策 値 ] で ある 
る 場合 は 、 振 動 ば く 衣 時 間 の 抑制 、 低 振動 の 振動 工具 の 選定 等 に 努め る 必要 が あり ます 。 

















注 ) atm/s は 周波 数 補正 振動 加速 
度 実効 値 の 3 軸 合 成 値 、T【 時 間 ) 
は 1 日 の 振動 ば く 臨 時 間 


日 振動 ば く 皿 量 :A ( 8 ) =axy 工 (m/sd 


日 振動 ば く 四 
の 選定 等 を 
2.5m/s< を 


時 
還 
え 
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7/ 信 び 人 バ / 


別売 部 韻 カー ボン ブラ シ の ⑦ー ポ ボン ブラ シ は 2 個 1 組 で す 。 
田 カ ー ボ ン ブ ラ シ に は [普通 カー ボン 」 と 「 ス トッ プ カ ー ボ ン 」 の 2 種類 が あり ます 。 「 普 ー | 
通 カ ー ボ ン 」 は 、 訂 耗 限度 線 まで 使用 し た と と を 目視 で ご 確認 くだ さい 。「 ス トッ プ 、 91- 
カー ボン 」 は 、 磨 耗 限度 まで 使用 する と 自動 的 に モー ター が 停止 し ます 。 消 耗 品 で す の 0 
* 点 検 ・ 手 人 れ の 隊 は 、 








は スト ッ プ カー ボン で す ) 



























コー ド No. (コー ド No. の 
下 2 桁 の 番号 で す ) 























で 、 磨耗 限度 まで 使用 し た ら 新品 と 交換 し て くだ さい 。 カー ボン ブラ シ に は 、 コー ド 必ず スイ ッ チ を 切り UP みみ ラ ラク を ん 
















































































No. の 下 2 桁 の 番号 が 表示 され て いま す 。 (9990[ | |) 芝 告 電源 か ら ぬ いて お いて くだ さい 。 
コー ド No. 標準 価格 カー ボン の 対比 表 ( 互 換 性 が あり ます ) 
( 下 2 桁 ) ョ 普通 カー ボン スト ッ プ カー ボン 
69 1.100 21 70 
88 38 7 1 
100 ※1 4 1 72 
101 ※2 20 43 73 
108 ※3 44 74 ※4 
70 ーー 75 
71 88 76 
72 44 77 ※5 
73 ーー 90 
74 ※4 ーー 91 
75 2 59 93 
76 108 ※3 94 
吉 ※ ら ※1 コー ド No.999100 
※2 コー ド No.999101 
91 ※3 コー ド No.999108 
93 750 ※4 ( 旧 形 ) DH 50MB 使 用 不可 
94 950 ※5 ( 旧 形 ) DH 50MB 専 用 








別売 部 品 3P 可 倒 式 プラ グ 


一 2 極 コ ン セ ント を ご 使用 に な る 場合 で も 、 ブ ラグ の 接地 極 を 折り 曲げ て コン セン ト に 差し 込め 、 
アー スク リッ プ で アー ス が 取れ る 「3P 可 倒 式 プラ グ 」。 単 相 100V 専 用 で す 。 











2 極 コ ン セ ント 
@3P 可 倒 式 プラ グ 付 コー ド (端子 不 付 ) 導線 | 面 筐 mm) | コー ド No. | 価格 休 : ミ 
= ヶ ェ ーー テーーーー 0.75x2.6 | 317446 | 1.400 の 
3 心 | 075x5.1 | 317874 | 2.200 本 地 極 を 
(317446/317874) (317872) 1.25x5.1 | 317872 | 2.800 折り 曲げ る 
























































































































































































































把握 範囲 把握 範囲 
ドリ ルチャ ッ ク | コー ド チャ ッ ク 8 ドリ ルチャ ッ ク | コー ド A チャ ッ ク 、 
1 形 名 No. ツク NN し ノル 適用 機種 UL 形 名 No. | 細 格 | マウ ント ムン トル 適用 機種 
最小 | 最大 最 
B 13S、 B 13R、 B 13SH、 
DSO IS029 No.1 6.5G 当 紀 B 13RH、 BT 13S、 BT 13R、 
6.5EB |302281 ジャ コブ プス D 6C、LUh 7、LUh-DH4 BT 13SL、 BT 13RL - 
950252 テー パ DG-5、D 6BA、 (チャ ッ ク ア ー バ ー 使 用 
二 衣 DG-6、LU-GNS3 950262 13G |B22 負 、B238H B23HH、 
四 目 : 950283 DW 12、DW 12SA(S) 、 BT 28 | 2 BT 2S[、 
lp 65、BGM 晶 2 
// 65 m R = 
314679 Yiy 1D 6D、BGM-50、 D25、D25SA、D32 | 
375e0e |D 6SH、D 6SB BU-PN3、BU9 -SH3、 
NU-DH4、D-10C(03 年 321810 10G IDM-13A (06 年 12 月 まで ) 、 
0.8 321809 |4.800| ジ 4 月 まで ) 、DG-10A、 9 
D 10BA、UT 8V 2 SN 
、 D 13VA2、 D 13TA、 DV 16、 
DV 12V 19W 朋 1DV 20VA、 D 13VC、 
321812 13VLD-D |321813 ルド Mt |D 13VE、 D 13VD、 DWB-30、 
DVR-10、DW 15Y ら じ 321869 |VTP-16、 DV 21V、 DC 120、 
5y 12。 105 を |” 用 
1.0 321811 D-10C(03 年 5 月 か ら ) D 13V、 DW 30Y、D 2 
31BSD 半 計時 13VLB- |DV 20VB、 D 13SA、 DW 65Y、 
(ね じ 付 ) ] D |DV16V、 DV 18VA、 DV 20VE、 
本 体 装 着用 DV 20V82 D 過 
9 D 3613DA、 DV DA、 
10TLRE | 371351 D 10VH2 13VELR-J [377180 5.400 (UL の 20)|13VELR]DV 20VF、Dy 19V 
N0. J 
13EL-J |339353 |5.400|、. や 。 也 吊 ISMKI 
1.5| |10TLRB| 300018 |8.500 SN 2 
M 13WLRA 321816 |5.400|(Ug 16)| 「0G |DC 120VA 
DN 6DS、DN 6DM、 1.5| |19VLRA-N 315133 6.600 DS 13DV2(99 年 1 月 か ら ) 
ね じ DN 10DY、DS 6DT、 13VLRD-N |319304 |6.600 D 13VF 
10TLRK-N| 323250 |3.500|(U3/8? -24) DS 6DV、D 10VE、 13VLRF-N |319766|6.100 DV 14DV 
4 DS 12DVFS、 13VLRG-N 320684 6.600 DS 12DM、 DS 12DVB、 DS 14DVB 
0.8 DS 10DAL、DS 12DA、 13VLRL-N |323898 |7.000 0 p 間 の DS 180L、 DV 180L、 DS 14D9L 
10TLRM-N| 337390 |3.300 DS 12DD、DV 12DA、J」 。 - 4 IDS 14DBEL、DS 18DBEL、 
DV 12DD 13VLRU-N |335961 |4.200 DS 14DBSL、DS 18DBSL、 
10TLRC-N| 310279 |3.500 DS 10DVC 還 1 の Be BB 
10VLRB-N | 316260 |3.500 DS 10DV2、DS 10V 13VLRX-N |339721 6.600 DS 36DA、DV 14DBL2、 
10VLR-K| 371706 |2.600| 。. D 18DBHL DV 18DBL2、 DV 36DA 
1S| HOVLRe-N| 322370 |3.500|(U1/2/ 20) キー レス | 0 0 0SD、 っ 。 語 16E |950265|8.700 隊 委 6 16G |PU-PM3(07 年 まで )、 @ と 聞 じ 
1.0 10VLRE-N | 320683 |3.500 スク DS 9DM、DS 9DVB 16WL |950284 |8.700 (の 13G |VTP-25、 PU-PM3(07 年 4 月 か ら ) 








エッ ルプ ムン 4 9 の チャ ッ ク ハ ンド ルセット 



































形 名 当 言 Ne 価格 形 名 申 慎 沢 N6: 価格 形 名 当 講 誰 Ne 価格 セッ ト 内 容 
5G 930029 410 13VLB-D | 987576 590 10mm 用 | 321868 440 チャ ッ ク ハ ンド ル 6.5G・10VLB-D 各 1 本 入り 
10TL2 | 980057 | 440 16G | 930904 | 730 13mm 用 | 321869 | 440 | チャ ッ ク ハ ンド ル 10G・13VG 各 1 本 入り 
UMS CAMEAUAC 0 6.5mm 用 | 375606 440 @6.5G・10VLB-D は セッ ト 品 コー ド No.321868 \440 を ご 使用 くだ さい 。 
234 13G 9307393 590 ーー @10G・13VG は セッ ト 品 コー ド No.321869 \440 を ご 使用 くだ さい 。 
13VELR-J | 377178 440 ビニール バン ド | 950288 120 

















/ ハ GO0D DESIGN AWARD 

\w グ 2020 年 度 受 賞 

ント ド デ ザ イン 賞 (G マ ー ク ) は 、( 公 財 ) 日 本 デザ イン 振興 会 が 主催 する 日 本 で 唯一 の 総合 的 デザ イン 評価 奨励 の 仕組 み で 、 当 社 は これ ま 
和 算 3O 回 目 の 受賞 と な り ます 。 


電動 工具 の 他 に も 了 園芸 工具 な ご 幅広 い 分 野 の 製品 で 同 濾 を 受賞 し て お り 、 今 回 で 遂 


コー ドレ ス 集 じん シス テム 


6 宇 寺 


』 


コー ドレ ス 卓 上 スラ イド 丸 の こ ご 


マル チ ボ ポル ト 蓄 電池 
コー ドレ ス 卓 上 スラ イド 丸 の こ ロー タリ ハン マドリ ル 
C 3607DRA 


コー ドレ ス 集 じん 機 (Bluetooth『 搭 載 ) 
C 3606DRB DH 28PEC RP 3608DB BSL 36A18B/BSL 36B18B 





さめ 癌 装 電 池 回 収 に つい て 


と 使用 済み の 鉛 蓄 電池 は 最寄り の HiKOKI( ハ イコ ー キ ) 販売 店 へ お 持ち くだ さる よう お 願い いた し ます 。 


の 由 .Z 條 の ンー 蓄電 池 の 回 収 に ど 力 を お 願い いた し ます 。 
pf の ) 


ー ル ディ ング ス は 環境 保護 の 一 環 と し て 、 一 般 社 団 法 人 JBRC に 
Ni-Cd Ni-MH Li-ion 


画 し 、 コー ドレ ス 工 具 に 使わ 
生生 電池 の リサ イク ル に 取り 組ん で いま す 。 計 RUE ご 使用 済み の 蓄電 池 
陳 002000 の 2 人 Sa (https://www.jbrc.com) 


を 最寄り の HiKOKI( ハ イコ ー キ ) 販 売店 へ お 持ち くだ さる よう お 願い いた し ます 。 


人 @ ご 使用 前 に 、 取 扱 説明 書 を よく お 読み くだ さ 

人 取扱 説明 書 お よび 製品 に 表示 の 危 B 交信 語 な どの 項目 に 従っ て 正しく 安全 に 使用 に て くだ さ 

信 注 意 事 項 は 、「 條 危険 」、「 條 警告 」、「 條 注意 」 に 区 分 し て いま す 。 誤 っ た 取扱 い を し た と き に 使用 者 が 死亡 また は 重傷 を 即時 | こ 負 う 事 が 想 
定 さ れる 内 容 を 「 條 危険 」、 使用 者 が 死 ま た ! は 重傷 を 負う 可能 性 が 想定 され る 内 容 を ! 人 警告 」、 使 用 者 が 傷害 を 負う 可能 性 が 想定 され る 
の 内 容 お よび 物 的 損害 の み の 発 生 が 想定 され る 内 容 を 「 條 注意 」、 と し て 記載 し て いま す 。 な お 、「 條 注意 」 に 間 還 ie et こよ っ て 
| 還 り 24 意 は 重大 な 結果 に 結び つく 可能 性 が あり ます 。 い ずれ も 安全 に 関す る 重要 な 内 容 を 記載 し て いま す の で 、 必 ず 守 っ て くだ さ 





人 本 製品 に 付属 する 「18V/36V 6.0Ah リチウム イオ ン 電 池 BSL 1860 形 /BSL 3660 形 、36V 21Ah 背負 式 電源 BL 36200 形 」 は 、 電 力量 が 
国連 規定 量 (100Wh) を 超え る た め 輸 送 貨 


物 の 分 類 上 、 危 険 物 扱い と な り ま す 。 本 製品 (含む 電池 ) ま た は 電池 単体 を 航空 機 や 船舶 で 
輸送 する 場合 、 特 別 な 梱包 、 申 請 な ど が 必要 と な り ま す の で 、 0 


電力 量 が 100Wh を 超え る リチウム イオ ン 電 池 を 含む 
輸送 天 に 関す る ご 7 意 荷物 で ある こと を 伝え 、 輸 送 会 社 の 指示 に 基づい た 手続 き を 行っ て くだ さ 





品質 第 一 主義 PP 環境 重視 経営 

DSi る 工 機 ホ ー ル ディ ング ス ( 株 ) 勝 田 工場 ・ ” TSO * Cc 工 機 ホ ー ル ディ ング ス ( 株 勝田 工場 

_ANAB | 語 語 語 252252282 | の 

ー 直 昌 は 、 環 境 マ ネジ メン トン スズ 

人 = | 取得 し 、 更 に 「ISO9001:2000」 を へい A&C 時 の 国際 規格 「ISO14001:2015」 を 
ーーー 男 7IESILZP 旧 昌一 2002 年 に 、|ISO9001:2008」 を 2 取得 し て いま す 





多 
る 
上 
回 
$ 





MANAGEMENT SYSTEMS 


or、 や 
CERTIFICATION BODY 2010 年 に 、[ISO9001:2015] を EC99J2022 
2017 年 に 取得 し まし た 。 


MANAGEMENT 
SYSTEMS 





FM 68090 /ISO 9001:2015 


本 社 情報 


画商 号 / 工 機 ホ ー ル ディ ング ス 株 式 会 社 Koki Holdings Co.,Ltd. 
( 旧 商 号 : 日 立 工 機 株 式 会 社 Hitachi Koki Co.,Ltd.) 
田 設 立 / 1948 年 (昭和 23 年 ) 12 月 18 日 
田代 表 者 / 代 表 取 締 役 社長 執行 役員 森 澤 篤 
田 従 業 員数 連結 6.457 名 (2020 年 9 月 30 日 現在 ) 
画 本 社 / 東 京都 港 区 港南 二 丁 目 15 番 1 号 (品川 イン ター シテ ィ A 棟 ) 
TEL(03)5783-0601( 代 ) 〒 108-6080 
一 勝田 工場 茨城 県 ひたち な か 市 武田 1060 番 地 
TEL(029)273-8111( ダ イヤ ル 番 号 案 内 ) 〒31 ら 5-850 ら 
画 佐 和 工 場 / 茨 城 県 ひたち な か 市 足 崎 1450 番 地 
TEL(029) 285-1112( 代 ) 〒312-0003 





全国 営業 拠点 
較 較 組 間 OhODOD キ hp$$$ サ キキ す ォ q コ ィ n⑧ ョ ヤ ャ ヤ サ ふ ネ ヘ ネ サ す サ ぎす CQp8 ヨ 8o つ ーー < 561 


HiKOKI 製 品 を ご 安心 し て お 使い 続け て いた だ く た め に 、 弊 社 で は 全国 122 箇 所 の 営業 所 、 販 売 代理 店 に て 、 
お 客 様 の ニー ズ に 治っ た サー ビス 活動 を 展開 し て お り ま す 。HiKOKI 製 品 の ご 用 命 ・ ご 相談 は 、 最 寄り の 営業 拠点 に お 気軽 に ご 連絡 くだ さい 。 





事業 所 名 郵便 番号 住所 中 も ( 備 ) FAX 事業 所 名 郵便 番号 住所 還 上 (人 ) FAX 


北海 道 支店 (所 在 地 は 札幌 営業 所 と 同じ で す ) 011-786-5122 011-786-5123 
札 幌 営業 所 〒007-0834 北海 道 札幌 市 東 区 北 34 条 東 19-1-22 011-786-5130 011.786-5131 


旭 川 営業 所 〒079-8414 北海 道 加川 市 永山 4 条 6-2-15・…・…… 0166-47-9071 0166-47-9072 
苫小牧 営業 所 〒053-0046 北海 道 苫小牧 市 住吉 町 2-8-14 0144-35-1060 0144-35-1061 
函 館 営 業 所 〒040-0061 北海 道 函館 市 海岸 町 12-13 ・……・…… 0138-45-5010 0138-45-5011 
HiKOKI 代理 店 一 ーー 一 
三立 機電 株 式 会 社 


本 社 ・ 小 樽 支店 (小樽 市 ) 北見 支店 (北見 市 ) 釧路 支店 (釧路 市 ) 帯広 支店 (帯広 市 ) 

東 北 支 店 (所在 地 は 仙台 営業 所 と 同じ で す ) 022-288-8676 022-288-8680 
仙 台 営 業 所 〒984-0002 宮城 県 仙台 市 若林 区 卸町 東 3-3-36 ・ 022-390-1280 022-390-1281 
ー 関 営 業 所 〒029-0132 岩手 県 一 関 市 滝沢 字 鶴 ヶ 沢 7-62 ・‥‥・ 0191-31-6688 0191-31-6690 


郡 山 営業 所 〒963-0547 福島 県 郡山 市 喜久 田町 卸 1-28-1 ・・ 024-959-1266 024-959-1267 


HiKOKI 代理 店 

株 式 会 社 東北 日 立 三 和 電機 商事 株 式 会 社 

青森 支店 (青森 市 ) 弘前 支店 (弘前 市 ) 本 社 (仙台 市 ) 

八戸 支店 (八戸 市 ) 大 館 支店 (大 館 市 ) 気仙 沼 営業 所 (気仙 沼 市 ) 

秋田 支店 (秋田 市 ) 横手 支店 (横手 市 ) 大 崎 営業 所 (大 崎 市 ) 

盛岡 支店 (盛岡 市 ) 奥州 支店 (奥州 市 ) 

山形 支店 (山形 市 ) 庄内 支店 (酒田 市 ) 

米沢 支店 (米沢 市 ) 

東 京 支 店 (所 在 地 は 城南 グル ー プ と 同じ で す ) 03-5753-7700 03-5753-7669 
城南 グル ー プ ェ 〒143-0006 東京 都 大 田 区 平和 島 5-5-36‥…・…… 03-5753-7782 03-5753-7668 
城 北 営業 所 〒121-0831 東京 都 足立 区 舎人 1-22-21 ・……・…… 03-5647-2525 03-5647-2529 
城 西 営業 所 〒177-0033 東京 都 練馬 区 高野 台 2-12-14 ‥…・…・ 03-5923-1341 03-5923-1343 
横 浜 営業 所 〒224-0037 神奈 川 県 横浜 市 都筑 区 茅ヶ崎 南 3-1-25 045-941-9930 045-941-9931 
湘 南 営業 所 〒243-0437 神奈 川 県 海老 名 市 泉 2-11-25 ‥……・……・ 046-232-0543 046-232-1244 
多 麻 営 業 所 +192-0032 東京 都 八 王子 市 石川 町 929-1 042-660-5580 042-660-5567 
甲 府営 業 所 +400-0051 山梨 県 甲府 市 古 上 条 町 503-1 055-220-2122 055-220-2124 
HiKOKI 代理 店 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
共栄 機電 株 式 会 社 

本 社 (沼津 市 ) 

関東 支 店 143-0006 東京 都 大 田 区 平和 島 5-5-36・…・…・ 03-6374-5687 03.6374-5688 
埼 玉 営 業 所 r363-0011 埼玉 県 桶川 市 北 2-2-7 ・……・……… 048-770-0005 048-776-7006 
宇都 宮 営業 所 〒329-0617 栃木 県 河内 郡上 三川 町 大 字 上 蒲生 2146-1 0285-55-0050 0285-57-1500 
北 関東 営業 所 〒327-0003 栃木 県 佐野 市 大 橋 町 3215-12 ・‥‥……・ 0283-20-8050 0283-21.6250 
水 戸 営業 所 〒310-0005 茨城 県 水戸 市 水府 町 1492 ‥…………・ 029-302-2032 029-302-2034 
長 岡 営業 所 〒940.0029 新潟 県 長岡 市 東 蔵王 2-3.20・…・… 0258-77-0083 0258-77-0084 
HiKOKI 代理 店 ーー ナー 
株 式 会 社 石井 電光 社 株 式 会 社 マ ナ テ ッ ク 

本 社 (新潟 市 ) 本 社 (長野 市 ) 上 田 支店 (上 田 市 ) 

藤田 ソリ ュー ショ ン パ ー ト ナー ズ 株 式 会 社 松本 支店 (松本 市 ) 諏訪 支店 (諏訪 市 ) 

本 社 ( 高 崎 市 ) 飯田 支店 (飯田 市 ) 伊那 支店 (伊那 市 ) 

福井 電機 株 式 会 社 

本 社 ( 千 葉 市 ) 柏 営業 所 ( 柏 市 ) 


中 部 支 店 (所在 地 は 名 古屋 営業 所 と 同じ で す ) 052-533-0231 052-533-0233 
名 古屋 営業 所 〒451-0051 愛知 県 名 古屋 市 西区 則 武 新町 1-32-16 052-533-0710 052-533-0721 


三 河 営 業 所 〒441-0101 愛知 県 豊川 市 宿 町 水 入 10-1 ・…・…・ 0533-73-3565 0533-78-5010 

静 岡 営業 所 〒422-8044 静岡 県 静岡 市 駿河 区 西脇 371・・…・ 054-286-1120 054-286-1125 

岐 自営 業 所 〒500-8269 岐阜 県 岐阜 市 茜部 中 島 3-45・…・…・ 058-278-3301 058-276-0221 
津 営業 所 T514-0817 三重 県 津 市 高 茶屋 小森 町 412-1 ・…・ 059-238-3677 059-238-3678 

HiKOKI 代理 店 一 一 ーー 一 

天 方 産業 株 式 会 社 三枝 電機 株 式 会 社 

本 社 (浜松 市 ) 本 社 (名 古屋 市 ) 三河 営業 所 (豊田 市 ) 

濃 尾 機電 株 式 会 社 濃 尾 電機 株 式 会 社 

本 社 (名 古屋 市 本 社 (岐阜 市 ) 高山 営業 所 (高山 市 ) 


※* 士 ・ 日 ・ 祝 日 ・ 弊 社 休業 日 を 除く 
に 選 0160 ら コレ 0(6 朋 に 010 に つろ 7416)6) 


(お 客 様相 談 セ ンタ ー) 
クリ ソリ ー タ ダイ ヤル 


【eXe】. 01 20-20-8822 * 携 帯電 話 か ら は ご 利用 に な れ ま せん 。 


ナビ タイ ヤル 


= 0570-20-0511 


* 携 帯 吉 話 か ら も ご 利用 可能 。 * 通 話 料 は 有料 。 
*PHS お よび 一 部 IP 電話 か ら は ご 利用 に 
な れ ま せん 。 


工 機 ホ ー ル ディ ング ス 株 式 会 社 


(お 問い 合せ 先 ) 工 機 ホ ー ル ディ ング スジ ャ パン 株 式 会 社 
〒108-6018 東京 都 港 区 港南 二 丁 目 15 番 1 号 (品川 イン ター シテ ィ A ム 棟 18 階 ) 
TEL(03)5783-0626 FAX(03) 5783-0706 
電動 工具 ホー ムペ ー ジ https://www.hikoki-powertools.jp 
この カタ ログ に 掲載 の 商品 の 価格 は メー カー 希望 小売 価格 で す 。 
消費 税 は 含ま れ て お り ま せん 。 
@ 掲 載 し た 製品 や アク セ サ リ 等 は 、 外 観 な ど 改 良 の た め 一 部 変更 する こと が あり ます 。 
@ 掲 載 の 製品 を 輸出 され る 場合 に は 、 外 国 為替 及び 外国 貿易 法 並び に 米国 の 
輸出 管理 関連 法規 な どの 規制 を ご 確認 の うえ 、 必 要 な 手続 き を お 取り くだ さい 。 
な お 、 ご 不明 な 場合 は 、 弊 社 担当 営業 に お 問い 合せ くだ さい 。 
この カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 用 紙 を 使用 し て いま す 。 
@ こ の 印刷 物 は 環境 に や さ し い 植 物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 


VECE7Ap/ と 
@⑯/7 /MK 


北 陸 支 店 (所在 地 は 金沢 営業 所 と 同じ で す ) 076-263-4311 076-263-4377 
金 沢 営業 所 〒920-0058 石川 県 金沢 市 示 野 中 町 1.163 ・…・…・ 076-263-2033 076-224-8670 
HiKOKI 代理 店 ーー 一 
福 日 機電 株 式 会 社 
本 社 ( 福 井 市 ) 


株 式 会 社 横山 商会 
本 社 ( 白 山 市 ) 富山 支店 (射水 市 ) 


関西 支 店 (所在 地 は 大 阪 営業 所 と 同じ で す ) 0798-37-2665 0798-22-8280 
大 阪 営業 所 〒663-8243 兵庫 県 西宮 市 津 門 大 箇 町 10-20・…・・ 0798-23-1781 0798-23-1785 
南大 阪 営業 所 〒599-8273 大 阪 府 堺 市 中 区 深井 清水 町 3866・‥・ 072-276-6621 072-277-6651 
京 都営 業 所 〒612-8425 京都 府 京都 市 伏見 区 竹田 田中 殿町 70-1 075-602-9597 075-602-7263 


滋 賀 営業 所 〒525-0048 滋賀 県 草津 市 追分 南 1-4-7 077-569-4470 077-569-4473 
福知山 営業 所 T620-0881 京都 府 福知山 市 字 堀 1971-2・‥…・…・ 0773-25-4133 0773-25-4161 
HiKOKI 代理 店 一 一 
常盤 電機 株 式 会 社 株 式 会 社 扶洋 
本 社 (姫路 市 ) 大 阪 営業 所 (大 阪 市 ) 本 社 (大 阪 市 ) 神戸 営業 所 (神戸 市 ) 
株 式 会 社 冨 士 商 剣 姫路 営業 所 (姫路 市 ) 京都 営業 所 (京都 市 ) 
本 社 (和歌 山 市 ) 滋 貨 営業 所 (野洲 市 ) 関東 営業 所 (さい た ま 市 ) 
日 本 電気 機器 株 式 会 社 福岡 営業 所 (久留 米 市 ) 広島 営業 所 (福山 市 ) 
本 社 ( 大 阪 市 ) 吉田 機電 株 式 会 社 

本 社 (奈良 市 ) 大 阪 支店 (大 阪 市 ) 
中 支 店 (所在地 は 広島 営業 所 と 同じ で す ) 082-504-8282 082-247-2755 
広 島 営 業 所 〒730-0826 広島 県 広島 市 中 区 南吉 島 2-3-7 ‥……・ 082-545-6550 082-246-3757 
福 山 営業 所 〒721.0952 広島 県 福山 市 曜 町 2-11-3・………・…・ 084-920-2207 084-957-6606 
松 江 営 業 所 〒690.0047 島根 県 松江 市 嫁 島町 11-18 ・…・…・ 0852-60-0020 0852-23-8806 
HiKOKI 代理 店 一 一 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
近藤 商事 株 式 会 社 鳥取 電 業 株 式 会 社 
本 社 (下松 市 ) 本 社 (鳥取 市 ) 米子 支店 (米子 市 ) 
双葉 電機 株 式 会 社 山口 内 山 電 機 株 式 会 社 
本 社 ( 岡 山 市 ) 本 店 (山口 市 ) 岩国 営業 所 (岩国 市 ) 
中 支 店 (所 在 地 は 高松 営業 所 と 同じ で す ) 087-863-6761 087-834-5123 
高 松 営業 所 〒760-0078 香川 県 高松 市 今里 町 1.28-14 ‥……‥…・ 087-863-7330 087-834-5123 
松 山 営業 所 〒790-0952 愛媛 県 松山 市 朝生 田町 2-10-17 ‥…・ 089-913-2251 089-913-2252 
徳 鳥 営業 所 〒770-0942 徳島 県 徳島 市 昭和 町 8.23-1 088-626-2201 088-626-2202 
高 知 営業 所 〒781.8006 高知 県 高知 市 萩 町 1-.1-4………・…・ 088-833-2551 088-833-2552 
HiKOKI 代理 店 一 一 ーー 
株 式 会 社 サ ン キ 
本 社 (高松 市 ) 西部 営業 所 (観音 寺 市 ) 
九 州 支 店 (所在地 は 福岡 営業 所 と 同じ で す ) 092-621-5772 092-621.5799 
福 岡 営業 所 〒813-0062 福岡 県 福岡 市 東 区 松島 4-8-5・………・ 092-624-3580 092-624-3590 
北九州 営業 所 〒804-0076 福岡 県 北九州 市 戸畑 区 銀座 1-9.20 ・・093-555-9212 093-555-9213 
長 崎 営業 所 〒850-0035 長崎 県 長崎 市 元 船町 14-38……・…・ 095-832-6170 095-832-6220 


佐世保 営業 所 〒857-116 1 長崎 県 佐世保 市 大 塔 町 1032-16 ・‥・ 0956-27-8040 0956-27-8106 
佐 連 営 業 所 〒841-0202 佐賀 県 三 義 基 郡 基 山 町 大 字 長 野 793-1 0942-92-6275 0942-92-6278 
宮 崎 営 業 所 〒880-0036 宮崎 県 宮崎 市 花 ヶ 島町 観音 免 953-1 0985-35-4180 0985-35-4181 
鹿児島 営業 所 〒890-0072 鹿児島 県 鹿児島 市 新栄 町 20-27 ・…・ 099-213-1270 099-213-1271 
沖 縄 営業 所 〒901-2224 沖縄 県 宜 野 湾 市 字 真 志 喜 575-2 ・‥・ 098-890-1861 098-890-1862 


HiKOKI 代理 店 

旭 電 業 株 式 会 社 九州 機電 株 式 会 社 

本 社 (熊本 市 ) 本 社 (北九州 市 ) 

谷 機電 工業 株 式 会 社 柳井 電機 工業 株 式 会 社 
本 社 (福岡 市 ) 久留 米 支店 (久留 米 市 ) 本 社 (大 分 市 ) 中 津 支店 (中 津 市 ) 
株 式 会 社 山里 機工 

本 社 ( 家 野 湾 市 ) 


(修理 の 受付 ) 


お 買い 求め の 販売 店 また は 、 ホ ー ム セン ター に お 申し 付け くだ さい 。 
な お 、 修 理 を 依頼 する 販売 店 や ホー ムセン ター が お 近く に な い 場 合 は 、 
弊社 WEB サ イト か ら 修 理 受付 を 行っ て いま す の で アク セス し て くだ さい 。 
https://www.hikoki-powertoolS.jp/contact/repair/ 


親切 と 真心 サー ビス の 一 HiKOKI( ハ イコ ー キ ) 販 売店 


本 カタ ログ の 内 容 は 202 1 年 3 月 現在 の も の で す 。| SS-040 Printed in Japan FH-S(SA) 
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昔 O ル ヤ 霊 ヤ 0120Z 
有 日 L 目 ヤ 才 6 革 人 


圭 


( 馬 81 昌 V と て ベー ルズ ベル 寺 ) 
時 密 羽 徐 敵 党 単 8LO9-80 


[ 明 GL 目 虐 


攻 受 和 間 へ \/ キ と と と と イー 平 終 エ ノン せ 了 攻 衣 





